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WEATHER  SUMMARY 


January,  1954  was  the  first  month 
averaging  colder  than  normal  in  this 
State  since  October,  1952.   It  was 
the  coldest  January  since  1948  and 
the  first  January  colder  than  normal 
since  that  year.   It  was  the  driest 
January  since  1946  with  all  stations 
but  one  showing  less  than  normal  pre- 
cipitation.  The  State  average  snow- 
fall of  12.5  inches  was  5.5  inches 
greater  than  the  average  of  past 
Januaries.   Sunshine  was  somewhat 
below  normal.   There  was  no  destruc- 
tive storm  though  moderate  gale 
winds  were  registered  at  a  few  places 
on  the  17th  and  28th,  the  fastest 
mile  being  at  the  rate  of  44  mph  at 
Atlantic  City  on  the  28th.   There  was 
some  sleet  or  glaze  on  the  9,  10,  11, 
22  and  30th ,  but  roads  were  not  es- 
pecially hazardous  from  these  phenomena 
The  month  was  noted  for  the  heavy  snow- 
fall of  the  10-llth,  and  the  first 
really  low  temperatures  since  December, 
1950. 

The  first  few  days  were  mild.   There 
were  other  mild  periods  from  the 
20th  to  21st  and  25th  to  27th.   It 
was  unusually  cold  from  the  10th  to 
14th,  17th  to  18th,  and  22d  to  23d. 
The  14th  and  18th  were  the  coldest 
mornings,  and  readings  of  -10°  or  lower 
were  reported  in  north  Jersey,  also  in 
the  southern  interior.   Severe  cold 
was  of  short  duration,  however.   The 
highest  temperatures  were  reached  on 
the  20,  26  and  27th,  and  were  well  up 


in  the  sixties  but  much  below  the 
record  for  January  of  78° . 

Precipitation  was  comparatively  light 
and  occurred  mostly  during  the  first 
half  of  the  month.   Snowfall  on  the 
10-llth  was  heavy  over  all  the  State 
except  the  extreme  south  where  depths 
of  only  about  2  inches  were  recorded. 
Another  snowstorm  of  importance  oc- 
curred in  south  Jersey  on  the  22d  but 
did  not  extend  northward  to  the  center 
of  the  State.   Amounts  at  that  time 
were  rather  heavy  in  the  southern 
quarter  of  the  State.   Atlantic  City 
WB  reported  8  inches,  Belleplain,  For- 
tescue  and  Millville  6  inches  and  Mays 
Landing  7  inches  on  the  22d.   This 
storm  moved  from  the  southern  states 
and  its  center  passed  to  sea  from  the 
Virginia  coast. 

Monthly  totals  of  precipitation  ranged 
from  1.18  at  Rahway  to  3.69  inches  at 
Pleasantville  1  N.   The  average  for 
the  Highlands  was  2.15  (-1.27);  Red 
Sandstone  Plain  1.72  (-1.92);  Southern 
Interior  2.12  (-1.48):  and  the  Sea 
Coast  2.03  (-1.73).   The  State  average 
was  not  quite  60  percent  of  normal. 

The  snow  cover  which  continued  during 
the  coldest  weather  was  beneficial 
as  a  protection  for  winter  grains  and 
grasses.   Little  farm  work  was  ac- 
complished during  the  month  except 
chores.   -  A.E.W. 
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4.43 

22.8 
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7.9 

1928 

32.5 

65 

-15 

2.26 

8.3 

1929 

30.7 

67 

-   4 

3.49 
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31.0 

68 
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3.64 
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65 
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3.98 
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22.4 

62 
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1.95 
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1941 

29.4 

58 

-   7 

3.47 
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28.9 

66 

-23 
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30.3 

63 

-   2 

2.97 
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1944 

32.5 

69 

-10 

3.50 

4.3 

1945 

24.4 

60 

-10 

3.04 

13.0 

1946 

32.7 

68 

-    5 

1.76 

2.3 

1947 

36.7 

76 

-    1 

3.71 
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1948 

24.1 
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-22 

4.78 

16.9 
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38.0 

68 
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5.99 
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40.7 

76 
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2.46 
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34.6 

69 
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3.30 

3.8 
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35.1 

68 

-   6 

5.15 

3.7 
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36.1 

70 

7 

5.32 

4.6 

1954 

29.7 

66 

-22 

2.07 

12.5 

All 

Years 

31.1 

3.63 

7.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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38.5 
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42,0 
36.2 
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31.2 
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-  1.0 

-  3.0 
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JERSEY    CITY 

.54 
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LAKEWOOD    2    ENE 

41.7 

20.5 

31.1 

-    1.0 

64 

20 

-    8 

14 

1041 
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1.27 

-    2.58 

.44 

10.0 

8 

15 

3 
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LAMBERTVILLE 

39.9 

20.3 

30.1 

-       .2 

60 

27 

-   5 

18 

1075 
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7|  28       2 

1.69 

-    1.86 

.49 
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7 
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13.8 
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-       .6 

53 

27 
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0 
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2 
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LEESBURG    STATE    FARM 

40.6 

21.9 

31.3 

60 

28 

6 

18 

0 
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29.     0 

3.27 

1.76 

5 
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LITTLE    FALLS    WATER    CO 

37.5 

18.1 

27.8 

-    1.4 

57 

27 

-    5 

18 

0 

10 

28j     2 

1.72 

-     1.99 

.57 

14.3 

11 

16 

6 

1 

0 

LONG    BRANCH 

39.7 

23.5 

31.6 

-       .1 

62 

20+ 

4 

18 

1030 

0 

9 

24       0 

1.29 

-    2.83 

.41 

11.0 

9 

12  + 

4 

0 

0 

LONG    VALLEY 

34.7 

14.1 

24.4 

-    2.8 

52 

28 

-15 

18 

0 

12 

30       4 

2.51 

-       .69 

15.0 

0 

MILLVILLE    CAA    AIRPORT 

41.6 

22.5 

32.1 

66 

27 

0 

18 

1013 

0 

6 

25       1 

2.39 

.62 

14.0 

7 

2 

0 

MOORESTOWN 

39.9 

21.0 

30.5 

-       .6 

63 

27 

0 

18 

1064 

0 

8 

27       1 

1.53 

-    1.89 

.47 

10.0 

8 

11+ 

5 

0 

0 

MORRIS    PLAINS 

35.6 

15.5 

25.6 

54 

27 

-11 

18 

0 

11 

29,     3 

1.90 

.61 

14.0 

7 

1 

0 

NEWARK    WB    AIRPORT                          R 

37.4 

21.9 

29.7 

-    1.8 

56 

26 

5 

18 

1088 

0 

9 

27  ,     0 

1.36 

-    2.24 

.36 

10.6 

8 

12 

5 

0 

0 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

39.5 

20.0 

29.8 

.7 

58 

27 

-    3 

14 

1086 

0 

7 

27!     2 

1.91 

-    1.72 

.85 

12.3 

7 

15 

6 

1 

0 

NEWTON 

33.0 

13.3 

23.2 

-    3.3 

49 

21  + 

-18 

18 

0 

12|30       4 

2.11 

-    1.21 

.43 

1 1  + 

14.0 

10 

16 

7 

0 

0 

PATERSON 

37.3 

19.5 

28,4 

-    1.6 

56 

27 

2 

18 

0 

10    28 1     0 

1.65 

-    2.08 

.70 

16.5 

10 

12 

<. 

2 

0 

PEMBERTON    3    E 

42.5 

21.8 

32.2 

-    1.3 

64 

27 

-    6 

18 

1007 

0 

5 

26       2 

1.92 

-    1.52 

1.05 

11.3 

9 

11  + 

<. 

1 

1 

PHILLIPSBURG 

39.2 

18.8 

29.0 

.4 

60 

26 

-    9    18 

1109 

0 

8 

28       2 

2.82 

-       .71 

1.25 

14.6 

10 

11+ 

6 

1 

1 

PLAINFIELD 

38.3 

20.7 

29.5 

-       .7 

56 

27 

-    3    18       1094 

0 

7 

28       2 

1.82 

-    2.02 

.74 

14.1 

9 

11  + 

6 

1 

0 

PLEASANTVILLE    1    N 

41.9 

22.1 

32.0 

-    1.0 

62 

28 

3    18    1 

0       5 

27       0 

3.69 

.33 

1.44 

7 

3 

1 

RIDGEFIELD 

36.9 

20.5 

28.7 

-       .5 

55 

26 

2] 18    1 1117 

0    10 

26       0 

2.14 

-    1.39 

.90 

16.6 

10 

12 

6 

1 

0 

RUNYON 

40.3 

18.4 

29.4 

-       .3 

61 

27 

-14(18       1100 

0       8:28       2 

.96 

1    0 

SANDY    HOOK 

39.4 

23.1 

31.3 

.0 

55 

26  + 

8 

18 

1035 

0       6    28       0 

1.47 

-    2.49 

.70 

11.0 

7 

11  + 

4 

1 

0 

SOMFRVILLE 

38.2 

19.7 

29.0 

-       .3 

57 

27 

-10 

18 

1109 

0       8 

28       2 

1.84 

-    1.75 

.58 

10.4 

8 

11  + 

6 

1 

0 

SUSSEX 

TRENTON          NO    2 

39.4 

22.3 

30.9 

-    1.0 

60 

27 

3 

14  + 

1053 

0       7    26       0 

2.31 

-    1.52 

1.01 

11.0 

9 

11 

7 

1 

1 

TRENTON    WB    CITY                               R 

38.6 

23.1 

30.9 

-    1.7 

60 

27 

7 

18 

1052 

0       9 

24       0 

1.68 

-    1.48 

.77 

9.9 

7 

11  + 

4 

1 

0 

tTUCKERTON 

40. 7M 

24.  5M 

32. 6M 

-    1.3 

61 

27 

4 

18 

997 

0      4 

25       0 

E2.25 

-    1.74 

.70 

8.4 

4 

22+ 

5 

2 

0 

WOODSTOWN    2    NW 

39.1 

20.8 

30.0 

63 

28 

-    3 

18+ 

0       7(28       2 

2.79 

1.17 

10.4 

7 

12+ 

5 

2 

1 

STATE 

29.7 

-    1.4 

| 

2.07 

-    1.56 

12.5 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE    TO   BE 

INCLUDED    IN    STATE   AVERAGES. 

See  Relerence  Notes  Following 

Station  Index 

4    - 

f-VWSS 


DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  oJ  month 

Station 

1  |  2  |  3 

Vfs| 

6 

7   j   8   |   9 

10  n 

12 

>3| 

14 

15 

16  1 

17  |  18 

19   20 

7.1 

22   23   24 

25   26   27 

28   29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  Nfl        R 

■ 
BASS  RIVER  ST  FOREST 
•fCLEPLAIN 
HUMR 

s.o* 

2.49 
2.62 

1.  60 

.03 
I 

.03 
.10 
.09 

.03 
.18 

7     .10 
.13 

.01 

.14 

T 
•  10 

.14   . 
.10   . 
.06 
.20   < 
.30 

is 

94 
20 

71 

.08 

T 

•  04 

.30 
.40 

T 

•  10 
.22 

.41 
.45 
.33 

1.25 
.30 

.41 

.32 

T 
.13 

.0! 

1.03   .02 
.15        T 
.39   T     .04 
.60 
.02 

.0. 
.14 

T 

.39 

7 
T 

7 

T 

BELVlDERE 
BERLIN  1  - 
RONTON 
BRIDGE  TON 
BURLINGTON 

2.04 

ti»3 

2.70 
1.24 

.09 
RECORD  MISSING 

7 

.22 
.23 

.05 

T 
.01 

•  03 

.05 
T    2 
.12 

60 

33 

00 
20 

•  06 

T 

.15 
•  11 
.21 

.39 
.27 
.4? 

T 

.12 

.33 

.11 
.04 

.70 
.01 

7 

.06 

.04 
T 

7 

•  03  • 

CANJSTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEOAR  GROVE 

1.91 
1.75 
1.95 

l.eo 

.12 

.02 

.10   .08 

.34 
.15 

•  09 

T 

T 

.08 

1 
.12   - 
•  10 

39 
62 
D2 

65 

.04 
.17 

•  30 

.07 
.04 

•  07 

•  13 
.32 

•  41 

•  07 

.40 
.29 

•  04 
.47 

•  25 

T 

•  39 

.19 

.94 

•  15 

T 

.57 
.61 

7 
T 

.19 
.06 

.01 
.15 

•  04  • 

7    • 

cnarlotteburg 

CHATHAM 

CMATSHORTH  5  S 

CLAYTON 
CLINTON 

1.92 
2.05 
2.93 
2.13 

.03 
.02 
.03 

.02 
.12 

.46 
.22 

.33 

T 

T 
•  16 

.06 

•  03 

.20 
.24  1 

•  02 

58 

94 
17 
86 

•  11 

•  79 

T 
■  03 

T 

T 
•  31 

.1  .. 
.15 
.22 

•  10 

•  15 

.30 

•  35 

•  39 

•  04 

.40 

•  04 

T 

.20 
.15 

T 

.12 

.24   7 
.47 

.01 
.20 

7 

.07 
.19 

7 
.10 

T 
T 
.04 

•  04  . 
.04  . 

CULVERS  LAKE 

r>EERW»TFR 

ELIZABETH 

ELI2ABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

1.72 
1.62 
2.67 
1.30 
2.21 

.03 

T 

7 

.27 

•  10 

•  03 
.12 

T 

.15 

.10 

T 

•    1 

.05  1 

.18 

.21 

58 
00 
15 
38 
75 

•  06 

•  15 

.20 

T 

T 
.24 

.13 

.12 

.05 
•  25 

.18 

.38 

•  33 

•  33 
.30 

•  25 

.10 
•  02 

.08 

.03 

T 

.10 

.06 
.05 
.19 

.08 

7 
.13 

•  25 

.20 

.02 

.05 

7 

.10  . 

FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON 

2.32 

1.71 
1.36 
2.00 

T         T 

.03 

RECORD  MISSING 

T 

.30 

.04 
.50 

T          .06 
T 

.05 

•  59 

•  15 
.03 

•  08 

64 
83 
53 

38 

.10 
.02 

•  05 

•  14 

T 

T 

•  16 

•  20 

.18 
.16 

.30 
.36 
.35 
.28 

.04 

T 

•  13 

.07 
.23 

7 
.12 

7 
.02 

T 

.02 

.06 

T     7 

7 

.14 

7 

.03  . 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 

1.49 
1.93 
1.2* 
1.63 
1.27 

.01 
.02 

.02 

.02 
.06 

.01 

•  16 

•  04 

.10 

•  05 

.10 
.02 
.08 
.11 
•  01 

.04 
.07 

•  13 
.16 

•  01 

54 

89 
36 
54 

44 

T 
T 

•  06 

•  05 

•  05 

T 

.02 
•  08 
.04 

T 

•  15 

•  21 

•  01 

.21 

.36 
,40 
.24 

•  39 

•  37 

T 
T 

.03 

.05 

T 

.09 

.07 

.02 

.14 
.04   T 

7 

.07 

7 

.08 

.17 

.04 

.10 

T 
T 
.02 

7 

LAMBERTVlLLE 
LAYTON  3  NW 
LEESSURb  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

1.69 

2. Ob 
3.27 
1.72 
1.29 

T 
.01 

7 

.09 

.21 

.29 

.23 

.07 

.02        T 

.07 

.04 
.05 
.08 
•  08 
.10 

49 
60 
40 
57 
41 

T 

•  05 

•  13 

•  07 

.01 

T 
T 

.14 

.15 
.16 
.30 
.12 
.01 

•  40 
.74 
.38 
.31 

•  33 

.01 

T 

.02 
.03 

T 

.05 
.09 
.35 
•  14 

1.76 
.01   T 

T 

.12 

.01 

7 
.05 

.11 

.07 

T 

•  03 

•  02 

7 

.03  . 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANOING 

2.51 
1.83 
1.81 
2.13 
2.20 

T 
.05 

.07 
T 

.38 

•  28 

•  43 

•  05 

•  27 

.12 

•  04 

.16 
•  08 

.20 
.06 
.12 

46 
20 
77 
40 

.80 
.09 

.38 

.06 

T 
.10 

.20 
.15 
•  30 
.20 
.10 

•  20 
.35 
.30 
.52 
.28 

T 

•  45 

•  16 

.01 

.05 
,77   7 

.20 
.21 

.15 
.07 

.20  . 
.04  • 

MIDLANO  PARK 

MILLVtLLE 

MfLLVlLLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 
MOORESTOWN 

1.52 
2.38 
2.39 
2.67 
1.53 

.02 
.02 

.05 
.02 
.02 

T 

•  08 

•  24 

•  21 

.07 
.03 

.02 
.05 

.39 
.24 
•  07 

.12 

48 
60 
62 
.78 
47 

.09 

T 

.21 
•  02 

.15 

.24 
.23 

•  15 

•  10 
.10 
.25 

•  20 

.31 
.29 
.25 
.33 

•  40 

T 
T 

.16 
.03 
T     T 

•  01 
.08 

•  38 
.09 

.55 
.58 

.01   7 

T 

.09 
.10 
.23 

.03 

T 

.06 
.02 

.04 

.10  ■ 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT       R 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 

NEWTON 

1.90 
1.36 
1.91 
1.45 
2.11 

T 

T          T 

T 

7 

T 

.03 

.04 
.05 

.38 

•  04 

•  12 

•  09 
.24 

T         T 

.05 

.10 
.08 
.10 

•  06 
,22 

•  05 
.12 

.02 

.61 
.36 
B5 
.38 
.43 

.10 
.04 
.04 
.07 
.06 

.02 

T 

.13 
.12 

.13 
.01 

•  17 

•  04 
.10 

.32 
.26 
.35 
.25 
.34 

T 
T 
T 

•  02 

T 

.03 

.04 

T 

.12 

•  06 
T 

•  06 

•  43 

T 

T 
7 
7 

T         T 

.13 

T 
.12 

7          T 

.13 

7 
.15 

•  04 
.29 

•  03 
.05 

.03  . 
.03  » 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

2.55 
1.67 
1.65 
1.92 
2*82 

.02 
T          7 

.06 

T 

.53 

•  18 

toe 

•  19 

.04 

T          T 

.06 

.08 

.02 
•  36 
T 

.06  1 
T    1 

.73 
43 
►  70 
.05 
.25 

•  15 
.52 

T 

.13 

T 

•  15 
.12 
T 

•  23 
.23 

.34 

.25 

.20 
.37 

.37 

T 

.03 
T 
T     .06 

.29 

•  05 

•  42 

•  04 

T 

T     7 
T          T 

.15 
.20 
.10 
.11 
.16 

.10 

7 
7 

7    . 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

1.79 
1.82 
3.69 
1.84 
1.1S 

7         T 

.02 
.02 

.24 
.01 

.15 

•  10 

•  04 

.07 

.12 

.06 

.10 

.08 
.02 
.19 

•  05 

67 
.74 
.63 
•  49 
.19 

•  04 

.10 

T 

.06 

.03 

.17 

.13 

.14 
•  15 
.25 
T 
.02 

.43 
.33 

•  39 

•  39 

•  30 

T 
T 

T 

.30 

.11 

.22 

T 

.08 

1.44   , 

T 
>0 

.10 
.09 

.30 

.17 

.08 
T 

.01 

7 

RIDGEFIELD 
R I NGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

2.14 
1.86 

1.47 
1.84 

T 

.05 

T 

.09 

•  40 
.  12 
.09 

•  39 

.14 

.10 

T 

.13 

.18 
.09 

.06 
.02 

.90 
.56 

•  96 

.70 

•  58 

.10 
.07 
•  18 
.17 
.03 

■  10 
.01 

•  05 

.17 

•  02 
.20 

.30 
.28 

:»■ 

.35 

T 

T     T 

.01 

.12 
.16 

•  IS 

•  10 

T 

T     .10 

T 

.09 
.10 

.03 

•  01 
7 

•  02 

7 

.03. 

SPLIT  ROCK  POND 

SUSSEX 
SWEDESBORO 
SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 

1.85 

3.43 
1.72 
1.35 

RECORD  MISSINC 
T 

T 

•  48 

•  01 

.12 

.05 

•  02  2 

.03 

.15 

.24 

.04 
.72 
.70 

•  05 

.17 

•  17 
.10 

.17 

•  10 
.22 

.30 

.68 
.43 

.04 

.01 

•  22 

•  02 

•  03 

.14 
.02 
.15 

.14 

7 

.25 

.25 

.08 

.05  . 

TRENTON       2 

TRENTON  WB  CITY         R 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

2.31 
1.68 
E2.25 
2.77 
2.18 

7 
T 

.01 

.34 
•  25 

.    .03 

•  05 
.02 

•  03 
.50 

•  11 
.07 

.03 

•  16  1 

.10 
.13 
.05  1 
.10 

.01 
.77 
.70 
.35 
.57 

T 

T 

.02 

.03 

.14 

.01 

.15 

.06 
.05 

.12 

•  02 
.30 

•  25 
.13 

.33 

.35 
.52 
.42 
.29 

.04 

T 
T 
.05 

T 
•  02 

.16 

7 
T 
E.40 
•  15   • 

T 
T 

.7 

.02 
•  01 
.05 

T 
T 

.16 

.02 

.01 

.06  . 

WESTFIELD 

WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2    NW 

1.78 
1.40 
2.79 

T 

.04 

■  12 
.06 

.10 

.10 
•  09  1 

.42 

.17 

•  80 
.06 

•  15 

.19 
•  06 
.62 

.37 
.26 
.43 

T 

T 
.04 

•  09 

•  12 

•  03 

.08   . 

)4 

.16 

.06 

T 

.18 

.05 
•  06 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


Table  S 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
JANUARY  1954 

Station 

Day 

Ol  Month 

■ 
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

> 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

52 
29 

49 
36 

49 
39 

44 
32 

48 
30 

45 
32 

39 
27 

37 
26 

48 
27 

50 
26 

34 
21 

30 
19 

26 
14 

35 
19 

40 
33 

43 
34 

39 
12 

38 

11 

46 
38 

50 

43 

58 

35 

35 
25 

33 
25 

37 
26 

38 
35 

43 
38 

55 
40 

40 
22 

33 
18 

46 
33 

33 

24 

41.7 

28.0 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

49 
15 

52 
26 

51 
33 

43 
32 

45 
24 

37 
30 

40 
28 

34- 
24 

49 
22 

43 
22 

24 
9 

30 
19 

25 

11 

33 
5 

42 
25 

39 
32 

37 
16 

27 

4 

48 
18 

58 
34 

58 

34 

32 

19 

29 
13 

35 
26 

39 

33 

50 

30 

63 
40 

42 
23 

35 

18 

45 
21 

32 
22 

40.8 
22.8 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

53 

17 

50 
16 

48 

30 

46 
30 

49 
20 

46 
30 

39 
25 

36 

21 

53 
19 

52 

28 

35 
19 

31 
20 

25 
12 

34 
6 

40 
28 

40 
33 

36 
18 

31 
3 

53 
28 

61 
38 

59 

45 

45 

18 

28 

15 

37 
22 

39 

31 

64 
27 

64 
38 

59 
24 

38 

13 

45 
24 

42 
23 

44.5 
23.3 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

46 
19 

44 
27 

47 
26 

45 
29 

39 
21 

35 

30 

35 

25 

31 
18 

26 
22 

34 
24 

25 

7 

28 
14 

25 
9 

24 
-  1 

39 
21 

39 
25 

34 
13 

22 

-  7 

33 

15 

42 
31 

45 
33 

33 

16 

25 

6 

31 
11 

44 
30 

50 
33 

48 
36 

46 

19 

33 
12 

43 
22 

40 
18 

36.5 
19.5 

BOONTON 

MAX 
MIN 

34 
IB 

48 
23 

44 
27 

47 
27 

38 
19 

34 
21 

33 
23 

32 

18 

28 
15 

36 
18 

32 
9 

22 
10 

27 
9 

21 
-  4 

31 
-  2 

38 
26 

38 
16 

18 
-  5 

21 
-  2 

34 
16 

49 
32 

51 
17 

26 
-  2 

27 
9 

32 

24 

43 
32 

53 
35 

54 
21 

27 
9 

33 

14 

42 

18 

35.3 

15.8 

BRIDGETON 

MAX 
MIN 

52 
22 

52 

25 

52 
35 

50 
31 

43 
25 

48 
27 

41 
26 

38 
24 

44 
22 

51 
33 

35 
17 

24 
18 

29 
12 

32 

10 

41 
28 

37 
24 

25 
5 

31 
8 

54 
30 

60 

44 

56 
14 

38 
32 

40 
31 

58 

36 

65 
26 

34 
18 

37 
21 

47 
23 

43.4 
23.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

50 
21 

49 
28 

50 
30 

48 
29 

44 
24 

42 

33 

39 
28 

37 
23 

48 
20 

43 
27 

28 

14 

28 

19 

24 

11 

34 
1 

40 
22 

36 
32 

38 
14 

25 

1 

39 

15 

55 
34 

53 
36 

38 
20 

28 

13 

33 
24 

40 

31 

63 

40 

63 

40 

59 
15 

35 
16 

43 
22 

40 
21 

41.7 
22.7 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

42 
12 

55 
21 

46 
19 

52 

21 

39 

14 

40 
21 

35 
20 

35 
11 

36 

11 

31 
18 

41 
8 

22 

9 

28 
6 

23 
-12 

28 
-  5 

41 

19 

38 
12 

19 

-14 

22 

-  3 

35 
13 

50 
31 

50 
17 

21 

7 

27 

10 

34 
21 

43 

31 

55 

34 

55 
19 

30 
5 

36 

13 

42 
18 

37.1 
13.1 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

49 
25 

51 
22 

48 
40 

45 

33 

49 
27 

49 

33 

40 
30 

39 
30 

50 
24 

48 
35 

39 
21 

30 
21 

27 

15 

35 

17 

40 
27 

42 
33 

38 
18 

32 

6 

50 
27 

55 
38 

56 

38 

42 

19 

29 

17 

34 
28 

40 
29 

47 
28 

57 
37 

53 
30 

34 

20 

46 
23 

44 
24 

43.2 
26.3 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

33 

15 

45 
24 

43 
23 

45 
24 

35 
20 

35 
20 

32 
20 

29 

15 

25 

11 

40 
15 

38 
6 

20 
6 

25 
6 

20 

-11 

27 

-11 

37 
22 

35 
12 

20 
-10 

28 

-10 

34 
22 

53 
31 

50 

14 

16 

4 

26 

32 
21 

42 

27 

55 
36 

55 
18 

24 
10 

33 
10 

41 
14 

34.6 

13.2 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

48 
24 

49 
32 

49 

27 

46 

21 

41 
33 

39 
20 

35 

19 

53 
18 

48 
32 

32 

17 

29 

19 

24 
9 

30 

4 

41 
29 

40 
32 

36 
15 

30 
0 

50 
19 

64 
36 

57 
39 

39 
16 

27 

13 

35 
25 

40 
32 

58 
34 

63 
35 

58 
24 

34 
11 

47 
20 

40 
22 

42.7 
22.6 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

46 
22 

50 
21 

51 
32 

47 
26 

47 
21 

39 
23 

37 
22 

34 
21 

52 

17 

47 
26 

31 
10 

28 
13 

23 

7 

34 

0 

40 
22 

36 

27 

37 
11 

30 
-  5 

46 

14 

60 

31 

58 
34 

36 

15 

23 

7 

37 
20 

36 
28 

57 
29 

64 
38 

52 
21 

33 
12 

38 
24 

39 

18 

41.6 
19.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

48 
18 

46 

28 

48 
28 

48 
26 

40 
23 

38 
30 

38 
25 

35 
20 

36 

18 

35 
28 

30 
13 

31 
19 

26 
9 

30 
2 

44 
25 

42 
27 

37 
14 

24 

0 

39 
17 

42 
33 

50 
37 

39 

20 

30 

11 

34 
23 

44 
30 

56 
35 

58 
36 

53 
22 

36 
12 

42 
21 

42 
21 

40.0 
21.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

36 

17 

47 
25 

42 
25 

44 
27 

37 
20 

35 
20 

32 
21 

32 

17 

28 

14 

32 
17 

35 
8 

24 
19 

30 

7 

20 
-  2 

25 

-  1 

40 
22 

37 
16 

20 

-  5 

23 

-  3 

35 

17 

52 

32 

50 
16 

20 
6 

27 

7 

42 
25 

43 
32 

50 
36 

55 
20 

27 
8 

33 
17 

42 
18 

35.3 
16.1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

48 
16 

48 
19 

49 
22 

46 
29 

38 
16 

36 

31 

38 
23 

34 

19 

36 
26 

30 

15 

28 
9 

27 

13 

24 

4 

24 
-12 

43 
20 

37 
22 

37 
13 

23 
-14 

37 
5 

37 
33 

51 
36 

38 
18 

28 
11 

33 
14 

41 

30 

56 

30 

60 
33 

48 
21 

35 

10 

45 

17 

40 
19 

38.5 
17.7 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

48 
20 

47 
26 

49 
32 

44 
27 

41 
21 

42 

31 

36 
25 

31 
19 

50 
18 

41 
28 

28 
13 

30 
17 

22 
6 

32 

6 

40 
22 

37 
29 

31 

11 

25 

0 

42 
16 

60 
34 

57 
35 

35 
19 

27 
14 

33 
22 

41 
31 

59 

34 

62 
39 

56 
21 

33 
11 

43 
20 

36 

19 

40.6 
21.5 

HAMMONTON 

MAX 
MIN 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

46 
20 

47 
26 

48 
29 

46 
28 

40 
21 

39 
32 

37 
26 

33 
20 

39 
18 

38 

28 

29 
13 

26 

18 

24 
9 

28 

-  4 

36 
22 

38 
26 

35 

13 

23 

-  1 

40 
13 

53 
32 

52 
38 

38 
20 

28 
12 

35 
22 

38 
31 

55 
34 

58 
39 

58 
22 

33 

13 

40 
21 

32 

20 

39.1 
21.3 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

49 
15 

49 
20 

50 

31 

46 
28 

45 

16 

42 
31 

38 
23 

34 
24 

51 
14 

43 
29 

29 
14 

30 
17 

24 

3 

33 
-  5 

40 
27 

36 
31 

36 
12 

27 
-10 

48 

14 

60 
34 

57 
36 

36 

18 

28 
12 

33 
24 

39 

31 

58 
34 

64 
38 

57 
22 

35 
10 

46 
16 

38 
21 

42.0 
20.3 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

45 
27 

40 
30 

43 
33 

39 
28 

36 
25 

34 
20 

33 
25 

29 
20 

34 

20 

36 
18 

27 
11 

30 
14 

21 

14 

28 

14 

40 
27 

36 
33 

35 
8 

26 

7 

35 
25 

52 

33 

51 
28 

26 

13 

28 
10 

34 
23 

42 
33 

54 
37 

50 

40 

38 

18 

32 
12 

37 
27 

32 
21 

36.2 
22.4 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

48 
15 

45 
24 

50 
26 

46 
29 

42 

19 

45 
31 

37 
26 

31 
21 

53 

16 

43 
30 

30 

17 

30 
19 

23 

8 

32 
-  8 

41 
24 

40 
27 

36 
8 

26 
-  6 

46 
9 

64 
32 

56 
38 

38 
20 

27 
17 

33 
25 

42 

31 

61 
36 

62 
32 

47 
22 

35 
12 

46 
16 

39 
21 

41.7 
20.5 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

48 
17 

50 
24 

50 
26 

45 
29 

39 
21 

38 
31 

38 
25 

34 
19 

39 

IB 

38 
28 

27 
12 

29 
17 

25 

9 

28 
-  2 

42 
27 

38 
29 

37 

7 

25 
-  5 

40 
12 

45 
32 

52 

35 

36 

18 

30 
12 

32 

17 

40 
32 

57 
35 

60 
38 

54 

15 

37 
15 

45 
21 

40 
16 

39.9 
20.3 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

49 
10 

44 
18 

47 
20 

44 
25 

34 
17 

34 

27 

32 
14 

28 
12 

22 
8 

32 

17 

21 
7 

27 
12 

21 
-  2 

20 
-12 

42 
15 

38 
26 

27 
8 

19 
-22 

32 
8 

35 
30 

50 
34 

35 
14 

25 
-  2 

33 
2 

40 
23 

51 
33 

53 

35 

48 
15 

37 
8 

44 
13 

40 
16 

35.6 

13.6 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

43 
20 

51 
18 

50 

20 

48 
32 

44 
22 

38 
27 

39 
20 

39 
24 

38 
22 

50 
20 

42 
19 

27 

19 

28 
15 

27 
11 

34 
8 

40 
28 

40 
25 

28 
6 

35 
28 

49 
28 

56 

47 

58 
22 

24 
15 

28 
16 

37 
15 

39 
28 

50 
37 

60 

26 

34 
16 

37 
22 

46 
24 

40.6 
21.9 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

38 
21 

48 
29 

46 
26 

46 

26 

42 
20 

36 
25 

35 
22 

35 
19 

32 

16 

36 
19 

38 

10 

25 
14 

31 
9 

25 
-  2 

30 
6 

44 
25 

40 
14 

20 
-  5 

24 
8 

37 
23 

52 

33 

52 

17 

21 

11 

28 
13 

36 
27 

45 
33 

57 
36 

54 
21 

31 
10 

38 

16 

42 
20 

37.5 
18.1 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

47 
21 

44 
29 

47 
37 

41 
30 

45 
24 

42 

30 

36 
26 

31 
26 

51 
21 

40 
22 

25 
19 

27 
15 

21 
8 

32 

5 

38 
26 

39 
35 

36 
8 

26 

4 

39 
18 

62 
36 

55 
33 

32 
23 

28 

19 

34 
26 

42 
35 

61 
35 

62 

40 

39 
19 

33 
15 

45 
23 

31 
21 

39.7 
23.5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

35 

15 

46 
21 

43 
24 

46 
27 

39 
18 

36 

20 

37 
21 

33 

16 

29 

13 

34 
18 

32 
16 

20 
9 

27 

7 

20 
-  9 

27 
0 

41 
21 

36 
12 

18 
-15 

22 

-14 

35 
15 

48 
35 

47   19 
16    6 

26 

7 

32 
20 

40 
28 

51 
32 

52 

16 

29 

11 

34 
14 

41 
15 

34.7 
14.1 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

53 
19 

51 
21 

50 
38 

44 
25 

49 
21 

40 
29 

40 
27 

36 
20 

51 
21 

44 
23 

23 

17 

28 

17 

24 
5 

33 
6 

39 
32 

37 
33 

36 
6 

32 

0 

50 
27 

60 
38 

58 
33 

34 
19 

28 

15 

37 
25 

39 
29 

54 
33 

66 
39 

39 
22 

36 

13 

47 
24 

32 

19 

41.6 
22.5 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

50 
22 

52 
26 

50 
30 

42 
27 

44 
22 

35 
31 

38 
16 

33 
21 

49 
21 

42 
17 

21 
15 

28 
15 

23 

7 

32 
3 

41 
25 

38 
22 

37 
5 

26 
0 

40 

13 

57 
34 

57 
31 

31 
18 

28 

13 

35 
25 

40 
33 

57 
36 

63 

38 

38 
20 

35 
16 

44 
25 

31 
23 

39.9 
21.0 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

36 
14 

47 
25 

43 
23 

46 
22 

38 
17 

35 
21 

33 
20 

33 
16 

30 
14 

36 

16 

29 

8 

22 

14 

28 

7 

23 
-  6 

29 
1 

43 
23 

39 
12 

18 
-11 

21 

0 

35 

18 

51 
33 

SO 
16 

20 
9 

28 
15 

33 

28 

45 

31 

54 
34 

53 
19 

28 

10 

36 

14 

41 
17 

35.6 
15.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

48 
22 

42 
31 

47 
31 

41 
28 

37 
26 

36 
28 

35 
26 

31 
20 

35 

19 

39 
13 

20 
12 

29 

14 

22 

11 

31 
9 

42 
26 

38 

37 
8 

22 

5 

36 
22 

44 

34 

51 
30 

30 
14 

29 
10 

34 
23 

43 

33 

56 
36 

54 
41 

41 

18 

35 
13 

43 
24 

31 
21 

37.4 
21.9 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

48 
17 

47 
24 

47 
28 

47 
26 

38 
19 

37 
23 

35 
23 

33 

17 

41 
15 

38 

26 

30 
9 

29 

15 

25 
5 

29 
-  3 

39 
23 

37 
28 

37 
14 

22 
-  2 

39 

13 

45 
33 

53 
38 

38 

18 

27 
11 

33 

20 

40 

30 

57 
35 

58 

40 

56 
21 

32 

13 

43 
22 

43 
20 

39.5 

20.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

34 
16 

44 
24 

43 
21 

44 
27 

35 
20 

33 
23 

33 
22 

31 
15 

25 
13 

29 

13 

34 
5 

14 

5 

27 

7 

19 
-  9 

27 
-  9 

38 
23 

36 
10 

13 
-18 

20 
-  8 

34 
18 

49 
30 

46 
13 

15 
2 

22 

3 

33 
22 

40 
30 

49 
37 

49 
18 

26 

9 

33 
13 

47 
17 

33.0 
13.3 

PATERSON 

MAX 
MIN 

34 
28 

48 
29 

49 
32 

46 
28 

41 
24 

35 
25 

35 
24 

35 
19 

32 
16 

34 
18 

38 
12 

22 

11 

31 
10 

25 
5 

30 
13 

42 
25 

35 
12 

20 
2 

30 

18 

34 
20 

50 
34 

54 
18 

22 

10 

32 

14 

36 

22 

45 
34 

56 
38 

54 
21 

29 

11 

35 

13 

46 

18 

37.3 

19.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

49 
18 

50 
29 

51 
36 

48 
27 

45 
20 

43 
32 

39 
27 

35 
22 

53 

19 

43 
30 

31 
14 

29 
12 

24 

7 

33 

-  3 

39 
16 

37 
30 

35 
16 

26 
-  6 

45 
17 

62 
36 

59 

40 

40 
19 

28 
12 

33 
24 

40 

31 

60 
35 

64 
39 

60 
23 

34 
12 

46 
20 

38 
21 

42.5 

21.8 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

48 
20 

48 
26 

46 
21 

47 
25 

39 
21 

37 
29 

38 
25 

38 
17 

32 
16 

35 
26 

30 

4 

29 
13 

26 

8 

28 

-  3 

41 
20 

40 
28 

38 
15 

23 
-  9 

36 
12 

38 

30 

50 
34 

39 
16 

30 
10 

30 

7 

40 

29 

60 
33 

55 
36 

50 
19 

34 
14 

44 
22 

45 
20 

39.2 
18.8 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

48 
19 

46 
28 

48 
27 

44 
29 

39 
21 

36 
32 

35 
25 

31 
19 

35 
18 

38 
21 

21 

11 

31 
17 

25 

8 

28 
0 

44 
26 

38 
28 

35 
11 

25 

-  3 

41 
15 

47 
32 

50 
34 

34 

17 

30 
12 

34 
20 

42 
31 

55 
35 

56 
35 

38 

21 

34 
13 

42 

20 

37 
20 

38.3 
20.7 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

42 
20 

52 
20 

50 
22 

50 
30 

48 
19 

47 
24 

39 
22 

40 
20 

40 

18 

50 
29 

44 
20 

34 
20 

30 
11 

25 

8 

35 
11 

42 

33 

42 
30 

31 
3 

36 
9 

49 
34 

57 
43 

59 
22 

25 

21 

30 
23 

36 
27 

40 
29 

48 
36 

62 
25 

34 
15 

35 

18 

48 
23 

41.9 
22.1 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

46 
19 

45 
28 

44 
30 

40 
28 

36 
22 

34 
25 

35 
24 

31 
20 

34 
18 

35 
13 

16 
11 

31 
12 

23 

7 

31 
5 

42 
23 

37 
33 

37 

7 

25 

2 

36 
19 

50 
33 

49 
28 

28 

13 

32 
9 

34 
22 

44 
34 

55 
36 

51 
42 

38 
18 

32 
11 

40 
24 

32 
20 

36.9 

20.5 

>s   following  5t.fi 
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DAILY 

Tl 

EM 

[PE 

:kj 

\T 

UR 

ES 

NIK  Jl  R.l  r 
JANUARY  1954 

Day  Ol  Month 

' 

" 

27 

28 

58 
22 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

- 

- 

16 

17 

18 

,. 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

30 

31 

< 

RUN VON 

MAX 
MIN 

13 

50 
18 

48 
24 

47 
27 

40 
14 

40 
26 

38 

24 

31 
20 

37 

13 

,1 
26 

26 

12 

31 

13 

27 

5 

30 
-12 

42 

IB 

37 
32 

)2 
18 

28 

-14 

41 
6 

40 
30 

SI 

37 
18 

30 

1? 

it 
26 

42 
22 

59 

36 

46 

37 
10 

44 
10 

39 
18 

40 . 3 

18.4 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

46 
23 

48 
30 

46 
35 

44 
29 

41 
26 

39 

31 

36 
26 

33 
20 

47 
21 

41 
25 

28 

15 

30 
19 

24 
11 

31 
15 

40 
21 

38 
28 

37 

1  1 

25 
8 

40 
21 

49 
32 

53 
35 

38 

28 

15 

34 
2  i 

40 
29 

55 
32 

55 

44 
21 

33 

14 

42 
23 

37 
20 

39.4 
23.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

48 
18 

47 
27 

49 
25 

45 
28 

38 

19 

38 

31 

32 
26 

32 
16 

37 

15 

37 
24 

25 

12 

30 
17 

25 

7 

27 
-  6 

41 
25 

38 
28 

36 
11 

25 

-10 

39 
11 

40 
3? 

47 
34 

36 
18 

29 
10 

33 

17 

40 
31 

54 
35 

57 
19 

51 
20 

33 
11 

43 
18 

33 
20 

38.2 

19.7 

SUSSEX 

MAX 

MIN 

TRENTON    NO  2 

MAX 
MIN 

47 
24 

48 
30 

51 
33 

41 

29 

41 
25 

35 
29 

38 
28 

33 
21 

45 
19 

40 
20 

21 
13 

29 

18 

24 
9 

32 
3 

41 
25 

37 
32 

38 
9 

25 

3 

43 
16 

54 
34 

54 
32 

33 
15 

30 
12 

34 
23 

40 
33 

57 
36 

60 

41 

41 

20 

34 
14 

44 
24 

32 
20 

39.4 
22.3 

TRENTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

48 
24 

48 
34 

50 
35 

39 
29 

41 
25 

35 
29 

36 

28 

31 
22 

44 
20 

39 

15 

21 
13 

28 

15 

22 

12 

31 
9 

41 
28 

39 
34 

37 
10 

25 

7 

41 
20 

55 
35 

53 
29 

29 
16 

27 
12 

34 
24 

41 
34 

57 
37 

60 
36 

38 
19 

33 
16 

44 
26 

30 
22 

38.6 
23.1 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

42 
28 

48 
23 

48 
33 

46 
29 

39 
26 

35 

24 

33 
19 

42 
25 

31 
23 

30 
20 

26 

10 

34 
7 

40 
30 

42 
33 

34 
12 

34 
4 

45 
27 

56 
3b 

5(1 

38 

38 
22 

29 
23 

37 

27 

46 
29 

46 
35 

61 

40 

42 
25 

34 

14 

4  7 
26 

36 
23 

40.7 
24.5 

WOOOSTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

38 
23 

49 
26 

49 

24 

50 
30 

43 
23 

46 
28 

37 
26 

38 
27 

36 
22 

50 
30 

41 
16 

23 
16 

24 
6 

24 
5 

34 
8 

36 
29 

36 
22 

23 

-  3 

25 

-  3 

44 
22 

59 

34 

52 

21 

23 

14 

28 
18 

34 
28 

36 
33 

55 
35 

63 

25 

38 
17 

34 
20 

44 
22 

39.1 
20.8 

See  reference   notes    following   Statli 


Table  7 

SI* 

JO 

Wi 

AJ 

X 

AJ 

MD 

s. 

NC 

)W 

C 

N 

GI 

\o 

UIN 

[D 

NEW    JERSEY 
JANUARY    1954 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC   CITY   WB 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 

.3 

2.6 
1 

2 

2 

1.0 
1 

2 

7.6 

1 

.3 

7 

6 

4 

1 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.5 

T 

6.0 

T 

T 

1.0 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1.0 

1 

1 

1 

1 

1 

6.S 
8 

1.5 
9 

T 
9 

9 

1.2 
10 

3.0 

12 

12 

12 

11 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

.7 

CHATSWORTH   5   S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

7.0 

7 

7 

7 

7 

1.0 
6 

5 

4 

4 

2 

T 

2.5 
2 

T 
2 

2 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

8.0 

8 

T 
8 

7 

1.5 

8 

1.0 

8 

7 

7 

7 

6 

T 

2.5 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

FLEMINGTON   1   NE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.5 

T 

T 

.8 
1 

12.0 
12 

1.0 
9 

T 
9 

9 

2.0 

10 

3.0 

8 

8 

8 

6 

3 

2 

T 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

T 

8.1 
8 

.8 
9 

9 

9 

2.0 

8 

6 

6 

6 

5 

T 

T 
T 

HIGHTSTOWN   1    N 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

.5 
1 

7.5 
8 

T 
8 

8 

8 

1.8 

9 

6 

T 
6 

6 

4 

2 

T 

T 
T 

T 

INDIAN   MILLS    2   W 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

8.0 

7 

T 
6 

T 
6 

.3 

6 

2.0 
6 

5 

4 

4 

3 

1.4 

1 

1 

T 

T 

LAKEWOOD    2    ENE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

6.5 
7 

7 

7 

T 
6 

2.5 

8 

5 

T 
5 

4 

3 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

* 

9.0 

2.0 

2.0 

2.0 

MILLVILLE   CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

6.0 
7 

T 
5 

4 

1.0 

4 

5 

3 

T 
2 

2 

2 

5.9 

2 

6 

6 

4 

2 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

7.5 
8 

.5 
8 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

MORRIS   PLAINS 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

6.0 
6 

1.5 
8 

.3 

7 

1.4 

3.4 

T 

T 

T 

.1 

.3 

NEWARK   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

T 

.2 
T 

T 

2.9 

T 

4.5 
6 

.4 

.5 

8 

.6 

6 
.5 

1.3 
4 

.5 

.1 

5 

.5 

1.1 
5 
.6 

T 
4 
.4 

4 
.4 

4 
.4 

3 
.3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

NEW    BRUNSWICK   EXP   STA 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.3 

T 

8.0 
6 

6 

6 

5 

2.0 

7 

5 

5 

5 

4 

4 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

1.0 

1 

1.0 
2 

2 

2 

1 

6.0 
7 

1.0 
8 

T 
8 

8 

1.0 

8 

3.0 
10 

T 
8 

8 

8 

7 

5 

3 

3 

3 

T 
3 

2 

1.0 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

6.5 
6 

5.0 
10 

T 
8 

5 

3.0 

6 

2.0 

7 

5 

5 

4 

2 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

8.8 
9 

9 

9 

T 
7 

2.0 
8 

5 

5 

- 

T 

T 

.5 
T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

.1 

T 
T 

.8 
1 

9.1 
9 

.6 
9 

8 

.5 
8 

2.0 

8 

1.0 

7 

T 

7 

7 

6 

4 

2 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.2 

T 

T 

1.8 
2 

9.0 
9 

1.0 
10 

9 

1.0 
8 

.5 
7 

3.0 
8 

8 

7 

T 
5 

3 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

.1 

SOMERV ILLE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

.5 
1 

7.5 
8 

.2 

8 

8 

.2 

7 

2.0 

7 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

TRENTON    WB   CITY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 
T 

1.0 

7.7 

7 

T 
7 

6 

.8 
6 

.4 
6 

4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

TUCKERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
T 

2.0 
2 

.3 

2 

2 

.5 
3 

1.2 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

4 

4 

2 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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' 

Tun.,  ,,l 

i*a 1 

0 

2      Count] 

Drainage 

4 

1 

A 

observation 

i.,,.,j.i 

Observer 

Refer 

Station 

d 

d 

0  tablei 

Index 

1 

l 

0 

8 

1 

d 

I 

1 

! 

ALLENDALE 

0100  BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

9ERGEN  COUNTY  FNGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

B 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

•i.    J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

HRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

:1TY  WATER  DEPT 

3 

BtLVlDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

HISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0767  CAMn  N 

Mill  LIO 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOON 7  ON 

09 or  MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BR1CGET0N 

1 UMBERLAND 

DELAWARE 

39  26 

75  14 

30 

EST 

8A 

6A 

66 

71 

*l.  H.  HALSTEAD 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

66 

PUBLIC  SERVICE  E  0  G  CO 

2  3  5 

CAN1STEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

BA 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

8 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOT1EBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

BA 

50 

EDWARD  P.  M0L1T0R 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

17 OB  GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1740  HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130  SUSSEX 

DELAWARE 

41  10 

74  47 

760 

EST 

5P 

53 

L.  S.  DEPUE 

3 

DEEPWATER 

22  09  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  CE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

EL1ZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MIt 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

BA 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

c 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291  GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416  WARREN 

RARITAN 

40  53 

74  56 

540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  36 

74  46 

90 

EST 

9A 

9A 

22 

46 

BYRON  A.  DAVIS 

2  3  5 

H1C-HTSTCWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

6P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIC-HTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTCN 

4260  ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596  OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

C 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627  ,OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7 

LAMBERTVILLE 

4635  HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735  SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  5e 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LIT1LE  FALLS  WATER  CO 

4887  PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST* 

2  3  5 

c 

LONG  VALLEY 

5003  MORRIS 

RARITAN 

40  47 

74  47 

660 

EST 

7A 

7A 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

c 

MACOP1N  INTAKE 

5071  PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244  MONMOUTH 

COASTAL 

40  2  0 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346  ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBO 

)  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOOR  EST  OWN 

5728  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  56 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769  MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 (ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 IMIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

60 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146!  BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177  ,SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

BA 

71 

71 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460  PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560  ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERSON 

6775 ;PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEM8ERT0N  3  E 

6843  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974  WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

— 

EST 

6A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079! UN  I  ON 

RARITAN 

40  37 

74  25 

120 

EST 

8P 

BP 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131  ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

BA 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328  MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393  UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545  BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

R I NGWOOD 

7587 .PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7625  MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869>0NM0UTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SEABROOK 

7936  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

SEABROOK  FARMS 

C 

SOMERVILLE 

8194! SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402  MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423  UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

_ 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX 

8644, SUSSEX 

HUDSON 

41  13 

74  36 

450 

EST 

6P 

6P 

56 

59 

LEROY  BETTENS 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO 

8680| GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

3 

SWEDESBORO  5  NW 

6685, GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816  OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  NO  2 

8878  MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

6883  MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON 

8699, OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

2  3  5 

7 

VINELAND 

9135  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187, PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

14 
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CHATTANOOGA:   1954 


NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1954 
White,  Section  Director  -  Trenton 


WEATHER  SUMMARY 


February  was  very  mild  and  dry.   The 
State  average  temperature  of  38.7° 
was  the  highest  of  record  for  Febru- 
ary with  one  exception,  which  was  in 
the  year  1890,  when  the  average  was 
39.9°.   The  State  average  precipita- 
tion was  1.84  inches,  and  the  least 
since  1901.   Snowfall  was  unusually 
light  with  a  State  average  of  only 
1.1  inches  which  practically  all 
fell  on  the  8th  of  the  month  and  in 
the  northern  half  of  the  State;  only 
traces  were  recorded  in  the  south 
half  except  for  one  station.   Sun- 
shine was  plentiful  with  Trenton  re- 
cording 60  percent  and  Atlantic  City 
70  percent  of  the  possible  amount . 
Gale  winds  were  rather  general  on 
the  21st  and  on  the  coast  on  the 
26th. 

This  was  the  sixth  consecutive  year 
with  February  averaging  warmer  than 
normal,  and  in  all  of  these  years 
except  1950,  the  month  was  decidedly 
warm.   The  first  day  of  the  month  was 
rather  cold  but  after  that,  practi- 
cally the  only  cold  weather  was  on  the 
12th  and  13th.   The  latter  date  was 
the  coldest  at  nearly  all  stations. 
Only  four  stations  reported  below 
zero,  the  lowest  reading  being  -5° 
at  Indian  Mills  2  W  and  Runyon ,  both 
in  the  southern  interior.   It  was 
remarkably  mild  from  about  the  15th 
to  22d.   On  the  15th  and  16th,  tem- 
peratures were  in  the  seventies  at 
nearly  all  stations.   The  highest 
reported  was  77°  at  Lakewood  2  ENE 
and  Runyon  on  the  16th.   At  both 
Trenton  and  Atlantic  City,  there  were 
only  three  days  colder  than  normal 
while  Newark  had  four  such  days. 
Monthly  means  ranged  from  41.5°  at 
Audubon  to  33.2°  at  Charlotteburg. 


The  first  half  of  the  month  was  unusu- 
ally dry.   Some  stations  in  south 
Jersey  recorded  no  measureable  amount 
of  precipitation  until  the  17th,  and 
others  reported  only  a  few  hundredths. 
On  that  date,  a  low  pressure  system 
moving  eastward  from  the  central  Valleys 
brought  moderate  rainfall  to  New  Jersey 
and  other  eastern  seaboard  States. 
Other  moderate  but  beneficial  rains 
came  on  the  21st  and  22d.   The  great- 
est 24-hour  amount  during  the  month, 
however  was  1.24  inches  at  Millville 
CAA  Airport  on  the  21st.   Monthly  totals 
ranged  from  0.95  inch  at  Cedar  Grove  to 
2.93  inches  at  Long  Valley.   The  average 
number  of  days  with  .10  inch  or  more  for 
the  month  was  only  five. 


Precipitation,  as  a 
north  to  south.  The 
Highlands  was  2.39  ( 
stone  Plain  1.97  (-1 
terior  1.56  (-1.85) ; 
Coast  1.46  (-2.07)  i 
areas  were  decidedly 
cipitation  for  the  f 
1954.  The  departure 
were:  Highlands  -2 
Plain  -3.37;  Souther 
and  Sea  Coast  -3.80 


rule  diminished  from 

average  for  the 

-0.81);  Red  Sand- 

.45);  Southern  In- 

and  for  the  Sea 

nches.   All  these 

deficient  in  pre- 
irst  two  months  of 
s  for  the  two  months 
08;  Red  Sandstone 
n  Interior  -3.33; 
inches. 


There  were  no  bad  glaze  conditions  during 
the  month.   Fog  was  reported  in  some  lo- 
calities on  the  3,  4,  16,  17,  20,  21  and 
25th.   This  was  a  very  pleasant  winter 
month,  favorable  for  outdoor  work  and 
activities.   Fruit  growers  pruned  their 
trees,  and  considerable  plowing  and 
other  field  work  was  accomplished.   Though 
the  month  averaged  very  mild,  unusual 
warmth  was  not  protracted  enough  to  pre- 
maturely advance  vegetation  to  any  great 
extent.   -  A.E.W. 
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33.6 

65 

4 

3.39 

1.2 

1920 

27.9 
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33.6 
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2.94 
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28.9 
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11.9 
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1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
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30.1 
24.4 
34.0 
35.5 
36.3 

31.9 
29.4 
29.7 
32.9 
32.3 

32.2 
32.3 
28.2 
29.6 
38.0 

31.6 
34.8 
35.2 
37.3 
38.7 

31.1 

64 
66 
65 
70 
74 

65 
53 
63 
71 
65 
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70 
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72 
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73 
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-  1 

-  5 
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-21 
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7 
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2.  60 
3.10 
2.30 
2.31 
5.55 

3.03 
2.47 
2.69 
2.01 
2.35 

3.16 
2.16 
1.97 
2.47 
3.68 

3.93 
4.32 
2.25 
2.60 
1.84 

3.38 

6.8 
9.6 
3.8 
1.1 

2.0 

12.2 

8.8 
1.2 
3.8 
7.0 

7.9 
6.4 
18.8 
12.1 
6.5 

5.0 
1.8 
1.3 
0.7 

1.1 

8.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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.05 
.14 
.18 

.17 

.16 

.10 

T 

RIDGEFIELD 
RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
50MERVILLE 

2.21 
2.29 
1.99 
1.41 
1.76 

.43 

.22 

.10 
.19 

T 
.22 

.07 
.02 

.10 

.03 

T 
•  12 

.  14 

T 
■  04 

T     .60 
.83 
•  80 
.50 

.70 

•  13 

.70 
.06 

•  50 

•  50 
.25 

•  20 

•  27 

•  12 

.03 

.13 
.22 
.27 
.12 
.20 

.02 

.10 
•  05 
.26 

.4? 

T 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX 
SWEDES BORO 
SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 

2.31 

1.11 
1.33 
1.61 

ECORO  MISSING 
.05 

7 
.02 

.24 

.01 

■  28 

.(ft 

T 

.74 

.20 
.29 
■  64 

.10 

.60 
.34 
.88 

.47 

.10 
.30 

.05 

.21 
.35 

.13 
.04 
.02 

,27 

TRENTON       2 

TRENTON  WB  CITY         R 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

1.84 
1.48 

1.72 
2.31 

7     .12 

7     .10 
(ECORO  MISSING 

.04 
.30 

T 
.01 

T 

T 
T 

■  15 

T 
T 

.51 
T     .39 

•  39 
.66 

•  22 

.45 
.35 

.24 

.13 
.07 

1.12 
.14 

.13 
.20 

.26 

.14 

.12 
.22 

.24 
*2Z 

.05 
•  38 

T 
T 

WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 

1.87 
1.92 
1.26 

.26 
.32 

T 

•  08 

.06 

T 
.0? 

.72 
.82 

.17 

.32 

.37 

.06 
.81 

.04 

.27 
.12 

.19 

.17 
.18 

.07 

S«m>  B*t«reac«  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
FEBRUARY    1954 


Day  Of  Month 


ATLANTIC  CITY  WB 


BELLEPLAIN 


BRIDGETON 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTE8URG 

CHATSWORTH  5  5 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  H 

RIDGEFIELD 


40   44   52 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


39   38 
54   45 


55   55 
33   30 


49   42 
29   31 


30   39   53 
15   20   33 


53   45 
33   32 


35   50 
16   23 


50   52 
33   33 


22   32   48 


38   54   55 
11   36   32 


52   43 

31   31 


34   50 
10   29 


51   45 
29   26 


51   47 
30   35 


35   48   41 
12   32   30 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


37   53   51 


20  35  36 

38  52  51 

5  30  28 

35  52  41 

10  30  28 

32  50  44 
2  26  26 

31  40  50 

12  17  30 

33  36  51 

11  21  30 

37  50  46 

14  35  34 

30  33  47 


39   53   51 
10   35   32 


38   52   44 
14   34   31 


31   34   49 


35   51   42 
19   32   36 


35   52   45 


28   32   46 


33   36   51 
16   17   33 


38   52   50 


39   49   50 
10   28   29 


35   52   42 

10   32   32 


34   42   53 


34   51   40 
15   35   34 


42   42 
25   29 


45   42 
28   25 


43   40 
29   26 


39   41 
32   27 


54   44 
29   28 


42   42 
32   28 


45   40 
33   30 


50   41 
30   26 


45   44 
30   27 


41   41 
32   25 


30   26   28 


42   45   40 
28   27   31 


24   19   26 


38   35   44 


44 

28 

44 
31 

44 
31 

46 

31 

31 
15 

40 
25 

45 
32 

54 
30 

50 
35 

35 
16 

43 
20 

44 
19 

53 
26 

48 
28 

45 
18 

30 
23 

43 
22 

48 
26 

42 
26 

38 
11 

34 
20 

29 
26 

39 
26 

45 
26 

41 
12 

44 
22 

43 
30 

46 
27 

53 
33 

52 
20 

39 
23 

44 
30 

52 
30 

52 
34 

42 
17 

37 
13 

32 

4 

42 
20 

48 
19 

38 
12 

44   41 
27   25 


43   40 
32   29 


44   40 
32   27 


42   42 
27   25 


38   38 
32   22 


51   45 
29   29 


33   28   31 


42   38 
32   27 


26   24   26 


32   29   31 


23   23 

35   31 


35   40 
17   24 


37   43 
22   26 


38   35   42 


40   43 
19   29 


33   40 
27   26 


40   43 
22   28 


36   42 
21   26 


39   43 
25   31 


38   33 
21   20 


39 
31 

42 
25 

44 
33 

41 
28 

42 
32 

40 
26 

37 

30 

37 
25 

39 
34 

41 

25 

47 
27 

42 
27 

41   39   42 
29   26   28 


43   42 
33   27 


53   45 
28   25 


37 
25 

42 
27 

35 

17 

32 

20 

41 
20 

42 
28 

39 
25 

42 
32 

40 
19 

30 

21 

34 
26 

43 
28 

37 
23 

42 
25 

33 

19 

33 
16 

38 
23 

36 

25 

40 
20 

45 
27 

37 
21 

41 
22 

35 
22 

40 

43 
21 

44 

40 

44 

22 

27 

34 

41 

26 

21 

54   50 
27   30 


41   42   44 
21   27   12 


49   48 
29   2  8 


51   48   40 
30   3  2   14 


30   32   15 


53   47   42 
27   28   16 


32   25   11 


30   23   15 


52   46   38 

30   30   15 


42   44   38 


43   48   45 
27   27   20 


43   48   46 
29   27   12 


52   46   28 
31   28   12 


24   22   10 


50   45   29 


53  49  28 
31  28  12 

42  46  43 

26  23  11 

49  47  25 
31  25  11 

51  49  42 

30  30  13 

39  42  40 

2'4  2 1  9 

43  45  47 

27  28  13 

54  50  47 
30  30  15 

45  46  43 

30  28  11 

50  47  37 
30  30  13 

45  50  47 


15 


50   71 

23   39 


30   52   72 


40 

64 

19 

32 

28 

43 

5 

26 

50 

60 

12 

40 

45 

71 

21 

36 

53 

65 

21 

38 

27 

54 

3 

25 

48 

74 

19 

37 

47 

71 

19 

38 

42 

70 

19 

35 

29 

45 

10 

28 

41 

73 

16 

33 

49 

71 

19 

36 

28   42   70 


28   47   73 


26   41 

11   25 


28   46   75 


27   41   72 


24   37   66 


27   38   50 


20   40   56 


26   47   73 


16 


17 


19 

4 

25 
6 

43 
22 

29 
2 

52 
27 

72 
46 

28 

11 

50 
25 

71 
43 

20 
0 

30 

14 

49 
31 

27 
9 

42 
24 

71 
39 

25 

5 

41 
19 

70 
37 

16 
2 

33 

8 

45 
33 

20 
8 

40 
20 

48 
37 

30 
3 

46 
14 

74 

37 

28   38   63 


29   42 
5   22 


62   59 
39   39 


72   64   57 


73  60  53 
36  38  34 

67  73  47 

39  38  36 

72  74  58 

46  53  34 

74  68  58 


36   37   33 


64   57   50 


47   35   32 


73   65   57 


76   67   57 
49   41   34 


73   65   57 


75   66   58 


40   37   35 


77   62   58 


74   67   51 
38   35   32 


69   69   69 


71   76   42 


45   36   36 


63   71   42 


73   57   58 
50   39   35 


73   59   58 


69   7  3   4  3 


43  38  36 

73  69  57 

47  40  36 

63  71  39 

40  36  33 


68   75   46 


76   69   61 


36   39   32 


72   65   60 
42   46   36 


71   41   56 

41   37   35 


58   60   57 


60   55   56 
26   25   42 


54   60   53 
26   22   24 


30   30   41 


60   57 
27   45 


57   58   54 
27   31   25 


50   54   50 


53   59   56 
25   15   15 


59   54   59 


55   59   51 
22   22   22 


53   57 
23   41 


56   56   56 


59   57   59 


51   55 
23   40 


22   23   24   25   26   27   28 


58   62   54 


60   54 
19   23 


59   53 
20   39 


62   56 
28   38 


59   58   58 


59   50   56 
39   32   28 


60   55   57 
46   27   24 


56   53   50 
33   28   13 


56   57   52 
43   32   22 


60   5e   54 
30   30 


55   58   55 
36   30   26 


55   59   55 
40   23   17 


50   48   49 
40   33   33 


53   55   49 
42   28   16 


60   51   58 
48   28   26 


57   47   51 


55   58   50 
44   30   23 


60   50   54 
43   28   27 


60   45   54 
45   29   25 


59   49   46 
36   31   30 


62   51   52 
43   29   20 


57   51   53 
42   25   24 


56   59   48 
46   29   26 


57   60   53 
44   28   24 


59   48   56 
37   27   27 


57   56   52 
45   29   21 


59   50   52 
45   28   25 


54   52   54 
39   30   21 


55   61   52 
41   31   27 


58   56   47 


56   53   52 


57   60 
43   32 


55   50   55 
36   30   36 


50   53 
26   27 


58   55   58 
42   36   30 


57   57   52 
41   36   31 


50   55   51 

30   24   30 


39   33   33 


55   60   53 


54   55   58 
39   33   29 


59   54   55 


30   29   29 


54   56   54 


53   49 

31   35 


56   55 
30   29 


56   56.   49 


50   53 
32   33 


57   60 
32   30 


35   36   28 


27   26   30 


53 
36 

53 

34 

54 
37 

54 
30 

52 
31 

64 

33 

51 
26 

46 

30 

52 

30 

57 
32 

56 
36 

54 
34 

56 

31 

54 
2B 

64 
32 

36   29   30   32 


60   53   52 
39   30   25 


See   reference 


itee   following   : 
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Tabl*  5  -  Contlpued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
FIBRUARY    1*5* 


Day 

Ol  Monlh 

& 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

■ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

'■ 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

"IN 

37 

0 

5? 
28 

44 
25 

44 
31 

40 
16 

18 

15 

41 

17 

41 
23 

51 
26 

57 
23 

52 
26 

40 
14 

30 

46 
10 

71 
40 

77 
54 

88 
)A 

69 
35 

57 
19 

57 

I  / 

54 
40 

62 

30 

59 

2ft 

57 
17 

57 

40 

56 

30 

54 
27 

67 
28 

52.8 
24.5 

SANDY 

MAX 

MIN 

IS 

18 

SO 

29 

42 
IS 

44 

• 

41 
26 

41 

g 

38 
25 

37 
25 

44 
25 

44 
30 

46 
32 

39 
14 

27 

10 

43 
IS 

64 

1  1 

70 
42 

S3 

)8 

53 
34 

51 

(4 

48 
30 

53 

39 

58 

40 

48 
31 

49 
30 

54 
39 

54 
36 

52 

S3 

37 

30.2 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

36 

7 

SI 

30 

44 
28 

A3 

28 

41 
25 

4  l 
26 

38 
24 

34 
17 

43 
20 

50 
30 

45 
27 

37 
13 

27 

3 

41 
20 

71 
36 

74 
40 

65 
40 

57 
35 

59 
25 

54 
24 

55 

41 

59 

41 

52 
25 

53 
2? 

56 
39 

51 
27 

52 

31 

65 

34 

49.9 

77.: 

SUSSEX 

MAX 
MIN 

TRENTON    NO  2 

MAX 
MIN 

36 
17 

SI 
3S 

44 
32 

45 
32 

41 
27 

44 

38 
26 

39 
25 

43 
30 

53 
31 

49 
30 

30 
13 

28 

11 

42 
23 

70 
38 

73 
50 

62 
38 

58 

37 

59 
32 

59 
29 

57 
44 

58 
38 

51 
30 

54 
28 

55 

40 

52 
37 

53 

67 
35 

50.4 
31.0 

TRENTON  WR  CITY 

MAX 
MIN 

37 
19 

SI 
37 

45 

35 

42 
32 

40 
28 

42 

31 

37 
27 

38 
25 

42 
31 

51 
32 

48 
28 

28 

14 

26 

13 

43 
24 

70 
40 

72 
52 

61 
37 

57 
37 

56 
36 

56 
33 

57 
45 

57 
36 

48 
31 

54 

S3 
40 

52 

37 

SO 

1 i 

65 
36 

49.2 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODSTOHN  2  NW 

MAX 
MIN 

31 
16 

38 
20 

51 
33 

AS 
29 

43 

27 

4  1 

28 

44 
26 

40 
24 

44 
28 

45 
29 

53 
32 

47 

18 

25 
9 

34 
18 

SO 

70 
50 

7  3 
54 

57 

34 

58 

31 

58 
28 

57 
!4 

57 
47 

5  8 
30 

49 
30 

55 
36 

55 
37 

55 
31 

52 
36 

49. t. 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


ATLANTIC  CITY  WB 

BELVIDERE 
CHARLOTTE  BURG 
CBATSWORTH   5   S 
CLAYTON 

FLEMINGTON   1   NE 
FREEHOLD 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN  HILLS   2   w 
LAKEWOOD  2   ENE 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE  CAA   AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS    PLAINS 
NEWARK  KB   AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PE1IBERTON  3  E 

PLAINFIELD 

RIDGEFIhLD 

SOMERVILLE 

TRENTON  WB  CITY 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR   EQUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


See   reference   notes   following   St.tion    Index. 
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s 

LAT1 

UJN 

1JNL 

>J1A 

NEW  JERSEY 

FEBRUARY 

1954 

Time  of 

Years  of 

d 
2 

County 

Drainage 

a 
-0 

■ 
I 

£ 

observation 

record 

Observer 

Refer  to  table 

Station 

a 
1 

H 
0) 

s 

1 

S 

> 

0 

§ 

d 

B 

0. 

a 

a 
1 

i 

2 

3 

J 

3 

N 

H 

<C 

e2 

£ 

& 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

3ERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325  JATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25     8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04     50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  iBURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 '    20 

EST 

6P 

8 

i.    J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 !    49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

<IRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 |    19 

EST 

MID 

13 

:iTY  WATER  DEPT 

3 

BELV1DERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 '   289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

HISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5   7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLiCA 

39  46 

74  57 |   150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

600NT0N 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRiDGETON 

1028  .CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  26 

75  14 

30 

EST 

8A 

8A 

66 

71 

"I.  H.  HALSTEAD 

2  3  5 

BURLINGTON 

1?11  BURLINGTON      1DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX         IPASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

MEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX          'PASSAIC 

40  45 

74  21 1   180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM           IDELAWARE 

39  28 

75  25      8 

EST 

9A 

8 

3ERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY        ICOASTAL 

38  56 

74  57     17 | 

EST 

5R 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5     C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX           PASSAIC 

40  52 

74  13 •      400! 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOT1  EBURG 

1582 

PASSAIC         IPASSAIC 

41  03 

74  26 !   760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5    7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS         JPASSAIC 

40  44 

74  23    185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWCRTF  5  S 

1598 

BURLINGTON      1  COASTAL 

39  44 

74  32  i    90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5   7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER      !MAURICE 

39  39 

76  06    120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5   7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON       IRARITAN 

40  38 

74  55 !   300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130 

SUSSEX         'DELAWARE 

41  10 

74  47 :   760 

EST! 

5P 

53 

L.  S.  DEPUE 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM           DELAWARE 

39  41 

75  30 |    12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION            COASTAL 

40  40 

74  14 '    33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION            PASSAIC 

40  39 

74  12  i    30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3       C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDC 

2768 

ESSEX           PASSAIC 

40  50 

74  18    250 

EST 

8A 

8A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5     C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON       RARITAN 

40  31 

74  51    134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5   7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND      1  DELAWARE 

39  14 

75  10     5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH          RARITAN 

40  15 

•74  17    194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5   7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER      .DELAWARE 

39  42 

75  071   150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN           RARITAN 

40  53 

74  56;   540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC         i PASSAIC 

41  09 

74  20   660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN          i HACKENSACK 

40  53 

74  03  1    10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTCN 

3662 

ATLANTIC        'mULLICA 

39  38 

74  46     90 

EST 

9A 

9A 

22 

48 

BYRON  A.  DAVIS 

2  3  5 

HIC-HTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER          RARITAN 

40  16 

74  31    100 

EST 

BP 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5   7 

HIC-HTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER          RARITAN 

40  17 

74  32     75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47    100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5    7 

IRVINGTCN 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3       C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596 

OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

C 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5    7 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

48  0 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

L1T1LE  FALLS  WATER  CO 

4887 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5     C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  STl 

2  3  5     C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  47 

74  47 

660 

EST 

7A 

7A 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5    7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

52  52 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOF 

!  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  6ALLAHER 

3       C 

MILLV1LLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTCWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5   7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

BA 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5   7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3  5   7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3       C 

NEWTCN 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5   7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERS ON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5    7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5    7 

PHILL1PSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

- 

EST 

8A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLA1NFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  37 

74  25 

120 

EST 

8P 

BP 

63 

66 

S.  K.    PEARSON 

2  3  5    7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

3       C 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

60 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5   7 

R I NGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

|U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

C 

2  3  5   7 

SEABROOK 

7936 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

SEABROOK  FARMb 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

_ 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  13 

74  36 

450 

EST 

6P 

6P 

56 

59 

LEROY  BETTENS 

2  3  5   7 

SWEDESBORO 

8680 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

3 
3 

3 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

TRENTON  NO  2 

8876 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  R I  STOW 

2  3  5 

2  3  5   7  C 

2  3  5   7 

3 

3       C 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 
3       C 
3       C 

WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

See  page  16  for  Reference  Notes. 
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CHATTANOOGA:   1954 


NEW  JERSEY  -  MARCH  1954 
A.  E.  White,  Section  Director  -  Trenton 
WEATHER  SUMMARY 


March,  1954  averaged  1.5°  warmer  than 
normal.   Precipitation  was  just  slightly 
under  normal  and  snowfall  was  of  little 
importance  with  only  traces  at  most 
stations.   Sunshine  was  adequate  and 
slightly  more  than  the  average  of  past 
years.   The  month  was  windy  but  with- 
out destructive  storms.   There  were 
gale  winds  on  and  near  the  coast  on 
the  1,  3,  14,  20,  21,  25  and  26th, 
the  strongest  being  47  mph  at  Atlantic 
City  on  the  3d. 

The  month  began  mild  followed  by  cool- 
er from  the  4th  to  6th.   Warmer  than 
normal  temperatures  prevailed  most  of 
the  month,  however  with  the  highest 
readings  recorded  on  the  20,  26  and 
29th.   The  highest  temperature  was 
75°  on  the  29th  at  Lakewood  2  ENE 
and  Runyon.   The  lowest  for  the  State 
was  12°  on  the  9th  at  Layton  3  NW . 
Thus  the  monthly  range  of  63°  was  less 
than  usual  for  March.   The  highest 
monthly  mean  was  43.2°  at  Cape  May  3W 
and  the  lowest  was  37.8°  at  Long 
Valley.   Nearly  all  stations  averaged 
above  normal  with  the  greatest  tem- 
perature excess  in  the  northern  part 
of  the  State. 

Extensive  storm  areas  passing  over 
the  State  caused  considerable  rainfall 
on  the  1st  and  3d,  13-14th,  and  19-20th. 
There  was  moderate  rainfall  on  the  25th 
and  light  amounts  on  the  31st.   The 


State  average  precipitation  of  3.75 
inches  was  considerably  greater  than 
for  either  January  or  February  of 
this  year.   The  greatest  monthly 
amount  was  5.15  inches  at  Milton, 
Morris  County  and  the  least  was  2.35 
inches  at  Jersey  City.   The  greatest 
24-hour  amount  was  1.63  inches  at 
Milton  on  the  2d.   As  a  rule,  monthly 
totals  were  a  little  heavier  in  north 
Jersey  than  elsewhere.   The  average 
for  the  Highlands  was  3.94  (+0.30) 
inches;  Red  Sandstone  Plain  3.62 
(-0.27)  inches;  Southern  Interior 
3.71  (-0.19)  inches  and  for  the  Sea 
Coast  3.51  (-0.47)  inches.   The  total 
deficiency  in  precipitation  of  these 
areas  for  the  first  three  months  of 
1954  was:   Highlands  -1.78;  Red  Sand- 
stone Plain  -3.64;  Southern  interior 
-3.52;  and  for  the  Sea  Coast  -4.27 
inches . 

Thunderstorms  accompanied  the  rains 
rather  generally  on  the  13th.   Fog 
was  reported  in  many  localities  on 
the  25th  and  26th.   There  was,  fortu- 
nately, not  enough  warm  weather  during 
the  month  to  unduly  advance  vegetation 
and  make  it  susceptible  to  later  freeze 
damage.   After  the  first  week  the  wea- 
ther was  mostly  favorable  for  farm 
work.   Much  plowing  and  preparation  of 
soil  was  accomplished  and  planting  of 
the  early  commercial  potato  crop  had 
begun  at  the  end  of  the  month.  -  A.E.W. 
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SUPPLEMENTAL    DATA 


«•  jnisrr 

IIARCH    1934 


ATLANTIC  CITT   WB  CITT 

LOKG  BRANCH 

NEWARK    IB    AP 

TRKNTON   WB  CITT 

*  This  datm  is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment is  not  available. 
It  Is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occur- 
ring during   the   period. 


Wind  duection 


Wind         •peed 
m  p  h 


17.2 
14.4 
12.9 
11.2 


47 
42 
42» 
34» 


SE 
HI 


3 

26 

3 

26 


Relative    humidity   average* 
percent 


n  « 


8S 


69 
64 


58 
46 


86 


Number  ol  dayi  with  precipitation 


e    *S 


<•. 


65 
67 


5.6 
6.0 
5.9 
5.9 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 
? 
1 

1 

I 

* 

a 

e 
§ 

• 

1 

<  2 

1885 
1886 

30.4 
37.7 

66 
70 

2 
9 

1.10 
3.70 

1887 

37.7 

61 

8 

3.34 

- 

1888 

32,8 

72 

0 

5.71 

- 

1889 

40.5 

67 

19 

3.79 

- 

1890 

37.6 

78 

0 

6.08 

. 

1891 

37.2 

68 

4 

5.06 

- 

1892 

34.4 

64 

6 

4.75 

- 

1893 

37.0 

68 

6 

3.73 

- 

1894 

44.2 

83 

12 

1.77 

- 

1895 

36.7 

72 

7 

3.16 

4.0 

1896 

34.0 

69 

-   8 

5.34 

13.2 

1897 

40.0 

77 

18 

2.78 

1.6 

1898 

45.1 

77 

16 

3.33 

3.0 

1899 

38.6 

73 

13 

6.54 

5.4 

1900 

35.6 

67 

-   9 

3.51 

7.0 

1901 

39.2 

75 

-   8 

4.64 

0.9 

1902 

43.9 

77 

0 

4.34 

5.7 

1903 

47.6 

79 

13 

5.13 

T 

1904 

37.2 

72 

1 

3.43 

4.5 

1905 

39.8 

87 

-   7 

3.95 

2.6 

1906 

34.4 

62 

-15 

5.09 

11.2 

1907 

41.2 

88 

-11 

3.04 

11.5 

1908 

41.8 

89 

7 

2.80 

3.5 

1909 

38.3 

74 

-   6 

3.48 

4.6 

1910 

44.5 

88 

10 

1.22 

1.1 

1911 

37.6 

76 

3 

3.38 

5.3 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

9 
■ 

e 

< 

1 

J» 

a 

1 

i 

3 

c 
r> 
9 
p 

> 
< 

e  zs 
?1 

<  • 

1912 
1913 

36.9 
44.8 

72 
79 

3 

1 

7.61 

6.6 
0.1 

5.15 

1914 

35.4 

75 

-    6 

3.65 

20.5 

1915 

36.1 

63 

11 

1.13 

7.4 

1916 

31.7 

71 

-   7 

3.48 

19.3 

1917 

38.2 

72 

0 

4.65 

9.8 

1918 

41.8 

82 

8 

2.06 

0.7 

1919 

43.2 

77 

12 

5.32 

1.6 

1920 

39.4 

79 

-   8 

3.80 

5.6 

1921 

49.1 

92 

11 

3.03 

T 

1922 

41.1 

82 

2 

4.52 

3.7 

1923 

38.0 

81 

-    3 

4.  09 

6.3 

1924 

38.8 

76 

5 

2.51 

2.7 

1925 

43.3 

80 

1 

3.47 

0.3 

1926 

35.1 

79 

0 

2.25 

0.4 

1927 

41.9 

81 

9 

1.46 

0.3 

1928 

38.3 

82 

6 

2.84 

4.9 

1929 

44.9 

81 

5 

3.07 

0.7 

1930 

40.0 

78 

9 

2.54 

0.1 

1931 

39.2 

64 

12 

4.14 

2.0 

1932 

36.6 

69 

3 

5.49 

2.5 

1933 

38.2 

70 

8 

4.94 

1.7 

1934 

36.5 

77 

-   7 

3.31 

9.6 

1935 

43.0 

81 

-   6 

2.46 

1.5 

1936 

45.3 

78 

-    1 

5.28 

1.4 

1937 

35.8 

66 

7 

2.75 

4.3 

1938 

43.2 

85 

-    1 

2.15 

1.6 

Temperature 

Precipitation 

Tear 

e  zq 

9 

e 
e 
> 
< 

A 
t> 

a 

i 

i 

3 

o» 
1 

e 
> 
< 

1  = 

1939 

40.1 

83 

2 

4.83 

2.0 

1940 

34.7 

72 

8 

5.14 

3.3 

1941 

34.5 

63 

3 

2.78 

14.6 

1942 

42.2 

72 

16 

5.  73 

1.7 

1943 

39.4 

85 

-10 

3.03 

6.5 

1944 

37.1 

74 

2 

5.70 

6.3 

1945 

49.2 

91 

11 

2.37 

0.1 

1946 

47.9 

83 

8 

3.17 

T 

1947 

36.5 

67 

0 

2.71 

4.4 

1948 

42.0 

86 

-12 

3.57 

3.4 

1949 

42.3 

81 

-   5 

2.61 

4.0 

1950 

36.8 

77 

-    3 

4.29 

0.4 

1951 

41.1 

68 

11 

5.39 

1.6 

1952 

39.3 

79 

4 

5.42 

7.7 

1953 

42.4 

74 

8 

6.99 

3.4 

1954 

41.0 

75 

12 

3.75 

0.1 

All 

Years 

39.5 

3.84 

4.3 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  JERSEY 
MARCH  1954 


Temperature 

Precipitation 

'J 

,g 

Si 

> 
< 

•3 

|| 

QU. 

• 

a 

• 
a 

ft 
1 

0 

• 

a 

9 
ft 

| 

a 

No.  of  Days 

3 

o 

H 

.1 

i§ 

a 

« 

"55 
o 

s 

• 

Snow. 

Sleet.  Hall 

No 

.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

3 

o 
H 

■S-v 

n 

£  o 

• 

a 

e 
i 

S 

! 

2 
5 
5 

il 

S  I 

5  * 

g  ft 

•=! 

S 

o 

=  2 

—  5 

ATLANTIC  CITY  WB           R 

48.  9 

35.0 

42.0 

.5 

71 

26 

23 

5 

706 

0 

1 

12 

0 

2.72 

-   .81 

.58 

3 

T 

0 

6 

2 

0 

AUDUBON 

52.2 

33.6 

42.9 

73 

29 

22 

5 

683 

0 

1 

15 

0 

4.36 

1.05 

3 

1.0 

0 

8 

4 

1 

BELLEPLAIN 

54.2 

31.3 

42.8 

1.6 

72 

26+ 

13 

6 

681 

0 

0 

19 

0 

4.19 

.37 

1.30 

3 

.0 

0 

7 

4 

1 

BELVIDERE 

52.  2M 

30.4 

41. 3M 

2.6 

73 

29 

20 

5+ 

729 

0 

1 

21 

0 

3.69 

-   .13 

.90 

3 

T 

0 

7 

4 

0 

BOON TON 

49.0 

28.9 

39.0 

2.7 

69 

30 

20 

9 

0 

1 

?4 

0 

3.61 

.05 

1.06 

20 

T 

0 

6 

3 

1 

BRIDGETON 

52. 9M 

32. 4M 

42. 7M 

.2 

72 

30 

22 

6 

0 

1 

17 

0 

.83 

14 

.0 

0 

0 

BURLINGTON 

53.4 

32.4 

42.9 

.5 

74 

29 

19 

9 

680 

0 

0 

16 

0 

4.42 

.63 

.95 

3 

T 

0 

7 

5 

0 

CANOE  BROOK 

51.4 

25.6 

38.5 

1.3 

72 

30 

14 

9 

0 

1 

27 

0 

3.68 

-   .92 

.91 

20 

T 

0 

7 

4 

0 

CAPE  MAY  3  W 

51. OM 

35. 4M 

43. 2M 

1.4 

62 

26 

659 

0 

0 

0 

3.60 

-   .24 

1.01 

3 

T 

0 

6 

4 

1 

CHARLOTTEBURG 

47.2 

25.2 

36.2 

-   .2 

71 

30 

13 

9 

0 

2 

27 

0 

4.36 

.30 

1.27 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

CHATSWORTH  5  S 

53.4 

30.9 

42.2 

73 

29 

17 

6 

702 

0 

0 

20 

0 

3.52 

.89 

3 

T 

0 

7 

3 

0 

CLAYTON 

53.0 

29.5 

41.3 

-   .7 

73 

29 

17 

5 

732 

0 

0 

21 

0 

3.76 

.14 

.77 

1 

T 

0 

7 

4 

0 

ELIZABETH 

31.3 

M 

73 

29 

20 

8 

0 

o 

17 

0 

3.64 

-   .43 

.80 

3 

T 

0 

7 

3 

0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

49.8 

28.2 

39.0 

71 

30 

18 

6 

0 

0 

24 

0 

3.35 

.90 

4 

T 

0 

6 

3 

0 

FLFMINGTON  1  NE 

52. B 

28.3 

40.6 

.0 

72 

29 

16 

9 

751 

0 

0 

24 

0 

4.67 

.91 

1.10 

20 

T 

0 

8 

5 

1 

fFREEHOLD 

52.0 

31.3 

41.7 

1.9 

72 

29 

20 

5+ 

718 

0 

0 

21 

0 

4.02 

-   .47 

.90 

3 

.7 

0 

6 

5 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

53. 1M 

31. 8M 

42. 5M 

-   .3 

72 

30 

22 

5  + 

0 

1 

17 

0 

2.95 

-  1.02 

1.00 

4 

T 

0 

5 

2 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

51.0 

31.6 

41.3 

.6 

72 

29 

21 

5  + 

729 

0 

0 

20 

0 

3.65 

-   .12 

.80 

3 

1.0 

0 

7 

4 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

52.3 

29.4 

40.9 

-   ,2 

73 

29 

14 

6 

74? 

0 

0 

?2 

0 

3.73 

-   .28 

.97 

3 

T 

0 

7 

3 

0 

JERSEY  CITY 

47,6 

32.9 

40.3 

.2 

63 

26+ 

22 

5 

759 

0 

2 

14 

0 

E  2.35 

-  1.62 

.72 

3 

.2 

0 

2 

0 

LAKEWOOD  2  ENE 

51.7 

28.9 

40.3 

-   .2 

75 

29 

13 

6 

758 

0 

0 

23 

0 

3.41 

-   .55 

.81 

3 

T 

0 

6 

3 

0 

LAMBERTV1LLE 

52.7 

30.5 

41.6 

2.1 

73 

29 

20 

5+ 

718 

0 

0 

20 

o 

4.28 

.50 

.95 

3 

T 

0 

6 

5 

0 

LAYTON  3  NW 

50.7 

26.0 

38.4 

2.6 

71 

29 

12 

9 

822 

0 

0 

24 

0 

3.61 

.25 

.91 

1 

T 

0 

7 

4 

0 

LEESBURG  STATE  FARM 

52.2 

32.4 

42.3 

70 

27 

20 

6+ 

0 

1 

19 

0 

3.59 

1.20 

4 

T 

0 

7 

3 

1 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

51.6 

30.5 

41.1 

2.1 

72 

30 

20 

5 

0 

1 

23 

0 

3.64 

-   .13 

1.00 

4 

.0 

0 

5 

4 

1 

LONG  BRANCH 

49.9 

32.0 

41.0 

1.5 

69 

26+ 

21 

6 

737 

0 

0 

18 

0 

3.76 

-   .36 

.83 

3 

.7 

0 

7 

4 

0 

LONG  VALLEY 

49.0 

26.5 

37.8 

2.0 

70 

30 

17 

9 

0 

2 

27 

0 

4.27 

.35 

1.06 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

51.6 

31.0 

41.3 

72 

29 

15 

6 

725 

0 

1 

19 

0 

3.33 

.93 

3 

T 

0 

7 

3 

0 

MOORESTOWN 

51.3 

32.1 

41.7 

1.7 

72 

29 

22 

5 

712 

0 

1 

18 

0 

4.31 

.63 

1.30 

4+ 

T 

0 

7 

3 

2 

MORRIS  PLAINS 

49.6 

28,0 

38.8 

70 

30 

17 

9 

0 

2 

24 

0 

4.22 

1.28 

20 

T 

0 

6 

4 

1 

NEWARK  WB  AIRPORT          R 

49.6 

33.0 

41.3 

.8 

74 

29 

22 

5 

728 

0 

0 

15 

0 

3.38 

-   .40 

.83 

3 

T 

0 

7 

3 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

52.5 

31.5 

42.0 

2.9 

72 

29 

20 

5+ 

705 

0 

0 

19 

0 

3.54 

-   .14 

.75 

3 

T 

0 

7 

3 

0 

NEWTON 

48.7 

28.0 

36.4 

2.3 

72 

30 

18 

5+ 

0 

2 

24 

0 

3.60 

.22 

1.12 

2 

T 

0 

7 

4 

1 

PATERSON 

52.0 

31.5 

41.8 

2.4 

73 

30 

20 

5 

0 

1 

22 

0 

3.50 

-   .65 

.92 

4+ 

T 

0 

5 

4 

0 

PEMBERTON  3  E 

54.0 

30.1 

42.1 

.0 

74 

29 

15 

6 

706 

0 

0 

21 

0 

4.21 

.62 

.90 

3 

T 

T 

31 

7 

4 

0 

PHILLIPSBURG 

53.4 

29.3 

41.4 

2.9 

72 

29+ 

19 

5 

722 

0 

1 

21 

0 

4.05 

.56 

1.02 

20 

T 

T 

4 

9 

3 

1 

PL  A  INF  I  ELD 

51.1 

31.1 

41.1 

1.8 

72 

29 

20 

5 

734 

0 

0 

20 

0 

3.61 

-   .48 

.82 

3 

T 

T 

«. 

6 

5 

0 

PLEASANTVILLE  1  N 

52.5 

30.4 

41.5 

.9 

72 

27 

16 

6 

0 

o 

22 

0 

2.88 

-   .75 

.69 

4 

8 

1 

0 

RIDGEFIELD 

50.0 

30.9 

40.5 

1.7 

70 

29 

21 

5+ 

758 

0 

1 

19 

0 

3.68 

-   .30 

.92 

3 

.1 

0 

7 

4 

0 

RUNYON 

55.3 

28.2 

41.8 

2.5 

75 

29 

14 

9 

713 

0 

1 

24 

0 

3.76 

.15 

.80 

3 

.0 

0 

6 

6 

0 

SANDY  HOOK 

49.7 

32.9 

41.3 

2.0 

70 

29 

21 

5 

-  726 

0 

o 

16 

0 

3.54 

-   .50 

1.01 

14 

T 

0 

6 

3 

1 

SOMERVILLE 

51.8 

30.1 

41.0 

2.0 

72 

29 

19 

9 

741 

0 

0 

20 

0 

4.05 

.23 

.92 

3 

T 

0 

6 

5 

0 

SUSSEX  3  NNE 

TRENTON    NO  2 

51.5 

32.6 

42.1 

1.8 

73 

29 

?1 

5 

704 

0 

0 

14 

0 

5.00 

.96 

1.06 

1 

T 

0 

8 

5 

2 

TRENTON  WB  CITY            R 

49.9 

33.3 

41.6 

.3 

71 

29 

22 

4  + 

719 

o 

1 

15 

0 

4.16 

.96 

.85 

1 

.1 

T 

31 

8 

4 

0 

TUCKERTON 

WOODSTOWN  2  NW 

51.6 

31.8 

41.7 

71 

30 

22 

5 

0 

1 

17 

0 

3.49 

.94 

14 

.3 

T 

31 

8 

3 

0 

STATE 

41.0 

1.5 



3.75 

-   .09 

.1 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Statioi 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  dlstai 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  lssi 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  moni 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tabl< 

indicated,  dli 
Evaporation 

Sleet  and  ball  were  Included  li 

Amounts  in  Table  3  are  from  noi 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  i 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  a 
equivalent  of  snow  on  the  grou; 
for  successive  observations;  c< 


REFERENCE  NOTES 
Index  are  assigned  on  a  sta 

:e  In  miles  and  direction  fr 


;e  basis.   There  < 
>■  the  post  offio 


of  this  bulletin. 

will  be  carried  In  the  June  lss 

are  either  missing  or  received 


this  bulletin, 
ate  to  be  Included 


of  numbers  wit 


nt  in  miles.   Degree  days 


is  measured  ii 

snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
-recording  gages,  unless  otherwise  indicated, 
nowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 
lme  for  all  except  Wei 


ime  of  observation.   See  the  Static 


It 


stqu 


sta 


Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations 
hen  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  in 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  r 


Index  for 
n  ground  v 


observation  time. 


No  record  in 
rlbuti 


Tables  2  and  5  ii 


of  Days  .01 


Indicated  by 
.  of  Days  .  10 


ord  for  recorder-i 


No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Sta 
+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 
•   Amount  included  in  following  measuremen 
(D  Data  in  the  column  formerly  headed  No. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

Ii  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure . 
V   Includes  total  for  previous  month. 


0  or  more  effective  January  1,  1954. 
Hourly  Precipitation  Data.   Length  o 


15 


nts   per   copy,   monthly   and   annual;    $1-50   per   year.       (Yearly   subscription   includes 
and   correspondence   regarding   subscriptions   should   be  sent    to   the   Superintendent 


ay  be   found 
r    a    full    won 


the   Superintendent 
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DAILY  PRECIPITATION 


tabta  9 


1 

Day  oi  month 

Station 

1  |  2  |  3 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10  [  11  (  12 

13  1  14  1  IS 

16  I  17  J  IB 

19 

20 

11 

22   23   24 

"I 

26   27 

28  |  29  |  30 

31 

ATLANTIC  CITY  W6         R 

.'.'.• 

■36        .98 

.03   7 

■09   .37 

.09 
.10 

•  22 

.49 

.57 

•  47 

•  6] 

.40 

•02 

•  20  • 

AUOUBON 

4.36 

.66       1,05 

T 

7 

•48   .80 

.04 

.25  « 

.2?  . 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

1.S0 

.52        .70 

.62 

.02 

.09   .63 

AEUfPLAtN 

4.191 

.70       1.J0 

.09 

•19   .69 

.40 

•  52 

BELMar 

3.94 

.49        .64 

1.09   .71 

•  26 

.25 

.46 

BELVIDFRF 

3.69 

.63   .17   .90 

•28   .97 

.68 

7 

7 

.44 

.02 

T    . 

BFRIIN  1  * 

4.11 

.72 

1.10 

1.02 

.82 

.69 

BOONTON 

5.81 

.87 

•  S3   7 

.28   .19 

7 

1.06 

T 

T 

•  03 

•  37 

RR10GETON 

.99 

.60 

•  83 

.26 

" 

" 

■  76  • 
.15  . 

RURl  INC.TON 

4.42 

.74        ,93 

7 

.41   .78   7 

•  63 

.76 

T 

CAN1STEAR  RFSERVOIR 

4*9? 

7    1.49 

1.10 

.69   .10 

.96 

.01 

.29 

.01  • 

CANOE  BROOK 

3.68 

.66 

.84 

.69   .18 

.91 

7 

•  19 

.29 

CANTON 

3.31 

.93 

.97 

7 

.91 

.31 

•98 

.02 

•  19  ■ 

CAPE  MAY  3  W 

3.60 

.54         1.01 

•04   .06 

•04   «67 

.35 

•  52 

.17  • 

CEDAR  GROVE 

>i2t 

.10   ,60 

.60 

.72   .05 

.83 

•  36 

CHARLOTTPBURG 

4.36 

1.27 

.98 

.99   .22 

1.00 

.34 

CHATHAM 

3.82 

T     ,73 

.93 

.66   .19 

•  89 

.11 

•  31 

CHATSWORTH  5  S 

3.32 

.69        .89 

7 

.20   .36 

•  48 

•  46 

.77  « 

CLAYTON 

3.76 

.77   .02   .73 

7 

.03 

.34   .63 

7 

•  91 

•  47 

•  05 

T 

•  21  • 

CLINTON 

3.57 

.70   .09   .88 

.26   .36 

•  76 

•  52 

•  04 

CULVERS  LAKE 

3.87 

.36   .90   .79 

•21   .48 

1.10 

.27 
•  36 

T 

T 

T    « 

DEEPWATER 

3.36 

1.30        ,99 

T 

T 

.33   .49 

•  17 

•  16 

ELI2ARETH 

3.64 

•32   ,31   .80 

7 

.37   .62 

.72 

T 

7     T 

•  47 

•  03 

T       4 

ELUAfETHPORT 

3.39 

.31        .77 

.38   .62 

.34 

.29 

■  45 

T 

.37 

•  03  « 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

3.35 

.71 

.90 

.42   .22 

•  73 

T 

FLEMINGTON  t  NE 

4.67   .77   .17   .87 

7     7 

.47   .58   7 

1.10 

T 

7     7 

.57 

.10 

T 

.09  . 

FORTESCUE 

2.81 

.54   T     .81 

7     .04 

.06   .76 

.20 

•  06 
.62 

T 

•  12   « 

.08  , 

FREEHOLD 

4.02 

.61        .90 

.50   .69 

.62 
.90 
•  49 

.27 

GREENWOOD  LAKE 

4,10 

1.07 

1.04 

.55   .27 

.39 

•  22 

•  05 

HAMMONTON  7  NNE 

2.95 

.05 

1.00 

7 

.75   7 

MIGMTSTOWN  1  N 

3.65 

■47   ,02   ,80 

7 

.43   .66   7 

•  31 

7 

7 

•  66 

•  10  < 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.73 

,68   7     .97 

7 

7 

.30   .67   7 

•  46 

7 

•  46 

.02 

T 

•  15 

•  02 
£.02 

.09 

JRVINGTON 

3.37 

.54        ,78 

.36   .54 

.35 

.39 

.39 
.24 
.53 

JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 

E  2.35 
3.41 

.29        .72 
,42        .81 

7 
T 

■28   .60   7 

.38   .71   7 

.20 
•  46 

7 

.01 

LAMBERTVILLE 

4.28 

.87   ,01   .95 

.46   .59   T 

.37 

.75 

.03 

•  02 

•  05 

LAYTON  3  NW 

3.61 

.91   .18   ,78 

T 

7 

.22   .52 

.70 
.30 

•  26 

•  33 

•  08 

.02 
■  15 
.29 

•  16 

LEESBURG  STATE  FARM 

3.59 

.09   .52 

1.20 

.03 

.81 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

3.64 

.75 

1.00 

.65   .08 

LONG  HRANCH 

3.76 

.56        .83 

7 

.52   .73   7 

•  22 

■  36 

T 

7 

•  45 

•  09 

LONG  VALLEY 

4.27 

.90 

1.06 

.54   .19 

.42 

.73 

•  11 

.50 

.43 

T 

MACOPIN  INTAKE 

4.56 

7    1.37 

1.00 

.60   .10 

.32 

1.15 
.30 

.23 

T 

MANVILLE 

3.77 

•75        .84 

.43   .63 

MARLTON  1  W 

3.97 

.50       1.02 

7 

.50   .71 

.47 

•  45 

•  10 

•  22 

MAYS  LANDING 

2.96 

.18       1.05 

.05 

.09   .60 

.29 

•  50 

.20 

MIDLAND  PARK 

3.41 

.73        .96 

.17   .48 

• 

.73 

.34 

T 

MILLVILLE 

3.31 

.55        .99 

.02 

.10   .61 

.20 

.10 

.49 

.02 

.03 

•  26 

MfLLVILLE  CAA  AIRPORT 

3.33 

.63        .93 

7 

7     7 

.09   .68 

.15 

•  10 

7 

,47 

•  02 

.03 

•  23 

MILTON 

5.15 

.03  1.63 

1.23 

•54   .25 

1.09 

.03 

.32 

.03 

MOORE S TOWN 

4.31 

7     ,60 

1.30 

1.30 

■  49 

7 

.36 

.13 

.11 

MORRIS  PLAINS 

4.22 

7     .97 

.87   7 

.56   .09 

T 

1.28 

T 

7     7     7 

.12 

•  33 

T 

NEWARK  WR  AIRPORT       R 

3.38 

•69        .63 

7 

.33   .50   T 

.35 

.31 

T 

7 

•  35 

T 

T 

•  02 

NEW  BRUN5WICK  EXP  STA 

3.54 

.30   .18   .75 

.05 

.47   .60   T 

.65 

T 

•  45 

.06 

•  03 

NEW  MILFORD 

3.24 

.58        .78 

.16   .52 

.42 

•  34 

NEWTON 

3.60 

1.12 

.72   7 

.63   .12 

.68 

7 

.10 

.21 

.02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.07 

.06  1.05  1.00 

.04 

•20   .54   7 

.92 

T 

.23 

•  03 

ORANGE 

.65 

•     .93 

.98 

.35 

.06 

PATERSON 

3.50 

7     .61 

.92 

.65   .10 

•  92 

7          7 

.02 

.08 

PEMBEPTON  3  E 

4.21 

•88   .02   .90 

.41   .76   7 

.42 

•  67 

.15 

PHILLIPSBURG 

4.05 

.12   .95   .56 

.10   7 

.26   .36   7 

1.02 

T 

7          7 

•  49 

.19 

T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

3.72 

1.00 

.75 

.76   .14 

.86 

.21 

PLAINFIELD 

3.61 

.72        .82 

T 

.36   .58   7 

.05 

•  53 

T 

7 

•  53 

.02 

T 

T 

PLEASANTVILLE  1  N 

2.88 

.46 

.69 

.02 

.44   .22 

•  45 

.10 

.33 

•  17 

PRINCETON  WATER  WORKS 

3.8? 

.72        .68 

7 

•46   .57 

.28 

.33 

.67 

.09 

RAHWAY 

3.39 

.47        ,79 

•40   .62 

.50 

.12 

•  49 

T 

RIOGEFIELD 

3.68 

.53        .92 

7 

.35   .60   7 

.34 

.42 

T 

7 

.51 

T 

.01 

RINGWOOD 

3.79 

1.06 

.90 

.68 

.92 

.08 

.15 

RUN YON 

3.76 

.61        .80 

.51   .60 

.60 

.56 

•  06 

SANOY  HOOK 

3.54 

.50   .01   .87 

T 

■30  1.01   7 

•  45 

T 

.40 

T 

T 

SOMEPVILLE 

4*05 

.75   7     .92 

7 

.48   .60 

.77 

.53 

SPLIT  ROCK  POND 

4.12 

1.07 

.96 

.63   .02 

1.12 

•  02 

.30 

SUSSEX  3  NNE 

RECORD  MISSING 

SWEDESBORO 

3.82 

.70        .72 

.02 

.55   .65 

.48 

•  55 

•  15 

SWEDESPORO  5  NW 

3.55 

.02   .78   .32 

.31   7 

.01   7 

7    1.05 

•  42 

•  55 

.03 

.06 

TOMS  RIVER 

2.69 

.50 

.90   .05 

•  52 

.52 

.20 

TRENTON       ? 

5.00 

1.06       1.01 

7 

.51   .62   7 

.31 

•  46 

T 

•  90 

T 

T 

.13 

TRENTON  WB  CITY          R 

4.16 

•85        .82 

7 

.45   ,59   7 

.23 

.31 

T 

7 

.79 

.01 

T 

.11 

TUCKEPTON 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

3.35 

.60 

.95 

.02 

.67   7 

.36 

•  24 

.26 

•  25 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

3.94 

1.00 

.86 

.58   .16 

1.04 

.30 

WESTFIELD 

3.63 

•     .68   .80 

7 

.33   .64 

.70 

T 

•  46 

T 

T 

WOODCLIFF  LAKE 

3.52 

.78        .96 

•18   .48 

.36 

.40 

.36 

WOODS TOWN  2  NW 

3.49 

.74 

.65 

.02 

.94   .11 

.43 

•  14 

.32 

■  14 

Table  5 

D 

Al 

LY 

T] 

EN 

Wl 

;rj 

vr 

Ufl 

Jbb 

NEW  J 
MARCH 

ERSEY 
1954 

Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

51 
40 

51 

37 

48 

31 

32 
25 

37 
23 

36 
26 

49 
30 

50 
34 

50 
37 

64 
38 

38 
31 

40 
34 

43 
40 

53 
35 

42 
31 

46 
27 

52 

31 

53 
30 

48 
36 

64 
41 

41 
32 

49 
27 

56 
43 

49 

37 

51 
43 

71 
46 

50 
40 

50 
41 

54 
43 

54 

40 

41 
36 

46.9 

35.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

62 

40 

52 

35 

50 
30 

32 
24 

36 
22 

36 

25 

52 
27 

50 
31 

66 
26 

60 
39 

41 
28 

46 
33 

42 
39 

53 
35 

42 

31 

48 
27 

52 

31 

53 

35 

61 
28 

62 
48 

49 
33 

49 
27 

55 
39 

57 
31 

55 
43 

67 
47 

53 

37 

61 
35 

73 
44 

61 
40 

42 
32 

52.2 

33.6 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

61 
49 

52 

34 

46 
26 

43 
24 

38 
21 

44 
13 

53 
21 

51 
23 

64 
22 

63 
37 

56 
26 

46 

27 

43 
37 

52 
41 

45 
29 

46 
24 

50 
27 

52 
26 

55 
22 

64 
51 

58 
33 

50 
25 

59 
30 

57 
27 

55 

39 

72 
52 

64 

31 

55 
28 

72 
43 

62 

47 

51 
34 

54.2 
31.3 

8ELVIDERE 

MAX 

MIN 

60 
52 

55 

31 

48 
27 

40 
21 

32 

20 

34 
20 

52 
23 

50 
29 

.62 
22 

54 
27 

45 
25 

51 
21 

44 
33 

50 

37 

42 
29 

47 
23 

51 
29 

53 
29 

59 
24 

60 

44 

31 

51 
24 

53 
33 

57 
31 

52 
39 

63 

43 

55 

34 

59 
32 

73 
41 

65 
35 

50 
32 

52.2 

30.4 

BOONTON 

MAX 
MIN 

59 

35 

60 
34 

50 
24 

47 
23 

29 
21 

33 
23 

34 
21 

50 
28 

47 
20 

55 
29 

52 
24 

45 
24 

48 
29 

39 

34 

50 
30 

44 
25 

42 
26 

49 

31 

48 
22 

49 
29 

59 
32 

37 
26 

47 
29 

51 
32 

56 
37 

55 
39 

67 
37 

52 
29 

52 

39 

69 
32 

43 
32 

49.0 
28.9 

BRIDGETON 

MAX 

MIN 

62 
33 

52 
32 

48 
24 

32 
23 

38 
22 

45 

27 

54 
31 

50 
27 

67 
39 

61 
30 

39 
30 

45 
34 

51 
39 

54 
30 

43 
27 

46 
28 

52 

30 

51 
29 

61 

37 

64 
33 

41 
26 

49 
30 

58 
32 

58 
41 

58 

45 

69 

36 

54 
33 

59 
43 

72 
46 

54 
34 

52.9 
32.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

63 
49 

51 
35 

48 
30 

39 

21 

35 

17 

37 

19 

52 

25 

50 
32 

66 
24 

60 
38 

47 
27 

47 
31 

45 
36 

51 
36 

41 
30 

48 
29 

52 
34 

54 
27 

59 
27 

63 
50 

53 
27 

50 
26 

55 
36 

58 

29 

58 
42 

67 

38 

58 
36 

60 
34 

74 
41 

68 
39 

45 
36 

53.4 
32.4 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

59 
26 

57 
30 

52 
21 

46 
22 

30 

IB 

33 
18 

35 

21 

51 
19 

49 
14 

54 
25 

54 
18 

46 

18 

49 
24 

44 
34 

52 
29 

42 
23 

45 
23 

50 
26 

51 
17 

70 
36 

60 
31 

44 

25 

49 
25 

54 
29 

54 
34 

70 
36 

65 
32 

58 
21 

52 

31 

72 
32 

45 
31 

51.4 
25.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

56 

A3 

52 

35 

52 
36 

35 

38 
25 

52 
29 

50 
36 

55 
29 

55 
39 

50 
28 

42 
33 

50 
28 

50 
34 

45 
31 

43 
29 

48 
36 

50 
36 

53 
28 

57 
46 

54 
36 

48 
30 

59 
37 

53 
36 

52 

41 

62 

45 

58 

41 

54 
34 

61 

43 

55 
47 

42 
37 

51.0 
35.4 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

56 

46 

55 

31 

50 
20 

44 

18 

26 

17 

30 
16 

33 

18 

50 
24 

44 

13 

53 

15 

46 
21 

42 
23 

47 
25 

37 
31 

48 
26 

37 
21 

40 
22 

44 
27 

50 
17 

54 
20 

59 

30 

36 
22 

45 
24 

49 
28 

55 
34 

54 
38 

65 
32 

49 
22 

54 
40 

71 
29 

40 
28 

47.2 
25.2 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

62 

40 

55 
31 

50 
32 

43 
23 

40 
20 

37 
17 

54 
22 

49 
25 

65 
22 

60 
36 

52 
25 

44 
27 

42 

37 

51 
39 

46 
28 

42 
21 

50 
25 

51 
28 

56 
27 

63 

40 

57 
36 

49 
25 

57 
31 

59 

30 

56 
39 

69 
53 

62 
33 

56 

31 

73 
43 

64 
39 

40 
32 

53.4 
30.9 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

64 
39 

50 
28 

49 
29 

43 
20 

35 

17 

36 
21 

52 
21 

51 
29 

66 

21 

61 
35 

48 
23 

46 
27 

43 

33 

52 
36 

47 
25 

46 
22 

51 
27 

51 
27 

58 
22 

61 
47 

51 
29 

49 

23 

55 

31 

57 
26 

56 
36 

67 
47 

53 
39 

58 
27 

73 
39 

68 
37 

46 
26 

53.0 
29.5 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

49 

32 

32 

24 

21 

21 

21 

20 

24 

35 

26 

48 
25 

47 
32 

52 

37 

45 
30 

46 
25 

51 
28 

52 

31 

54 
26 

63 

44 

45 
33 

50 
27 

55 
34 

57 
33 

52 

38 

67 
45 

55 
33 

52 

33 

73 
42 

70 
35 

48 
34 

31.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

57 
43 

59 

31 

58 
29 

44 
22 

36 

20 

34 
16 

40 
20 

52 
28 

50 
20 

53 
22 

52 

23 

45 
23 

47 
30 

40 
35 

50 
29 

40 
24 

44 
26 

47 

27 

50 
23 

55 
33 

64 
31 

38 
25 

47 
30 

53 
27 

55 

34 

59 

40 

62 

30 

52 
30 

50 
35 

71 
32 

40 
33 

49.8 
28.2 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

60 
46 

55 
32 

51 
19 

45 
18 

34 

19 

34 
22 

52 

20 

48 
29 

63 
16 

62 
31 

46 

19 

46 

20 

40 
28 

51 
35 

41 
30 

47 
24 

51 
29 

52 
27 

58 
18 

61 
43 

54 
30 

48 
24 

56 
29 

57 
23 

56 
35 

65 

44 

52 
32 

58 
28 

72 
36 

71 
36 

52 
32 

52.6 
28.3 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

58 
47 

52 
30 

48 

30 

42 
23 

55 
20 

36 
20 

50 
22 

50 
28 

62 
26 

58 
40 

46 
24 

45 
27 

41 
32 

51 
37 

41 
29 

45 
23 

51 
28 

51 
29 

48 
27 

63 

48 

52 
31 

48 
25 

56 
34 

56 
30 

54 

39 

70 
47 

56 
32 

54 

33 

72 
41 

59 
36 

41 

31 

52.0 
31.3 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

62 
33 

54 

34 

48 
25 

32 
22 

38 
22 

52 

25 

24 

66 
24 

63 
22 

40 
28 

46 

35 

43 
37 

53 
29 

42 
26 

46 
26 

53 

28 

53 
26 

62 
39 

63 
33 

41 
26 

49 
31 

59 
32 

59 
40 

61 
43 

67 
34 

55 
29 

58 
42 

62 

43 

50 
33 

53.1 
31.8 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

60 
49 

52 

34 

47 
30 

41 
23 

35 
21 

35 
21 

51 
24 

49 
29 

63 
23 

60 
40 

44 
24 

45 
27 

41 
33 

45 
37 

42 
30 

46 
25 

51 
26 

50 

30 

59 
23 

62 
49 

51 
31 

45 
25 

55 
35 

54 
28 

52 
40 

65 
46 

53 
32 

54 
31 

72 
43 

61 

37 

41 
32 

51.0 
31.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

62 

44 

52 

30 

47 
28 

41 
23 

35 
20 

36 

14 

51 

17 

50 
23 

66 
17 

60 
36 

44 
20 

47 
25 

42 

34 

52 
39 

42 
29 

46 
25 

51 
26 

51 
26 

58 

18 

63 
51 

52 

30 

48 
25 

57 
30 

57 
22 

55 
40 

69 
49 

54 
30 

57 
26 

73 
40 

61 
41 

41 
32 

52.3 
29.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

58 
40 

51 
35 

46 
29 

30 
23 

32 
22 

35 

24 

46 
27 

48 
33 

50 
33 

50 
33 

44 
29 

46 
30 

40 
37 

50 
34 

42 
27 

44 
26 

48 
31 

50 
31 

56 
33 

61 

41 

41 
29 

49 
29 

54 

40 

51 
37 

47 
41 

63 
43 

51 
38 

46 
40 

63 

40 

45 
33 

40 
32 

47.6 
32.9 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

57 
46 

53 

30 

48 
24 

41 
24 

35 

21 

36 
13 

52 
21 

49 
26 

65 
17 

59 
38 

45 
21 

44 
24 

41 
29 

51 
36 

42 
30 

46 
24 

51 
26 

52 
22 

51 
19 

65 
46 

54 
32 

48 
25 

58 
28 

56 
25 

54 
37 

70 
44 

54 
29 

52 
27 

75 

41 

58 
38 

41 
32 

51.7 
28.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

61 
47 

53 
33 

48 
28 

43 
22 

35 
20 

36 
20 

53 
24 

50 
23 

63 
21 

56 
34 

46 
24 

46 
25 

43 
32 

50 
37 

41 
30 

48 
25 

52 
28 

53 
26 

60 
23 

61 
47 

52 

31 

50 
25 

55 
33 

58 
28 

55 
41 

66 

44 

54 
31 

60 
32 

73 
41 

67 
37 

45 
33 

52.7 

30.5 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

57 
52 

56 

30 

50 
16 

38 

18 

34 
14 

34 
16 

53 
15 

49 
20 

58 
12 

51 
35 

45 
15 

50 
13 

36 

24 

51 
31 

40 
27 

43 

21 

50 
25 

49 

29 

55 

14 

57 
41 

48 
28 

48 
20 

52 
26 

57 
25 

53 
34 

64 
42 

52 
38 

56 
20 

71 
42 

68 
32 

47 
29 

50.7 
26.0 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

65 
50 

60 
36 

50 
30 

47 
25 

32 

24 

38 
20 

40 
20 

52 
25 

50 
24 

60 

34 

64 
27 

39 
26 

46 
38 

47 
39 

54 
30 

43 
27 

46 

30 

52 

28 

52 

24 

56 
49 

63 
35 

42 

27 

48 
31 

58 
28 

55 
41 

59 
46 

70 
32 

50 
241 

55 
43 

68 
49 

56 

35 

52.2 
32.4 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

58 
44 

60 
33 

55 
27 

46 
23 

30 
20 

35 
22 

35 
25 

54 
28 

51 
22 

55 
32 

54 
25 

47 
26 

51 
30 

42 
35 

52 
30 

42 
25 

46 
30 

51 
31 

52 
24 

59 

40 

63 
32 

42 
26 

50 
32 

54 
30 

59 

40 

61 

41 

69 
35 

54 

30 

54 
43 

72 
32 

44 
32 

51.6 

30.5 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

54 
39 

50 
32 

50 
30 

39 
24 

34 
22 

34 
21 

51 
26 

49 
31 

56 
26 

57 
35 

42 
26 

43 

31 

42 
37 

52 
34 

41 
29 

45 
26 

50 
29 

50 
30 

50 
27 

63 
40 

50 

31 

47 
26 

54 
37 

51 
32 

54 
42 

69 

45 

52 

35 

50 
35 

69 
43 

57 
38 

42 
33 

49.9 
32.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
50 

57 
30 

50 
22 

46 
20 

28 
18 

32 

19 

33 
20 

51 
21 

48 

17 

59 
23 

51 
23 

43 
25 

48 
27 

38 
33 

50 
28 

39 
22 

45 
26 

48 
27 

50 
19 

56 
26 

58 
29 

36 
23 

48 
27 

51 
27 

54 
30 

53 
39 

65 
33 

50 
26 

55 

30 

70 
31 

46 
30 

49.0 
26.5 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
38 

50 
33 

49 
30 

31 
24 

37 
23 

38 

15 

52 
23 

50 
24 

65 
22 

61 
35 

40 
27 

45 
30 

44 
37 

51 
34 

42 

30 

48 
26 

52 
28 

52 
27 

56 

24 

63 
41 

41 
32 

49 
26 

56 
39 

58 
28 

58 
45 

70 
44 

50 
32 

58 
29 

72 
43 

57 
40 

41 
33 

51.6 
31.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

62 
39 

52 
33 

47 
28 

31 
24 

35 
22 

35 
25 

51 
27 

50 
31 

66 
26 

58 
32 

42 
25 

46 
31 

41 

37 

50 
34 

42 

31 

47 
27 

50 
32 

51 
32 

59 
26 

62 
39 

49 
32 

49 
28 

54 

37 

58 
29 

53 
41 

67 

44 

52 
37 

59 
33 

72 
43 

58 
38 

40 
33 

51.3 
32.1 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

59 
46 

58 
29 

52 
22 

46 
21 

28 
18 

32 

20 

40 
21 

52 
25 

49 

17 

55 
29 

53 
25 

44 
25 

49 
27 

36 
34 

50 
28 

40 
23 

44 
24 

49 
29 

50 
20 

55 
39 

61 
29 

38 
24 

46 
30 

52 
27 

56 
3  6 

57 
38 

65 
33 

52 
27 

52 

40 

70 
32 

44 
31 

49.6 
28.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 
40 

53 

34 

48 
29 

33 
23 

34 
22 

36 
23 

52 
26 

50 

34 

50 
29 

54 
35 

45 
30 

48 
31 

41 
37 

54 
34 

42 
28 

45 
26 

50 
32 

51 
32 

50 
31 

64 
42 

42 
30 

49 
27 

54 
36 

57 
36 

46 
42 

68 
44 

52 
38 

49 
37 

74 
44 

44 
35 

43 
33 

49.6 
33.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

56 
46 

55 
32 

50 
29 

42 
23 

33 

20 

34 
20 

52 
26 

50 
30 

63 
24 

62 
41 

47 
25 

45 
26 

44 
33 

51 
36 

46 

30 

46 
24 

50 
30 

51 
29 

55 
25 

62 

45 

53 

31 

48 
25 

55 
35 

55 

34 

55 
39 

67 
44 

59 
34 

53 

32 

72 
42 

70 
35 

45 

31 

52.5 
31.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

58 
41 

59 
30 

52 

30 

46 
19 

27 
18 

31 
18 

38 
21 

52 
28 

46 

18 

59 
31 

48 
25 

45 
22 

48 
28 

37 
33 

49 
27 

37 
23 

42 
26 

47 
29 

45 
18 

55 
35 

60 
30 

35 
24 

46 
26 

50 
30 

56 
36 

55 
38 

64 
35 

53 

26 

55 
42 

72 
30 

43 
28 

48.7 
28.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

5S 
49 

58 
32 

56 

30 

49 
23 

32 
20 

36 
22 

38 
26 

51 
34 

52 
26 

55 

30 

55 
30 

49 
29 

50 
32 

43 
36 

53 
30 

43 
25 

46 
28 

51 
30 

52 

30 

55 
32 

65 
32 

42 
26 

50 
31 

54 
36 

59 

40 

56 

41 

69 

31 

59 
34 

62 
43 

73 
32 

42 
33 

52.0 
31.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

62 
49 

52 

30 

49 

31 

45 
23 

36 
22 

37 
15 

51 
21 

51 
26 

66 

24 

64 

40 

50 
24 

48 

27 

45 
34 

52 
38 

47 
27 

50 
25 

51 
27 

53 
28 

58 
23 

63 
37 

55 
26 

49 

26 

57 
33 

58 
26 

55 
40 

68 
38 

55 
31 

57 

29 

74 
42 

66 

37 

49 
32 

54.0 
30.1 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

63 
35 

55 
33 

53 
28 

45 
20 

32 
19 

33 
20 

54 
21 

53 
28 

61 
21 

62 

35 

50 

25 

46 
25 

46 

31 

50 
33 

40 
29 

46 
23 

51 
26 

52 
28 

59 
22 

59 
44 

54 
30 

49 

24 

53 
31 

56 
27 

57 
38 

65 
42 

60 
33 

27 

72 

41 

72 
35 

47 
31 

53.4 
29.3 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

54 
47 

53 
31 

47 

.'7 

37 
23 

34 
20 

35 
22 

53 
24 

50 
27 

58 
22 

56 
36 

46 
25 

49 
25 

41 
36 

52 
36 

42 
31 

46 
25 

51 
25 

52 

31 

57 
24 

63 
46 

47 
31 

49 
26 

57 
33 

57 
32 

47 
39 

67 
46 

54 
32 

52 

32 

72 

41 

60 
36 

45 
33 

51.1 
31.1 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

60 

44 

56 
31 

53 

30 

50 
23 

34 
20 

38 

16 

40 
21 

54 
23 

51 
21 

65 
37 

64 
29 

40 
27 

42 
32 

43 

40 

53 
29 

44 
28 

47 
25 

52 

24 

53 
21 

54 
41 

65 
31 

42 

24 

50 
30 

60 
28 

53 
39 

61 
44 

72 
29 

51 
29 

55 
43 

67 

47 

57 
35 

52.5 
30.4 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

58 
40 

53 
33 

48 
26 

30 
23 

35 

21 

37 

2  1 

51 
25 

51 
29 

55 
25 

55 

31 

46 
26 

49 

27 

42 
36 

51 
36 

42 
27 

45 
25 

50 
30 

52 
30 

55 
27 

64 
40 

40 
28 

51 
27 

55 
35 

58 
30 

51 
41 

68 
43 

53 
33 

54 
34 

70 
41 

42 
33 

40 
32 

50.0 
30.9 

See   reference    notes   following   Station   Index. 


Tab]*  5    Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
MARCH    1954 

Day  Ol  Month 

1 

Station 

1 

1 

s 

4 

5 

e 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

RUNVON 

MAX 
MIN 

57 
50 

5* 
31 

56 
26 

44 
20 

34 
21 

31 
19 

56 
26 

57      60 
18        14 

64      56      5* 
27      28      27 

50  53  53 
36      38      26 

50  54 
23      18 

54 

21 

59 
28 

64 

44 

57 
31 

44 
25 

57 
27 

65 
26 

52 
36 

69 
36 

57 
28 

66 

30 

75 
28 

62 
32 

50 
33 

55.3 
28.2 

SANDY    HOOK 

MAX 

MIN 

51 
43 

56 

34 

47 
36 

42 
23 

35 
21 

36 
23 

49 
26 

49       53 

-I        10 

54       45       45 
40       28       31 

42  50  42 
34       35       30 

44  49 
25      30 

50 
31 

49 
31 

60 
44 

49 
32 

49 
28 

56 

52 

37 

52 

40 

63 
42 

52 
36 

50 
37 

70 
42 

57 
14 

43 
32 

49.7 
32.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

55 
»8 

52 
32 

47 
26 

40 
23 

34 
21 

35 

21 

52 

24 

50      63 

27       19 

57       45       46 
33       23       23 

40  51  42 
29       36       30 

47      52 

24       28 

53 
29 

58 
20 

62 

44 

50 
31 

50 
24 

55 
33 

57 
29 

52 

4  1 

67 
45 

53 
33 

56 
30 

72 
38 

6! 

35 

45 
33 

51.8 
30.1 

SUSSEX    3   NNE 

MAX 
MIN 

TRENTON          NO    2 

MAX 
MIN 

60 

41 

53 
34 

48 

33 

33 
23 

35 
21 

36 
22 

54 
27 

50      65 
33       27 

57       42       47 
35       29       31 

42       52       42 

37        34        30 

47       52 

25        30 

52 
30 

59 
28 

63 

42 

44 
31 

49 
25 

55 
30 

58 
34 

49 
42 

68 
44 

53 
35 

58 

35 

73 

43 

60 
38 

42 
33 

51.5 
32.6 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

60 
39 

51 

35 

48 

30 

30 
22 

33 
22 

33 
23 

52 
29 

48      64 
34       32 

56       41       45 
35       31       32 

42  50  41 
38       34       30 

46  50 
26       31 

50 
33 

57 
32 

61 
39 

39 
30 

48 
26 

53 
40 

57 
37 

50 
42 

67 

44 

50 
37 

56 
35 

71 
43 

58 
38 

40 
32 

49.9 
33.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

KOOOSTOWN    2    NW 

MAX 
MIN 

64 
45 

61 
34 

51 

1  i 

48 
24 

31 
22 

36 
23 

37 
27 

52       50 

30      26 

65       59       38 
39      29       29 

44  42  52 
34       38       30 

42  47 
26       2  8 

53 
29 

52 
28 

57 
35 

62 
33 

39 
26 

50 
31 

56 
30 

56 
32 

59 
43 

65 
35 

52 
33 

57 
40 

71 
42 

51 
33 

51.6 
31  .8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

CHATSWORTH    5   S 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

FLEMING-TON    1    HE 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

T 

T 

T 

T 

HIGHTSTOWN   1   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

INDIAN  KILLS   2  W 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

LADSWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

MLLVILLE  CAA   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

NOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MORRIS   PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR   EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

NEW   BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

PATEBSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

PLAIXFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 
T 
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STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
MARCH  1954 


Time  of 

Years  of 

i 

County 

Drainage 

■a 

2 

£ 

observation 

record 

Observer 

Refer 

Station 

a 
1 

.  I 

o  tables 

■■a 

a 

> 

tt 
a 

a 
§ 

a 

a 

8   a 

^B 

J3 

a 

w 

■8 

o 
t- 

£ 

0 

1 

9 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325  'ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  iBURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVTCE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDFN 

MULLICA 

39  46 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

800NT0N 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRIDGETON 

1028  .CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  26 

75  14 

30 

EST 

8A 

8A 

66 

71 

M.  H.  HALSTEAD 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  &  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  ( 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

8 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

BA 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOT1EBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130  SUSSEX 

DELAWARE 

41  10 

74  47 

760 

EST 

5P 

53 

L.  S.  DEPUE 

3 

DEEPWATER 

2209 SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MIC 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768 

ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

BA 

6 

6 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 [MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 (GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416  JWARREN 

RARITAN 

40  53 

74  56 

540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

c 

GREENWOOD  LAKE 

3516  iPASSAK 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

3 

HACKENSACK 

3572 (BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

HAKMONTON  2  NNE 

3662  iATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

65 

EST 

8A 

8A 

22 

48 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HICHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

c 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  46 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

2  3  5 

7 

1RVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596 

OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

c 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  'CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 (PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

c 

LONG  BRANCH 

4987 ' MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

c 

LONG  VALLEY 

5003  MORRIS 

RARITAN 

40  47 

74  47 

660 

EST 

7A 

7A 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071  1  PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEP1 

3 

MANVILLE 

5197  .SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244  MONMOUTH 

COASTAL 

40  2  0 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346  ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOI 

I   39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

B 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 (CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

BA 

8A 

71 

71 

CM.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

7*  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

— 

EST 

8A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  37 

74  25 

120 

EST 

BP 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

BA 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

i 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

2  3  5 

7 

R I NGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SEABROOK 

7936 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

SEABROOK  FARMS 

C 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2'  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 j MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

600 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  °  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423  UNION 

COASTAL 

40  43 

7*  18 

_ 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  NNE 

8644! SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

1   530 

EST 

10P 

10P 

56 

59 

LEROY  E.  BETTENS 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO 

8680 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

3 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  NO  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

IE.  H.  RISTOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

2  3  5 

7 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

_ 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3 

C 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

See  page  24  for  Reference  Notes 
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NEW  JERSEY  -  APRIL  1954 


A.  E.  White,  Section  Director  -  Trenton 


WEATHER  SUMMARY 


April  was  the  third  consecutive  month 
averaging  warmer  than  normal.   Average 
precipitation  was  slightly  under  normal 
and  adequate  for  all  needs.   Sunshine 
was  plentiful.   There  was  measurable 
snowfall  on  April  1st  in  north  Jersey 
with  some  amounts  of  1  to  2  inches  at 
a  few  places  in  the  extreme  north. 
The  month  was  windy  but  the  only 
severe  damage  appears  to  have  been  on 
the  8th  and  was  quite  limited  in  area. 

The  month  began  cool  and  continued  so 
during  the  first  five  days.   On  the  4th, 
a  reading  of  9° ,  the  lowest  for  the 
month  was  registered  at  Layton  3  NW. 
This  was  the  lowest  official  reading 
for  April  in  New  Jersey  since  1944. 
Nearly  all  stations  reported  their 
lowest  on  the  4th.   Unusually  warm 
weather  prevailed  from  the  6th  to  8th 
with  temperature  readings  in  the  seven- 
ties.  It  was  warmer  than  normal  practi- 
cally all  the  time  from  the  11th  to  26th 
and  unseasonably  warm  from  the  18th 
to  23d  with  maxima  in  the  eighties  on 
several  days.   The  highest  reading  for 
the  month  was  89°  on  the  afternoon  of 
the  20th  at  Canoe  Brook.   The  19th  and 
20th  were  generally  the  warmest  days. 

Precipitation  came  at  frequent  inter- 
vals and  was  well  distributed  over 
the  State.   The  best  rains  were  on 
the  16-17th  though  good  amounts  were 
recorded  in  some  localities  about  the 
23d  and  27th.   The  State  average  of 
3.46  inches  was  0.16  inch  less  than 
normal.   The  greatest  monthly  amount 
was  5.34  inches  at  Pemberton  3  E  and 
the  least  1.60  at  Deepwater.   The 
greatest  24  hour  fall  was  2.00  inches 
at  Belman  on  the  23d.   The  average  for 
the  Highlands  was  3.60  (-.01);  for  the 
Red  Sandstone  Plain  3.04  (-.68);  for 
the  Southern  interior  3.67  (+.09); 
and  for  the  Sea  Coast  it  was  also  3.67 
(+.13)  inches.   The  departures  from 


normal  for  these  areas  for  the  first 
four  months  of  1954  were  as  follows: 
Highlands  -1.79;  Red  Sandstone  Plain 
-4.32;  Southern  Interior  -3.43;  and 
for  the  Sea  Coast  -4.14  inches. 

With  above  normal  temperature,  adequate 
sunshine  and  plenty  of  rain,  the  month 
was  satisfactory  for  agricultural  pur- 
poses.  The  planting  of  the  early  com- 
mercial potato  and  sweet  corn  crops 
was  completed  and  most  plants  were 
above  ground  at  the  end  of  the  month. 
Tomato  transplanting  had  begun  and 
pastures,  hay  crops  and  winter  grains 
were  in  good  condition. 

Thunderstorms  were  general  on  the  8th, 
mostly  in  the  early  afternoon.   On 
that  date  about  2  P.M. ,  a  storm  struck 
at  Tuckerton  which  was  said  to  have 
tornadic  characteristics.   At  the  home 
of  Joseph  Gladney,  a  chicken  house 
was  destroyed  and  the  debris  scattered 
over  two  blocks.   About  200  chickens 
were  killed.   Some  damage  was  done  to 
other  property  by  flying  timbers  but 
the  main  damage  was  at  the  Gladney 
home  where  it  was  estimated  to  be 
about  $4,500  in  amount.   Mr.  Gladney 
stated  that  he  was  working  in  his 
yard  when  shortly  before  2  P.M. ,  the 
skies  darkened  and  a  "blackish  whirl- 
ing funnel"  roared  down  on  him.   The 
chicken  house  was  struck  with  such 
force  that  it  seemed  to  explode.   There 
was  evidence  of  the  storm  effect  for 
about  600  feet  over  a  very  narrow  path. 
On  the  same  afternoon,  near  Bordentown, 
strong  wind  blew  a  roof,  50  by  20  feet, 
from  a  lumber  yard  building  and  carried 
it  about  60  feet  to  the  top  of  a  garage 
Also,  on  the  afternoon  of  the  8th,  in 
nearby  Falls  Township  in  Pennsylvania, 
wind  caused  the  collapse  of  the  rear 
wall  of  a  garage  and  tore  off  the  roof 
causing  damage  estimated  at  about 
$6,000.  -  A.E.W. 
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- 

- 

16.8 

50 

s 

16 

- 

- 

- 

- 

3 

5 

5 

1 

1 

0 

15 

69 
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LONG   BRANCH 
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14 
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42 

NW 

8 

- 

80 

61 

69 

1 

7 

5 
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1 

0 

14 

67 

5.0 

NEWARK    WB   AP 

ssw 

15 

11.0 
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NW 

12 

74 

71 

53 

65 

5 

3 

6 

0 

1 

0 

15 

- 
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TRENTON    WB   CITY 

- 

- 

10.3 
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NW 

8 

- 

- 
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- 

4 

4 

4 

1 

1 

0 

14 

62 
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•   This   datum   is   obtained 

by  visual   observation 

since   recording   equip- 

ment   is   not    available. 

It    is   not    necessarily 

the    fastest   mile  occur- 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Ymi 

«  =3 
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1 

1 

0» 
p 
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< 

S 

3 

i 

is 

1885 

48.4 

88 

26 

2.79 

1886 

50.6 

86 

27 

3.40 

- 

1887 

47.3 

87 

16 

2.70 

- 

1888 

47.9 

92 

22 

3.28 

_ 

1889 

51.2 

83 

25 

5.32 

- 

1890 

50.4 

86 

21 

2.65 

_ 

1891 

52.0 

88 

20 

2.19 

- 

1892 

49.3 

87 

19 

2.49 

- 

1893 

49.2 

82 

19 

5.21 

_ 

1894 

53.3 

88 

10 

3.09 

- 

1895 

49.1 

89 

19 

4.88 

T 

1896 

52.4 

98 

12 

1.35 

3.1 

1897 

50.4 

89 

19 

3.79 

T 

1898 

47.8 

81 

13 

3.74 

2.9 

1899 

49.9 

88 

18 

1.73 

T 

1900 

50.8 

82 

18 

2.29 

T 

1901 

48.3 

89 

23 

6.31 

0 

1902 

50.2 

93 

20 

3.62 

0 

1903 

50.9 

92 

18 

3.97 

0 

1904 

46.7 

85 

16 

3.42 

0.1 

1905 

49.9 

84 

18 

2.88 

0.1 

1906 

51.2 

87 

17 

3.64 

T 

1907 

45.2 

83 

19 

3.78 

4.8 

1908 

51.2 

93 

13 

2.72 

T 

1909 

50.2 

88 

17 

5.97 
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1910 

53.5 

88 

20 

5.34 

0 

1911 

47.4 

88 

14 

4.11 

2.6 

1912 

50.4 

82 

18 

3.56 

0 

1913 

52.1 

89 

19 

5.78 

T 

1914 

48.4 

89 

16 

3.67 

0 

1915 

54.4 

96 

20 

2.71 

11.5 

1916 

48.2 

85 

21 

3.32 

4.4 

1917 

48.8 

88 

21 

2.39 

4.7 

1918 

49.8 

81 

22 

4.05 

2.6 

1919 

49.3 

85 

15 

3.06 

T 

1920 

48.0 

85 

13 

4.50 

T 

1921 
1922 

56.3 

87 
89 

20 
18 

3.57 
2.55 

0.4 
T 

51.0 

1923 

50.0 

91 

3 

3.55 

0.5 

1924 

48.0 

81 

18 

6.15 

6.6 

1925 

51.4 

88 

15 

2.40 

0 

1926 

46.4 

87 

14 

2.05 

T 

1927 

47.5 

93 

17 

2.42 

0.3 

1928 

47.4 

85 

16 

5.26 

0.9 

1929 

51.1 

94 

25 

6.43 

T 

1930 

47.6 

79 

18 

2.34 

T 

1931 

49.8 

80 

20 

2.85 

T 

1932 

48.3 

82 

18 

2.71 

0.1 

1933 

50.4 

85 

20 

4.84 

0.2 

1934 

49.4 

85 

21 

3.89 

T 

Temperature 

Precipitation 
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i 
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l§ 

1935 

48.7 

91 

22 

2.27 

0.3 

1936 

48.0 

90 

19 

3.23 

0.1 

1937 

49.3 

85 

16 

4.64 

T 

1938 

53.0 

94 

12 

2.82 

2.8 

1939 

48.3 

89 

20 

5.12 

0.1 

1940 

45.5 

79 

15 

5.62 

2.2 

1941 

55.4 

96 

19 

2.32 

0 

1942 

53.1 

95 

16 

1.39 

1.6 

1943 

45.5 

81 

11 

2.82 

T 

1944 

47.9 

82 

6 

5.45 

3.5 

1945 

54.5 

90 

20 

3.28 

T 

1946 

50.1 

86 

19 

1.51 

T 

1947 

50.5 

87 

18 

4.33 

0 

1948 

50.4 

83 

18 

3.68 

T 

1949 

51.6 

86 

19 

3.73 

T 

1950 

47.8 

85 

15 

2.18 

0.4 

1951 

51.3 

89 

22 

3.01 

T 

1952 

53.2 

89 

16 

6.67 

T 

1953 

51.0 

89 

22 

5.49 

T 

1954 

53.1 

89 

9 

3.46 

0.3 

All 

Years 

49.9 

3.62 

1.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  31  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperat 

Lire 
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ATLANTIC  CITY  WB           R 

57.5 

45.4 

51.5 

2.1 

70 

1 

27 

4 

401 

0 

0 

2 

c 

3.33 

-   .07 

1.49 

17 

T 

0 

7 

2 

i 

AUDUBON 

67.5 

44.1 

55.8 

83 

19- 

25 

4 

288 

0 

0 

5 

0 

4.28 

1.15 

17+ 

T 

0 

9 

3 

2 

BELLEPLAIN 

67.1 

N 

82 

8 

22 

2 

0 

0 

6 

0 

5.04 

1.44 

1.70 

17 

.0 

0 

8 

4 

1 

BELVIDERE 

66.8 

41.5 

54.2 

4.3 

84 

20  + 

20 

4 

328 

0 

0 

8 

0 

2.65 

-  1.06 

.85 

17 

.5 

0 

7 

1 

0 

BOONTON 

62.3 

39.6 

51.0 

2.7 

83 

21 

22 

2 

0 

1 

8 

0 

3.21 

-   .51 

.74 

17 

9 

2 

0 

BRIDGETON 

BURLINGTON 

67.0 

44.0 

55.5 

3.3 

84 

8 

24 

4 

288 

0 

0 

5 

0 

2.58 

-  1.16 

1.35 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

CANOE  BROOK 

65.4 

37.2 

51.3 

3.8 

89 

21 

12 

4 

0 

11 

10 

0 

2.63 

-  1.26 

.90 

17 

7 

2 

0 

CAPE  MAY  3  W 

61.  nw 

44. 4M 

52. 7M 

2.7 

72 

14  + 

27 

4 

375 

0 

0 

3 

0 

4.55 

1.45 

1.58 

28 

.0 

0 

7 

2 

2 

CHARLOTTEBURG 

61.0 

35.4 

48.2 

1.3 

81 

21  + 

11 

4 

0 

1 

11 

0 

3.76 

-   .38 

.95 

17 

1.5 

1 

1 

10 

2 

0 

CHATSWORTH  5  S 

69.9V 

43. 3M 

56.  6M 

88 

19 

22 

4 

279 

0 

0 

6 

0 

4.50 

1.31 

17 

T 

0 

7 

3 

2 

CLAYTON 

68.3 

41.3 

54.8 

3.6 

86 

14 

22 

4 

310 

0 

0 

8 

0 

3.96 

.36 

.97 

17 

T 

0 

7 

3 

0 

ELIZABETH 

65.4 

41.5 

53.5 

2.4 

84 

20 

21 

4 

348 

0 

0 

6 

0 

2.70 

-   .98 

1.34 

17 

.3 

0 

7 

1 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

62.5 

39.7 

51.1 

82 

22  + 

15 

4 

0 

0 

8 

0 

2.95 

.72 

17 

10 

2 

0 

FLEMINGTON  1  NE 

66.3 

38. S 

52.3 

1.8 

82 

19+ 

16 

4 

375 

0 

0 

9 

0 

3.37 

-   .25 

1.06 

17 
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0 

8 

2 

1 

FREEHOLD 

65.7 

41.6 

53.7 

3.7 

B4 

21 

20 

4 

349 

0 

0 

8 

0 

3.53 

-   .15 

1.38 

17 

.3 

0 

8 

1 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

66.9 

42.9 

54.9 

3.6 

86 

20 

24 

4 

0 

0 

5 

0 

3.68 

-   .14 

.68 

17 

T 

0 

8 

4 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

65.7 

41.8 

53.8 

3.5 

82 

19  + 

21 

4 

342 

0 

0 

6 

0 

3.04 

-   .78 

1.38 

17 

.6 

0 

6 

1 

1 

INDIAN  MILLS  2  W 

68.0 

40.5 

54.3 

3.7 

86 

19 

19 

4 

335 

0 

0 

7 

0 

4.02 

.41 

1.37 

17 

T 

0 

8 

3 

1 

JERSEY  CITY 

59.7 

43.4 

51.6 

1.1 

73 

22 

22 

3 

397 

0 

0 

4 

0 

3.30 

-   .52 

1.84 

17 

0 

6 

2 

1 

LAKEWOOD  2  ENE 

65.7 

39.7 

52.7 

2.9 

85 

8+ 

20 

4 

373 

0 

0 

8 

0 

5.12 

1.26 

1.51 

23 

T 

0 

7 

4 

2 

LAMBERTVILLE 

68.3 

41.3 

54.8 

4.7 

84 

22 

22 

4 

310 

0 

0 

7 

0 

3.31 

-   .42 

.91 

17 

T 

0 

8 

2 

0 

LAYTON  3  NW 

65.1 

36.1 

50.6 

3.7 

82 

19+ 

9 

4 

429 

0 

0 

10 

0 

3.71 

.18 

.91 

17 

2.0 

0 

7 

3 

0 

LEESBURG  STATE  FARM 

63.8 

41.8 

52.8 

81 

9 

22 

4 

0 

0 

9 

0 

3.71 

.96 

17 

T 

0 

8 

3 

0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

64.  B 

40.6 

52.7 

3.0 

84 

21  + 

17 

4 

0 

0 

7 

0 

2.95 

-  1.27 

.64 

18 

1.5 

2 

1 

10 

2 

0 

LONG  BRANCH 

61.7 

42.5 

52.1 

3.6 

83 

8 

22 

4 

382 

0 

0 

6 

0 

2.89 

-  1.33 

1.03 

17 

.1 

0 

6 

1 

1 

LONG  VALLEY 

62.1 

37.0 

49.6 

1.9 

81 

21 

15 

4 

0 

1 

10 

0 

2.73 

-   .92 

.BO 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

67.8 

42.3 

55.1 

83 

8  + 

24 

2 

304 

0 

0 

8 

0 

2.33 

1.23 

17 

.6 

0 

5 

1 

1 

MOORESTOWN 

66.5 

42.4 

54.5 

4.0 

82 

19 

24 

4 

322 

0 

0 

6 

0 

4.53 

1.12 

1.37 

18 

T 

0 

6 

4 

1 

MORRIS  PLAINS 

62.7 

38.1 

50.4 

8? 

21 

15 

4 

0 

0 

8 

0 

3.18 

.95 

17 

1.1 

1 

1 

10 

2 

0 

NEWARK  WB  AIRPORT          R 

63.3 

42.9 

53.1 

3.1 

83 

22 

23 

4 
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0 

0 

5 

0 

2.58 

-   .69 

1.20 

17 

.4 

T 

1 

7 

1 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

65.7 

41.7 

53.7 

3.9 

82 

20 

21 

4 
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0 

0 

7 

0 

3.64 

.00 

1.46 

17 

.3 

0 

8 

3 

1 

NEWTON 

62.7 

38.1 

50.4 

2.4 

83 

22 

14 

4 

0 

1 

8 

0 

3.26 

-   .10 

.88 

17 

1.0 

1 

1 

10 

1 

0 

PATERSON 

64.8 

44.0 

54.4 

3.8 
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21  + 

21 

4 

0 

0 

5 

0 

2.69 

-   .90 

.81 

17 

.0 

0 

2 

0 

PEMBERTON  3  E 

68.8 

41.6 

55.2 

3.5 

85 

19 

22 

2 
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0 

0 
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0 

5.34 

2.11 

1.44 

17 

.0 

0 

7 
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3 

PHILLIPSBURG 

68.3 

40.3 

54.3 

4.8 

84 

19+ 

20 

4 

324 

0 

0 

8 

0 

3.89 

.55 

1.01 

17 

T 

0 

8 

2 

1 

PLAINFIELD 

65.2 

41.0 

53.1 

3.5 

85 

20 

20 

4 

358 
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0 
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0 

2.81 

-   .96 

1.34 

17 

.5 

0 

7 

1 

1 

PLEASANTVILLE  1  N 

61.8 

42.1 

52.0 

2.9 

77 

15 

22 

2 

0 

0 

5 

0 

3.40 

-   .14 

1.15 

18 

6 

3 

1 

RIDGEFIELD 

64.6 

41.4 

53.0 

4.1 

82 

20+ 

20 

4 
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0 

0 
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0 

2.67 
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1.53 

17 
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1 

1 

5 

1 

1 

RUNYON 
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38.0 
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4.5 

86 
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13 

3 
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0 
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0 

3.75 

.02 

1.16 

17 

.0 

0 

8 

3 

1 

SANDY  HOOK 

60.7 

42.1 

51.4 

3.1 

77 

20 

22 

4 

403 

0 

0 

5 

0 

3.46 

-   .16 

1.20 

17 

.2 

0 

9 

2 

1 

SOMERVILLE 

66.7 

39.5 

53.1 

3.5 

82 

20+ 

16 

4 

349 

0 

0 

7 

0 

2.96 

-   .57 

1.27 

17 

.2 

0 

6 

1 

1 
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TRENTON  2 

67.3 

43.3 

55.3 

4.7 

85 
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23 

4 
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0 

4.22 
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1 
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54.6 
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'4 

4 
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0 
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■5 

0 
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.37 

1.37 
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T 

T 
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1 
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0 

0 

0 
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0 
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81 

20 

26 

4 
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0 
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7 

1 

0 
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42 
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44 

59 

28 
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30 
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56 

23 
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55 

26 
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74 

30 

.19 
49 
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See  Reference  Nolo  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 
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6 

'1 

•1 

'1 
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ATLANTIC  CITY  Wfi         R 

1.33 

T 

.16 

•  01 

.  1) 

.07 

•  11 

.or 

.53 

.49 

.10 

.04 

7     T     .41 

.04 

AUOUBON 

4.2  8 

T 

7 

.10 

.19 

.18 

7 

•  15 

•  29 

1.13 

•  95 

7    1.15 

.20 

BASS  RtVtR  ST  FOREST 

RECORO 

MISSING 

BELLE'LAIN 

9.04 

.20 

.91 

.06 

•  98 

.19 

•  49 

.70 

.05 

.68 

BELNAR 

•  •71 

.06 

.08 

.12 

.03 

.07 

•  92 

1.18 

2.00 

.63 

.04 

XILVtlVRr 

2.65 

.09 

•  09 

.06 

.33 

.01 

•  41 

•  86 

.11 

.40   .10 

.16 

BERLIN  1  H 

>.»o 

T 

7 

.  10 

7 

.90 

.30 

.10 

.8? 

.62 

.63 

BOONTON 

lit) 

.07 

.29 

.24 

7 

.0) 

..". 

.21 

•  74 

.60 

.24 

•  24 

•  21 

•  05 

BRIDGE TON 

RECORD 

MISSING 

BURLINGTON 

iiM 

.14 

.02 

■  01 

.04 

.19 

.02 

.01 

.29 

1.93 

.07 

•  41 

•  09 

(AN1STEAR  RESERVOIR 

4.0* 

.09 

.00 

.33 

.01 

.34 

.01 

.32 

.99 

•  90 

7 

.01 

•  34 

•  90 

■  32 

.05 

CANOE  FROOK 

2.63 

.09 

■  01 

.07 

7 

.08 

,19 

.01 

.10 

.90 

.97 

.01 

.12 

•  11 

•  26 

■  01 

CANTON 

2.67 

.09 

.20 

•  03 

.  1) 

.19 

•  82 

.10 

.30 

.19 

•  68 

CAPE  MAY  3  W 

4.99 

.16 

.27 

.43 

.0? 

.02 

.17 

1.47 

.04 

.92 

.02 

.01   .02 

1.38 

CEO»R  6R0VE 

2.70 

.10 

.13 

•  04 

.01 

.  11 

•  02 

.84 

■  89 

■22 

.20 

.11 

■  03 

CMARLOTTEBURG 

9.76 

.12 

.03 

■  14 

.30 

7 

■at 

.92 

.99 

.63 

.27 

.43 

.23 

■  03 

CHATHAM 

2.47 

.06 

•  04 

•  10 

•  09 

.05 

,» 

•  01 

.12 

•  69 

.60 

.17 

.  li 

.26 

■  01 

CHATSWORTH  5  S 

4.50 

.18 

.01 

•  06 

•  21 

.06 

.09 

.90 

1.31 

.94 

■  10 

1.09 

CLAYTON 

3.96 

.09 

.04 

7 

.07 

•  92 

7 

.07 

.04 

.49 

.97 

.79 

.23 

•  38 

•  51 

CLINTON 

2.66 

.07 

.0? 

.21 

.04 

.32 

■  08 

.26 

.90 

.10 

•  04 

•  24 

•  40 

CULVERS  LAKE 

9.09 

.14 

.03 

.14 

T 

.15 

.03 

.26 

1.10 

.53 

.39 

•  18 

DEEPWATER 

1.60 

.01 

•  10 

.96 

.33 

.02   .22   .36 

ELIZABETH 

2.70 

.13 

•  02 

.03 

•  15 

.."6 

.01 

•  29 

1.94 

.01 

.05 

.05 

.10 

.27 

7 

ELI2ABETMPORT 

2.9} 

.08 

T 

.14 

.29 

.04 

•  26 

1.98 

•  09 

•  1! 

•  14 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2.99 

.20 

.26 

.15 

.31 

•  19 

.72 

•  65 

T 

■  22 

.17 

.14 

7 

FLEMINGTON  1  NE 

9.97 

.08 

T 

T 

■  04 

•  19 

•  16 

7 

•  94 

7 

.02 

.33 

1.06 

•  03 

•  17 

•  05 

.31 

.57 

.0? 

FORTESCUE 

3.96 

.22 

.18 

•  02 

•  50 

.01 

.26 

1.12 

.57 

•  02 

■  46 

FREEHOLD 

9.93 

.04 

.07 

•  08 

.19 

.10 

T 

.47 

1.38 

.40 

•  25 

•  22 

•  94 

GREENWOOD  LAKE 

4.09 

.09 

.08 

•  24 

•  29 

•  03 

.23 

.90 

.67 

•  05 

.76 

•  30 

.47 

.04 

MAMMONTON  2  NNE 

3.68 

.05 

T 

•  12 

•  92 

■  01 

T 

•  22 

•  68 

.99 

.66 

•01        .98 

.44 

HIGHTSTOWN  1  N 

9.04 

.03 

.03 

.01 

•  08 

.43 

7 

•  17 

7 

•  40 

1>38 

.03 

.01 

.24 

.23 

INDIAN  MILLS  2  W 

4.02 

.05 

.01 

•  12 

•  18 

•  06 

.01 

.09 

.05 

•  19 

1.37 

.45 

.76 

•  68 

.57 

1RVINGTON 

2.96 

1.35 

.06 

•  21 

■  91 

7 

•  03 

.27 

1.11 

.12 

•  14 

•  18 

JERSEY  CITY 

9.90 

.02 

T 

T 

.05 

•  26 

.57 

.03 

.19 

1.84 

.16 

.11 

•  07 

LAKEWOOD  2  ENE 

9.12 

.09 

T 

.06 

.02 

.14 

.01 

•  03 

T 

•  37 

1.15 

.01 

1.31 

.03 

.35 

•  31 

LAMQERTVILLE 

3.31 

.02 

.03 

.20 

.70 

.11 

.04 

•  32 

.91 

.02 

.06 

.13 

.02   .33 

•  40 

LAYTON  3  NW 

3.71 

.29 

.01 

.07 

.06 

7 

.14 

.08 

7 

•  04 

.78 

.91 

.02 

.07 

.47 

.61 

•  22 

LEE5BURG  STATE  FARM 

3.71 

.17 

.23 

•  02 

.32 

.30 

.96 

.41 

.60 

.61 

LITTLE  FALLS  *ATER  CO 

2.95 

.29 

.16 

•  21 

.03 

.29 

.21 

•  62 

.44 

.03 

.18 

.18 

•  15 

.02 

LONG  BRANCH 

2.89 

•  06 

.01 

.08 

.01 

.01 

.29 

.09 

7 

.01 

•  47 

1.03 

.26 

•  40 

•  15 

LONG  VALLEY 

2.73 

.06 

7 

.39 

.04 

.48 

.02 

■  10 

•  95 

.80 

.12 

.37 

MACOPIN  INTAKE 

4.13 

.09 

.14 

.30 

.01 

.27 

7 

.98 

1.15 

.57 

.44 

•  47 

.29 

.03 

MANVILLE 

3.16 

■  14 

7 

.17 

.19 

7 

•  32 

1.41 

.16 

•  43 

•  30 

MARLTON  1  W 

4.97 

.03 

.01 

.09 

.20 

.13 

.05 

.14 

.18 

1.70 

.01 

.80 

•  94 

•  60 

MAYS  LANDING 

3.42 

.10 

.25 

•  05 

.11 

T 

T 

.10 

•  36 

1.68 

.10 

.02 

.10 

7          ,55 

MIOLAND  PARK 

3*89 

.07 

.35 

•  04 

.24 

.21 

•  72 

.81 

.85 

.46 

•  14 

MILLVILLE 

2.46 

.16 

•  15 

.04 

•  39 

•  69 

.32 

•  09 

•  14 

•02        .39 

.07 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

2.33 

.09 

T 

.15 

7 

7 

•  19 

7 

T 

7 

.06 

•  03 

1.23 

.03 

•  12 

.02   7     .49 

7 

MILTON 

3.66 

.14 

.17 

•  37 

.09 

.38 

•  10 

1.08 

.53 

.16 

.33 

•  32 

.03 

MOORESTOWN 

4.93 

.01 

T 

.03 

•  08 

.36 

.06 

7 

•  26 

1.37 

.01 

•  99 

.82 

•  59 

.01 

MORRIS  PLAINS 

3.18 

.10 

.13 

.33 

T 

.30 

7 

•  23 

•  95 

.63 

7 

•  16 

.17 

.16 

.02 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.98 

.05 

T 

T 

.04 

7 

•  32 

•  28 

7 

.01 

•  29 

1.20 

.14 

7     .15 

•  14 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3.64 

.07 

.01 

T 

.12 

•  63 

7 

.19 

7 

.02 

.27 

1.46 

.09 

7 

.10 

•  20 

.52 

.02 

NEW  MILFORD 

3.22 

.06 

.30 

•  06 

.24 

.05 

.97 

1.18 

.62 

.32 

•  02 

NEWTON 

3.26 

.12 

.11 

.30 

.0? 

.18 

.02 

•  28 

.88 

.19 

.02 

7 

•  95 

.45 

•  32 

.02 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.38 

.14 

.14 

.25 

.05 

.30 

•  45 

1.24 

.07 

.20 

.04 

.46 

.19 

.03 

ORANGE 

1.98 

•  09 

.21 

•  34 

.72 

.35 

.08 

.13 

.06 

PATERSON 

2.69 

• 

.22 

.23 

■  04 

.40 

7 

•  22 

•  81 

.60 

7 

.02 

•  14 

.01 

PEMBERTON  3  E 

3.34 

T 

.02 

•  20 

.02 

.02 

•  33 

1.44 

7 

1.14 

1.02 

.66 

.47 

PHILLIPSBURG 

3.89 

.09 

T 

.17 

.40 

•  05 

7 

.28 

7 

.80 

1.01 

T 

.09 

.14 

•  48 

•  38 

7 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

RECORD 

MISSING 

PLAINFIELD 

2.81 

.09 

T 

T 

•  01 

•  05 

.17 

.09 

.17 

.01 

.01 

•  26 

1.34 

.12 

.02 

•  IE 

•  35 

PLEASANTVILLE  1  N 

3.40 

.08 

.05 

T 

•  02 

•  42 

T 

.01 

•  33 

.60 

1.15 

.73 

•  01 

•  50 

PRINCETON  WATER  WORKS 

2.39 

T 

7 

.08 

7 

.13 

7 

7 

•  33 

1.37 

.06 

•  31 

RAHWAY 

2.59 

.08 

7 

.02 

.12 

.28 

7 

•  89 

•  70 

.13 

•  22 

•  IS 

RIDGEFIELD 

2.67 

.10 

T 

.08 

•  01 

.07 

.27 

7 

.04 

•  34 

1.53 

.1« 

•  04 

RINGWOOD 

4.00 

.13 

•  10 

.18 

.20 

.01 

•  38 

.75 

.54 

.88 

■  31 

.42 

.02 

RUNYON 

3.75 

.05 

.02 

.12 

•  38 

.12 

.60 

1.16 

.60 

*2E 

■  42 

SANOY  HOOK 

3*46 

T 

.02 

T 

T 

.99 

.20 

7 

7 

.57 

1.20 

.10 

.36 

.11 

.11 

•  34 

SOMERVILLE 

2.96 

.03 

.04 

■  12 

.22 

7 

7 

•  34 

1.27 

.06 

.00 

•  2< 

•  48 

•  05 

SPLIT  ROCK  POND 

9.50 

.09 

.08 

.34 

.01 

.33 

•  36 

1.00 

.55 

■  26 

.21 

•  21 

.03 

SUSSEX  3  NNE 

RECORD 

MISSING 

SWEDESBORO 

.25 

.02 

•  15 

■  02 

.14 

SWEDESBORO  5  NW 

4.02 

.04 

.01 

.02 

.13 

.03 

.05 

.17 

.60 

.07 

7 

.01 

1.60 

.03   .56 

•  50 

7 

TOMS  RIVER 

3.60 

.28 

•  14 

1.30 

.05 

.40 

.30 

•  33 

1.00 

TRENTON  2 

4.22 

.02 

T 

.02 

.08 

■  04 

.64 

.06 

.02 

7 

.06 

.33 

1.44 

.54 

.91 

.06 

TRENTON  WB  CITY          R 

3.37 

T 

T 

7 

.08 

.01 

•  31 

•  06 

7 

.03 

•  28 

1.37 

.32 

•ec 

.11 

TUCKERTON 

.04 

.10 

7 

•  32 

■  29 

.29 

.12 

•  2C 

.42 

VINELAND 

2.68 

.10 

•  18 

.04 

.15 

.02 

.01 

•  34 

.72 

.45 

.14 

.02   .Of 

•  43 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

3.37 

.12 

•  11 

.22 

.20 

•  24 

.80 

.50 

.40 

.44 

•  13 

.03 

WESTFIELD 

2.79 

.11 

T 

•  03 

.03 

■  25 

.27 

.01 

• 

1.94 

.10 

• 

•  45 

WOODCLIFF  LAKE 

4.00 

.10 

.32 

.24 

.06 

•  40 

1.30 

1.04 

.46 

•  08 

WOODSTOWN  2  NW 

2.84 

.07 

7 

T 

•  06 

.02 

.10 

.16 

•  72 

.40 

.33 

.06   .31 

•  46 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  ldentlf i cation  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  du 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  wiles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included 


of  numbers  wltbln 


this  issue. 


Degree  days  are  based  on  a  daily 


Sleet  and  ball  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  frow  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


loo.   See  the  Statl 
these  st; 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tise  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations 

equivalent  of  snow  on  the  ground.   It  Is  Measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  tbe  ground  is  two  inches 

for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 


Index  for  obs< 

n  ground  value: 
r  wore.   Hater 


7:30  A.y.  E.S.T. 
ncles  in  tbe  reco 


d. 


I ndex . 


and  tbe  Statli 

ig  measurement,  time  die 
of  Days  .01 


No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  i 
ribution  una 


entry. 


i  Tables  3,  6, 
+   And  also  on  a  later  date  • 
•   Amount  Included  in  following  measureme 
tD  Data  in  the  column  formerly  beaded  No. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C" 
Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  frow  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  aonth. 


Ben  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder 


say  be  found  in 
or  a  full  aonth 


Superintendent 


DAILY  TEMPERATURES 


MEW   JERSEY 
APRIL    195* 


Day  Ol  Month 


ATLANTIC  CITY  WB 


BELLEPLAIN 


BELVIDERE 


BRIOGETON 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIDGEFIELD 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


46   56 
33   28 


45   54 
32   22 


47   57 
30   24 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


46   47 
28   17 


42   50 
33   32 


45   43 
26   14 


46   57 
28   24 


46   56 
30   26 


45   43 
29   24 


46   57 

30   18 


45   55 
30   25 


40   47 
32   29 


45   56 
31   21 


45   53 
2  9   34 


46   55 
31   21 


47   57 
31   25 


25   15   22 


42   45 
32   24 


46   48 
29   24 


45   55 
32   30 


23   27   41 


20   29   41 


32   43   42 


12   22   33 


42   43   55 


28   41   41 


22   33   41 


22   25   39 


21   28   41 


35   42   43 
15   26   31 


20   26   42 


24   27   33 


41   42   70 
21   27   40 


19   25   41 


40   39   60 
23   32   41 


40   44   73 
20   22   40 


45   46   69 
22   29   41 


43   43   48 
22   23   31 


34   46   47 
17   28   36 


22   27   42 


45   46   54 


46   58 
27   24 


39   46 
28   20 


MAX 
MIN 


45   56 
30   26 


47   44 
27   19 


53   52 
32   42 


48   57 
31   22 


45   57 
29   22 


47   56 
30   25 


43   48 
34   22 


49   56 
30   29 


8   9   10   II   12   13   14  IS   16   17   18   19   20   21   22   23 


43   49   74 


24   29   42 


42  43  60 

23  30 

41  41 
21  27 

30  43  44 

14  23  34 

39  45  45 

21  29  31 

44  45  74 

23  24  40 

44  45  54 

20  29  40 

44  44  60 

20  26  40 

42  41  47 
23  28  35 

44  41  57 

20  31  40 


79   82   57 
54   51   36 


79   82   63 
55   53   35 


79   72   60 

48   44   31 


60   77   70 
42   46   33 


59 

75 

74 

40 

44 

29 

78 

65 

62 

55 

58 

34 

79 

76 

63 

59 

54 

31 

78 

81 

54 

49 

48 

36 

60 

77 

75 

42 

45 

32 

78 

76 

59 

52 

46 

28 

76 

80 

56 

56 

52 

32 

73 

82 

83 

45 

54 

34 

78 

78 

57 

54 

53 

33 

80 

84 

60 

53 

54 

33 

72 

70 

54 

51 

44 

34 

75 

85 

55 

56 

50 

33 

73 
45 

58 
29 

77 
63 

81 
36 

77 
48 

75 
33 

83 
46 

50 
36 

73 

43 

74 
29 

83 
50 

58 
32 

81 

45 

58 
33 

77 
44 

74 

31 

78 

44 

55 
35 

79 
50 

61 
33 

76 

48 

69 

29 

75 
50 

77 
33 

8? 
56 

64 
33 

78 
50 

66 
30 

79 

50 

59 

33 

75 
49 

73 
35 

76 

43 

60 

34 

61   77   64 


71   61 
49   42 


56   62   75 


58   56 
46   50 


55   69 
31   42 


73   65 

44   45 


78   74 
48   43 


75   54 
45   42 


55   74 
39   40 


75   67 
45   36 


55   76   64 


70   80   67 
36   43   44 


67   80   73 
28   42   44 

70   75   66 


32 


45 


55   69   72 
28   42   44 


79 

63 

44 

45 

69 

70 

36 

39 

72 

68 

48 

45 

70 

70 

35 

33 

70   81   74 


69   64 

44   45 


72   72 
42   45 


77   62 
35   40 


32   44   43 


62 

44 

78 
43 

61 
34 

69 

44 

80 
46 

76 

44 

68 
44 

69 
33 

76 
42 

61 
44 

78 

64 

69 

80 

71 

45 

39 

26 

36 

43 

71 
48 

55 
42 

70 
40 

59 

50 

56 
42 

78 
38 

63 
42 

70 
28 

79 
42 

60 

43 

76 

47 

69 
36 

70 
29 

79 
40 

70 
45 

63 

47 

60 
32 

73 
23 

72 
33 

65 

42 

58 
26 

72 
27 

62 
28 

67 
43 

78 
49 

66 

44 

74 
42 

57 
31 

74 
43 

71 
45 

72 
52 

58 
45 

69 
36 

63 
48 

55 
44 

57 
40 

70 
38 

55 

28 

68 

38 

73 

41 

78 
47 

63 
39 

69 

32 

61 
43 

70 
45 

76 
47 

58 
40 

69 

34 

79 
41 

65 
43 

55 

44 

72 
40 

56 

27 

70 
40 

75 

45 

75 
48 

57 

44 

72 
37 

64 
49 

61 

43 

75 
44 

73 
44 

70 
32 

72 
45 

60 

45 

61 
45 

68 
37 

52 

30 

72 
38 

73 

41 

61 
42 

75 
46 

59 
37 

74 
45 

68 
54 

78 
4* 

71 
42 

69 
29 

80 
41 

77 

44 

74 

48 

69 
42 

70 
29 

76 
39 

74 
44 

76 
45 

58 
42 

71 

30 

72 
42 

62 

44 

55 
45 

67 

45 

62 

28 

69 

42 

77 
48 

75 

45 

59 
45 

73 

36 

67 
50 

65 
41 

67   66   73 


68   62   73 

44   41 


41   43   35 
65   65   50 


61   65   70 


65   65   58 


62   62   47 
38   38   33 


65   63   78 


61   65   74 


51   58   73 


62   65   53 


51   66   73 


59   63   72 


66   66   68 
43   47   42 


67  66  75 

43  42  39 

55  59  70 

42  45  44 

60  63  76 

43  42  37 

53  66  75 

42  44  35 

48  62  73 

40  40  29 

67  65  60 

44  44  41 

64  66  57 

42  44  40 

60  63  73 

43  43  39 

65  67  54 
39  42  32 


66   65   73 


63   64   52 


57   65   73 
43   43   39 


52   65   72 
41   42   38 


65   65   49 


65   64   57 


64   67   73 


60   63   74 
41   45   34 


50   66   73 


61   60   60 


58   62   73 
41   42   38 


61   68   66 
51   53   54 


31   78   78 


47   50   51 


79   81 
54   51 


62   89 
50   52 


70   71 
52   48 


41   49   45 


85 

53 

84 
47 

82 
50 

80 
48 

84 

49 

83 

49 

77 
54 

81 
52 

82 

43 

81 

45 

82 
56 

84 
49 

86 

56 

84 
48 

82 

54 

81 
50 

83 
57 

82 

45 

70 
56 

70 

54 

85 
54 

81 
46 

82 

53 

83 

50 

82   62   61 


80   84 
50   50 


78   72 
55   51 


79   78 
55   49 


57   50 
79   82 


82   80 
55   54 


67   80   82 


78   86 
52   53 


83   80 
54   47 


84   82   84 


85 

83 

49 

50 

6° 

75 

52 

45 

82 

82 

55 

54 

64   64   57 


52  59  48 

78  81  65 

83  72  71 

55  61  47 

61  60  74 

49  56  49 


70   69   63 


31   79   73 


64   84   65 


81   82   6  5 
49   56   49 


82   80   67 
50   58   50 


82   82   71 


45   48   49 


51   57   50 


83   82   83 
52   60   53 


80   77   63 
52   56   49 


81   84   64 
47   60   50 


73   70   60 
56   52   48 


82   84   63 
47   56   45 


84   77   66 


82   77   68 
51   55   36 


75   75   77 


84   84   72 


74   75   57 
54   56   45 


80   79   70 


79   83   64 
47   60   51 


79   80   60 


81   80   71 


83   72   62 

54   55   47 


80   78   70 


83   82   73 


52   58   51 


83   80   73 
49   59   47 


82   73   64 
50   59   50 


73   72   75 
47   57   55 


82   72   63 
55   50   48 


70   68   61 
49   58   50 


70   69   67 


75   73   67 
50   50   51 


66   74   69 


70   70 
47   59 


64   78 
39   43 


66   65   72 


64 
41 

72 

41 

73 
46 

68 
54 

69 

47 

64 

50 

75 
44 

72 
50 

62 

42 

72 

45 

74 

43 

73 
52 

71 
43 

67 
54 

62 

48 

72 
53 

70 
42 

69 
53 

71 
45 

68 
52 

72 

47 

60 
55 

72 
43 

66 
52 

74 
46 

73 
50 

76   73   64 


62   70   67 


65   77   68 


28      29      30      31 


54   53   57 


52   70   72 


55   49   68 
46   36   36 


70   75 
45   41 


56   68 
35   32 


59   62 
45   41 


43   36   31 


65  67  71 

41  40  45 

55  67  72 

45  42  38 

55  47  67 

47  38  37 

52  67  72 

46  41  36 

52  63  68 

43  41  38 

67  52  67 

48  44  46 

52  63  72 

44  43  37 

52  67  70 

45  44  33 

48  60  61 

45  42  43 

50  60  64 

43  42  31 

58  68  73 

44  43  38 

51  70  72 

45  41  36 

62  57  61 

52  45  36 

57  49  69 


72 
45 

63 
54 

56 

46 

52 
44 

58 
44 

61 
37 

62 

43 

73 
48 

69 
49 

54 

45 

48 
42 

62 

34 

73 
49 

71 
55 

77 
52 

56 

45 

65 

42 

69 

39 

68 

48 

68 
54 

59 

49 

51 

45 

69 
45 

73 
39 

65 

41 

76 
47 

68 
49 

55 
45 

51 
39 

66 

34 

76 
47 

64 
55 

57 
48 

49 
45 

61 
43 

64 
43 

72 
43 

72 
54 

67 

51 

52 

45 

64 
43 

69 

36 

66 

47 

74 
46 

68 
46 

54 
45 

54 
41 

70 
36 

67 
52 

77 
51 

72 
55 

55 

46 

52 
46 

70 
52 

69 
44 

68 
54 

67 
50 

57 
45 

68 

43 

72 
34 

74 
48 

75 
49 

71 
50 

57 
46 

66 
42 

71 

40 

75 

42 

70 
51 

61 
50 

50 
45 

66 
42 

69 
37 

6  0 
49 

75 
52 

66 
54 

62 

50 

54 
45 

59 

35 

75 

44 

66 
50 

55 
47 

48 
40 

69 

40 

71 

39 

S—   referent*  I 


i  following  Station    Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

MEW   JEWSEY 

APRIL     1954 

Day  Oi  Month 

f 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

RUNYON 

MAX. 
M1N 

1.9 
31 

58 
15 

52 

1  1 

44 
14 

44 
22 

54 
38 

74 
44 

79       64 
48       21 

74       78       74 
46       42       48 

73  76  69 
24       40       39 

60  64 
40       40 

74 
38 

85 

48 

66 
46 

84 

44 

83 
46 

8? 
46 

7? 
50 

72 
36 

74 
42 

60 
50 

52 

45 

60 

40 

62 

4? 

67.7 
36.0 

SANDV    HOOK 

MAX 
MIN 

45 
30 

54 
32 

48 
29 

38 
22 

42 
30 

58 
39 

70 
51 

72       53 

45        34 

52       71       61 
33      42      49 

66  63  56 
40       47       42 

53      62 

41        41 

69 

44 

66 
47 

77 

51 

1? 
50 

75 
57 

74 
56 

60 
46 

70 
44 

64 
52 

57 
47 

51 
43 

60 
42 

61 
42 

60.7 

4/.I 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

48 
30 

56 
20 

54 
28 

42 

16 

44 
27 

59 
40 

78 
42 

77      60 
53       23 

73        75       67 
42       46       37 

71  77  62 
27       40       44 

53  65 
42       42 

74 
34 

60 

8? 
48 

82 

47 

81 
48 

75 
48 

66 

49 

74 
43 

71 
50 

66 
50 

50 
45 

68 

43 

72 
36 

66.7 
39.5 

SUSSEX    3    NNE 

MAX 
MIN 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

47 
32 

58 
32 

54 
25 

42 
23 

44 
30 

70 
42 

76 
55 

82       60 

48       33 

59       77       65 
31       48       44 

71  80  64 
38       45       44 

64  65 
43       43 

74 
41 

85 
51 

83 
56 

83 

54 

81 
55 

78 
58 

61 
48 

73 
47 

70 
55 

59 
49 

50 

44 

68 

44 

73 

40 

67.3 
43.3 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

45 
31 

56 
32 

55 
25 

40 
24 

43 
31 

71 
41 

77 
55 

78       56 

45       34 

57       75       58 
34       49       45 

70  78  60 
40       49       42 

65  66 
42       42 

73 
44 

83 
53 

81 

57 

81 
53 

80 
55 

77 
58 

59 

47 

71 
48 

68 
56 

57 
4  7 

50 
44 

66 
45 

70 
43 

65.5 
43.7 

TUCK.ERTON 

MAX 
MIN 

63 
32 

50 
31 

40 
22 

44 
34 

50 
31 

73 
55 

73       74 
48      48 

76       75 
48       44 

73 
48 

74 
48 

64 
51 

74 
49 

65 
54 

57 
46 

56 

4  5 

53 
34 

53 
29 

WOODSTOWN    2    NW 

MAX 
MIN 

40 
33 

46 
27 

57 
33 

42 
26 

43 
29 

48 
33 

73 
44 

78       79 
52      35 

58       60       77 
29       44       49 

58  68  78 
33       44       50 

68       65 

44       48 

64 

44 

74 
44 

81 
53 

79 
50 

79 
51 

78 
60 

80 
55 

63 

51 

69 

53 

70 
53 

63 
49 

53 

45 

67 
46 

65.3 
43.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21      22     23     24     25     26     27     28     29     30     31 


ATLANTIC  CITY  WB 

BELV1DERE 
CBARLOTTEBUSG 
CHATSWORTH    5    S 
CLAYTON 

FLEKINGTON    1   HE 
FREEHOLD 
HIGHTSTOWH   1  N 
INDIAN   HILLS  2  W 
LAKEWOOD  2   ENE 
HILLTILLE   CAA  AIRPORT 
MOCRESTOWN 
MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELD 

SOMERVILLE 
TRENTON  WB  CITY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQOIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 


See  page  32   for  Table  6 
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STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
APRIL  1954 


Time  of 

Years  of 

i 

8 

County 

Drainage 

s 

1 

1 

'6 

a 

observation 

record 

Observer 

Refer 

Station 

• 

d 

a 

d 
1 

d 

a 

d 
1 

d 
id 

to  tables 

£ 

3 

3 

a 

0 
N 

« 

£ 

£ 

> 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

8ERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  c 

AUDUBON 

03*6 

CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3 

5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3 

5 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 i   289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3 

5 

7 

BERLIN  1  W 

0787 

CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907 

MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3 

5 

BRIDGETON 

1028 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  26 

75  14 

30 

EST 

8A 

8A 

66 

71 

M.  H.  HALSTEAD 

2  3 

5 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  &  G  CO 

2  3 

5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3 

5 

6 

CANTON 

1343 

SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

B 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3 

5 

c 

CEDAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3 

5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3 

5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3 

5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  36 

74  55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  10 

74  47 

760 

EST 

5P 

53 

L.  S.  DEPUE 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3 

5 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768 

ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

BA 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3 

5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3 

5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3 

5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

RARITAN 

40  53 

74  56 

540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

c 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

BA 

22 

48 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3 

5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3 

5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

c 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3 

5 

7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3 

5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596 

OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

c 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3 

5 

7 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3 

5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3 

5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3 

5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3 

5 

C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST/ 

2  3 

5 

c 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  47 

74  47 

660 

EST 

7A 

7A 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3 

5 

7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOF 

39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

6 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3 

5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3 

5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3 

5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

CM.  WHEELER 

2  3 

5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3 

5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3 

5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3 

5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

- 

EST 

BA 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  37 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3 

5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

7*  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3 

5 

i 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RID6EFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3 

5 

7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

2  3 

5 

6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3 

5 

SEABROOK 

7936 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

SEABROOK  FARMS 

C 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3 

5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  16 

_ 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  NNE 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

10P 

10P 

56 

59 

LEROY  E.  BETTENS 

2  3 

5 

7 

SWEDESBORO 

8680 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

3 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  67 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  RISTOW 

2  3 

5 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

2  3 

5 

7 

VIMELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

BA 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

_ 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOOOCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910  SALEM 

1 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 

2  3 

5 

See  page  33  for  Reference  Notes 
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NEW  JERSEY  -  MAY  1954 


Ernest  C.  Johnson,  Section  Director  -  Albany,  N.  Y. 

WEATHER  SUMMARY 


The  weather  during  May  was  rather  cool 
with  subnormal  sunshine.   Rainfall  was 
just  above  normal,  averaging  3.93  inches 
The  combination  of  these  factors  re- 
tarded the  growth  of  warm-weather  agri- 
culture and  delayed  the  agricultural 
program.   Heavy  rain  storms  occurred 
on  the  4th,  8th  and  21st  with  limited 
local  damages.   There  were  no  state- 
wide severe  storms. 

The  weather  was  mild  and  above  normal 
at  the  beginning  of  the  month,  in 
advance  of  a  low  pressure  system  moving 
across  the  northern  Great  Lakes.   On 
the  3rd  and  4th  substantial  rainfall 
occurred  as  the  frontal  trough  moved 
off  the  coast.   Most  stations  reported 
amounts  in  excess  of  1  inch ,  and  a 
number  of  stations  up  to  2  inches. 
Phillipsburg  reported  2.39  inches  in 
24  hours  on  the  4th.   Cloudy  skies  and 
a  cool  air  mass  with  onshore  winds 
held  temperatures  to  subnormal  levels 
from  the  5th  through  the  7th.   On  the 
8th  a  small  disturbance  formed  over 
the  lower  Appalachians,  moved  north- 
eastward through  Virginia  and  off  the 
Maryland- Jersey  coast,  resulting  in 
the  second  period  of  substantial  rain- 
fall.  A  number  of  stations  reported 
an  inch  or  more  at  this  time.   Pre- 
dominantly cloudy  and  showery  weather 
persisted  from  the  8th  through  the 
22nd,  at  which  time  the  circulation 
was  northerly,  bringing  a  mixture  of 
cool  Canadian  and  maritime  air  over 
the  State  and  the  Northeast  in  general. 
During  this  period  several  coastal 
waves  (small  coastal  storms)  formed, 
resulting  in  substantial  rainfall  from 
the  19th  through  the  22nd.   Many 
stations  reported  amounts  in  excess 
of  1  inch  on  the  21st .   Cool  and  dry 
Canadian  air  covered  the  area  for 
several  days  after  the  22nd,  followed 
by  a  gradual  warm-up  the  remainder 
of  the  month.   A  strong  southerly 
flow  of  warm  humid  air  from  the  Gulf 
states  brought  temperatures  to  above 
normal  on  the  28th  and  to  their  highest 
level  of  the  month,  the  upper  eighties, 
on  the  29th  and  31st. 

The  mean  temperature,  obtained  from 
41  stations,  was  58.3°  which  is  2.3° 


below  the  State  normal  for  May.   Daily 
temperature  extremes  ranged  from  a 
maximum  of  88°  at  Belvidere  on  the 
29th  and  Burlington  on  the  31st ,  to  a 
low  of  26°  at  Charlotteburg  on  the 
6th  and  Layton  3  NW  on  the  7th.   Sub- 
freezing  temperatures  occurred  during 
the  first  ten  days  of  the  month  and 
principally  on  the  mornings  of  the 
6th  and  7th.   Moderately  warm  weather 
occurred  the  first  three  days  of  the 
month  and  the  last  three  days  when 
temperatures  rose  well  into  the  80 's. 
The  remainder  of  the  month  was  gen- 
erally subnormal  and  cool.   Precipi- 
tation reports  from  42  stations  aver- 
aged 3.93  inches  which  is  0.05  of  an 
inch  above  the  State  normal  average 
for  May.   Monthly  amounts  ranged 
from  6.11  inches  at  Cedar  Grove  to 
1.70  inches  at  Deepwater.   The  great- 
est 24-hour  amount  was  2.39  inches 
on  the  4th  at  Phillipsburg.   Rainfall 
ranged  between  3  and  4  1/2  inches 
over  most  of  South  Jersey.   From 
central  Jersey  northward  amounts 
were  generally  higher,  averaging  well 
above  3  1/2  inches  and  up  to  5  1/2 
inches  in  north-central  areas. 
Rainfall  was  substantial  around  the 
4th,  8th  and  21st.   Snowfall  was 
light  and  insignificant.   Sunlight 
was  well  below  normal  expectancy. 

Due  to  cool  temperatures ,  warm-weather 
crops  made  slow  progress  until  the 
end  of  the  month  when  warmer  tempera- 
tures stimulated  growth  considerably. 
Rainfall  was  adequate  for  all  crops, 
and  the  cool  weather  was  favorable  to 
crops  such  as  cabbage,  lettuce,  celery 
and  cauliflower. 

There  was  no  storminess  of  general 
state-wide  coverage  during  the  month. 
Rather  severe  electrical  storms  oc- 
curred on  the  6th.   A  lashing  heavy 
rainstorm  on  the  21st  caused  minor 
flooding  and  considerable  hindrance 
to  the  normal  flow  of  traffic.   During 
this  heavy  period  of  rainfall,  the 
Kearney  Dikes  broke  and  about  50  acres 
of  meadows  were  flooded,  the  Newark 
Turnpike  was  temporarily  flooded,  and 
other  minor  damages  occurred.  -  E.C.J. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

i 
1 

I 

« 
1 

s 

e 
l 

?! 
>  1 

<  2 

1885 

57.3 

90 

29 

2.74 

0 

1886 

58.8 

87 

36 

6.07 

0 

1887 

63.3 

94 

35 

1.37 

0 

1888 

58.6 

90 

26 

4.92 

0 

1889 

62.3 

94 

32 

4.09 

0 

1890 

60.7 

87 

33 

4.24 

0 

1891 

59.5 

93 

28 

2.97 

0 

1892 

60.1 

90 

30 

5.04 

0 

1893 

59.4 

95 

29 

4.07 

0 

1894 

61.4 

93 

30 

7.72 

0 

1895 

60.9 

102 

28 

2.85 

0 

1896 

65.3 

98 

29 

3.21 

0 

1897 

60.6 

87 

29 

5.68 

0 

1898 

58.5 

93 

29 

7.00 

0 

1899 

61.1 

94 

29 

1.92 

0 

1900 

60.9 

98 

26 

4.71 

0 

1901 

58.6 

90 

29 

5.60 

0 

1902 

60.3 

95 

29 

2.04 

0 

1903 

62.7 

98 

21 

0.59 

0 

1904 

62.8 

97 

31 

2.60 

0 

1905 

61.4 

89 

22 

1.71 

0 

1906 

61.0 

94 

24 

4.21 

0 

1907 

55.4 

91 

22 

5.05 

0 

1908 

61.6 

95 

29 

7.10 

0 

1909 

60.0 

91 

27 

2.30 

0 

1910 

60.0 

94 

27 

2.54 

0 

1911 

64.5 

99 

22 

1.37 

0 

Temperatui 

e 

Precipitation 

Year 
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1912 

62.0 

92 

31 

4.09 

0 

1913 

60.3 

94 

25 

3.45 

0 

1914 

63.1 

98 

30 

2.93 

0 

1915 

58.1 

88 

30 

3.82 

0 

1916 

61.1 

90 

33 

3.48 

0 

1917 

54.0 

90 

25 

3.83 

0 

1918 

64.6 

93 

31 

4.94 

0 

1919 

60.9 

95 

31 

4.98 

0 

1920 

57.4 

89 

26 

3.00 

0 

1921 

60.2 

96 

32 

4.17 

0 

1922 

63.0 

90 

23 

3.84 

0 

1923 

59.1 

90 

25 

1.66 

0 

1924 

56.8 

87 

25 

5.69 

0 

1925 

57.7 

99 

23 

2.86 

0 

1926 

59.1 

90 

26 

2.58 

0 

1927 

58.1 

88 

30 

3.65 

0 

1928 

58.0 

93 

27 

2.23 

0 

1929 

59.9 

95 

26 

3.49 

0 

1930 

62.7 

98 

31 

2.75 

0 

1931 

60.4 

97 

21 

3.73 

0 

1932 

60.5 

94 

29 

2.98 

0 

1933 

63.2 

93 

32 

4.84 

0 

1934 

62.3 

98 

28 

4.63 

0 

1935 

57.8 

95 

27 

1.91 

0 

1936 

63.1 

97 

28 

2.78 

0 

1937 

62.5 

96 

28 

3.12 

0 

1938 

59.2 

89 

26 

3.52 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 
tr- 
2 
e 
1 

1 

A 

2 

i 

o 

S* 

I 

< 

0>T 
e  *tj 

Is 

<  • 

1939 

63.3 

99 

25 

1.43 

0 

1940 

59.7 

92 

28 

6.29 

0 

1941 

62.6 

99 

23 

1.86 

0 

1942 

64.3 

97 

25 

2.41 

0 

1943 

61.7 

93 

24 

4.92 

0 

1944 

65.3 

94 

28 

1.  67 

0 

1945 

58.4 

90 

29 

4.78 

0 

1946 

60.8 

91 

26 

6.63 

0 

1947 
1948 

1949 

60.1 
60.0 

61.4 

94 
95 

98 

18 
25 

29 

7.22 
8.06 

T 
0 

0 

4.77 

1950 

58.6 

91 

23 

3.68 

T 

1951 

61.6 

95 

24 

4.17 

0 

1952 

59.2 

88 

24 

5.75 

T 

1953 

62.9 

93 

34 

5.72 

T 

1954 

58.3 

88 

26 

3.93 

T 

All 

Years 

60.6 

3.88 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  39  - 
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a 
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Snow. 
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No 
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Max. 
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& 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

9 

=  io! 

"  IS  S 

1 

si 

s  * 

3  | 

=1 

ATLANTIC  CITY  WB            R 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON 

64.6 
70.  4 
72.0 
70.8 
66.9 

53.1 
50.1 

47.6 
45.3 

58.9 
60.3 

M 
59.2 
56.1 

-  .2 

-  1.9 

-  2.9 

83 
86 
86 
88 
82 

30 
31 
3 
29 
30 

43 
36 
35 
33 

33 

5 
7 
6 
7 
6+ 

201 
166 

199 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.44 
2.95 
3.60 
4.09 
5.63 

-   .54 

.28 

.41 

1.84 

.87 

.69 

1.76 

1.40 

2.13 

20 
20 
21 
30 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

1 
0  i 
0  ! 

°  i 
0  1 

0 

6 
6 

8 

1 

2  0 
4  10 

1 

3  2 

4  1 

BRIDGETON 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 

72.0 
69.2 
68.8 
65.3 

50.2 
43.0 
52.4 
40.9 

61.1 
56.1 
60.6 
53.1 

-  2.0 

-  2.9 
2.3 

-  4.8 

88 
85 

83 
80 

31 
19+ 
31 
2  + 

37 
28 
40 
26 

7 

6+ 
7 
6 

148 
146 

0 

0 

0 
0 

0 

s 

0 

0 
3 
0 
6 

0 
0 
0 
0 

3.73 
4.69 
2.35 
4.51 

-  .07 
1.18 

-  .53 
.59 

1.93 

1.21 

.93 

1.33 

21 
21 

21 

4 

T 

:. 

.0 

o 

0 
0 
0 

7 

7 
5 
8 

ill 

4  12 

10 

5jl 

CHATSWORTM  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

70.1 
70.0 
67.5 
70.3 

47.6 
49.1 
45.5 
45.7 

58.9 
59.6 
56.5 
58.0 

-  3.1 

-  2.3 

-  3.6 

84 
85 
84 
84 

3+ 
31 
30 
29+ 

35 
37 
33 
28 

6 

6+ 
6+ 
7 

205 

177 

225 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

3.83 

5.25 
4.56 

.64 
.89 

1.07 
1.50 
1.15 
1.58 

21 

8 

21 

21 

:: 

T 
T 

0 
0 
0 

° 

5 

9 
6 

i 
4  11 
4  ll 
4j2 
3  2 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 

69.1 
71. 7M 
68.8 
71.0 
65.4 

48.2 
49. 1M 
47.9 
46.5 
51.2 

58.7 
60. 4M 
58.4 
58.8 
58.3 

-  3.3 

-  3.0 

-  2.7 

-  3.2 

-  3.5 

84 
87 
86 
86 
84 

31 
30 
31 
31 
31 

37 
35 
34 
28 

41 

5+ 

7 

7 

7 

5 

205 

219 
210 
221 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

0 
0 

0 

3.83 
3.45 
4.37 
3.71 
4.04 

.23 
-    .40 
.65 
.46 
.69 

1.33 
1.38 
1.95 
1.13 
1.06 

21 
21 

21 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0  1 

°  I 

o  I 

0  1 

o 

7 
7 
7 
6 
8 

»|2 

3  |1 

3  11 

4  ll 
4  jl 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

67.9 
71.3 
69.4 
69.7 
68.5 

47.4 
47.2 
41.5 
48.6 
46.1 

57.7 
59.3 
55.5 
59.2 
57.3 

-  3.1 

-  1.9 

-  2.4 

-  3.3 

85 
86 
86 
84 
86 

31 
29 
31 
4 
30 

31 
33 
26 
33 
33 

6 

7 
7 
6 
6+ 

235 
191 
295 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.47 
3.47 
4.45 
2.94 
4.61 

1.14 

-   .43 

1.15 

•  80 

1.91 
1.Z4 
1.20 
1.31 
1.15 

21 

21 

4 

21 

21 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
4 
6 

2  2 
31 

4  ll 
2  11 

5  |l 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE  CAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

65.7 
66.1 
71.2 
69.0 
67.2 

50.0 
42.2 
49.3 
48.7 
43.5 

57.9 
54.2 
60.3 
58.9 
55.4 

-  1.0 

-  4.8 

-  2.5 

84 
82 
87 

84 
82 

31 
17 
3 
31 
17 

38 
29 
37 
34 
30 

7 
6+ 

7 
7 
6+ 

226 

170 
200 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.15 
4.51 
3.21 
3.58 
5.22 

-  .09 
.81 

-  .20 

.93 
1.12 
1.24 
1.30 
1.61 

8 

4 

20 

20 

4 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
7 
68 

3 

0 
1 
1 
1 
3 

NEWARK  WB  AIRPORT           R 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

67.9 
69.7 
66. 3M 
71.0 
70.9 

51.3 
49.0 
43. 7M 
51.1 
47.7 

59.6 

59.4 
55. OM 
61.1 
59.3 

-  1.5 

-  1.3 

-  4.3 

-  .5 

-  4.4 

86 
84 

86 
84 

31 
29 

17 
29+ 

42 
36 
30 
42 
31 

6+ 
6 

6+ 

7 
7 

192 

190 

190 
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0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
2 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

3.66 
3.67 
5.20 
5.34 
4.04 

-  .07 

-  .12 
1.51 
1.18 

.89 

1.07 
1.50 
1.74 
1.06 
1.86 

8 
21 

: 

?i 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

0 

6 
6 
8 
9 

5 

3 
3 

4 
5 
2 

1 
1 
2 
1 
2 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 
RUNYON 

71.4 
68.4 
67.8 
68.5 
71.2 

46.7 
47.5 
49.1 
47.9 
44.1 

59.1 
58.0 
58.5 
58.2 
57.7 

-  2.1 

-  2.4 

-  1.1 

-  2.1 

-  2.2 

84 
84 
85 
86 
85 

30+ 
29+ 
31 
29 

16  + 

32 

34 
32 
35 
29 

7 
7 
7 
6 

7 

191 
222 

225 
233 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

s 

0 

1 

0 

1 

0 
2 

o 

0 
0 
0 
0 

5.62 
4.12 
2.68 
3.75 
3.39 

2.03 
.31 

-  .35 
.20 

-  .20 

2.39 
1.32 

.94 
1.10 
1.30 

4 
21 

8 
8+ 

T 
T 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

5 

5 
4 
8 

5 

\ 

2 

2 

3 
0 
1 
2 

SANDY  HOOK 

SOMERVILLE 

SUSSEX  3  NNE 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY            R 

66.3 
69.9 

70.6 
67.8 

50.5 
46.5 

50.1 
51.0 

58.4 
58.2 

60.4 
59.4 

•  0 

-  2.5 

-  2.4 

-  2.4 

86 
84 

87 
85 

31 
29+ 

31 
31 

41 
32 

38 

41 

11 
7 

7 
7 

215 
215 

165 
192 

0 
0 

0 
0 

s 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

0 

0 

o 

0 

2.49 
3.84 

3.97 
3.26 

-  1.23 

.19 

.45 

-  .22 

.90 
1.34 

1.24 
1.07 

8+ 
21 

21 

.0 

.0 

.3 

T 

0 
0 

0 
0 

5 
5 

7 
6 

2 
3 

3 

3 

0 

2 
1 
1 

TUCKERTON 
WOODSTOWN  2  NW 

69.8 

49.3 

59.6 

84 

3+ 

39 

6 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.52 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

STATE 

58.3 

-  2.3 

3.93 

.05 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

Tobl#  3 

NCM    JERSEY 

HAY    1*54 

■a 

Day  of  month 

Station 

•a 

2 

1    |    2    |    3 

4    [   5    |    6 

7    |    B 

10          11     ,     12 

I1 

16   I    17   1    18 

10  |  20  |   21 

22 

23  |  24 

•,'.'■ 

2tj 

27 

2H        VU 

30 

31 

ATLANTIC    CITV    *H                    R 

.'..- 

.12 

.0* 

•  37      |24      .0. 

.01       T 

r         .03 

T            .01 

.14       .87       .55 

•  02 

J 

■0  i 

AUDUBON 

2>»1 

T           .SC 

•  24 

T            .60      T 

.16       T 

T 

T 

.60       .68 

T 

.08 

T 

T 

MASS    KIVER    ST    FOREST 

RECORD  MISSING 

BELLKPLAIN 

3.6C 

.60 

•            .76 

.16 

.03 

.05       .24     1.76 

6ELMAR 

i.te 

.03 

.45 

1.27 

.04 

.31       .87 

.09 

•  29 

•  23 

BELVIOERE 

4.09 

*0S      .06 

1.32 

T           • 

.11       T             .01 

T            .40       .54 

T 

1.40 

BERLIN    1    W 

3.99 

.52 

.54       .50 

•  12 

T            .40 

1.32 

•  If 

POONTON 

9.69 

T           T 

2.13 

.75       .60 

.29       .44 

T 

.75 

•  49 

.02      T 

T 

.  i  ', 

BRIOGETON 

RECORD  HISSING 

BURLINGTON 

3.79 

.01 

.38 

.47       ,35 

.14 

.10 

.32    1.93 

•  01 

,o; 

CANISTEAR    RESERVOIR 

4.93 

.02 

1.72 

.40      .28 

.45       .04 

T           T 

.78 

•  86 

.05      T 

•  05 

•  28 

CANOE    BROOK 

4.69 

.03      .02 

1. 01       T 

•84      .46 

•59      .07      .01 

T                       .03 

•01    1.21 

•  19 

.05 

•  04 

•  11 

CANTON 

3.83 

1.05 

•29       .61 

.06 

.10 

.12       .75 

.04 

•  61 

CAPE    MAY    3    M 

2.39 

.03 

•49       .44 

.04 

.02 

.02 

.15       .16       .93 

•  04 

■o  ■ 

CEDAR    GROVE 

till 

.06 

1*00       .02 

.85    1.13 

.99       .05 

1.27 

•  27 

.20 

.27 

CHARLOTTEBURG 

-•51 

•05      .02 

1.33 

•55       .50 

.32       .33 

.62 

.62 

•  03 

•  14 

CHATHAM 

4.89                  .03      .02 

1.27 

.70       .57 

.26       .27       .01 

.03    1.03 

•  42 

•05      .04 

•  06 

*  1  1 

CMATSWORTH    5    S 

RECORD   HISSING 

CLAYTON 

3.83 

.41       T 

T             .58       .81 

•08       .05 

T       1                   .06 

•69    1*07 

T 

.06 

T 

CLINTON 

3.92 

.06      .02 

1*24 

.62 

.16       .02 

.04 

.25       .90 

•  02 

.04 

.05 

•  40 

CULVERS    LAKE 

3.80 

.03      .13 

1.20 

•  60 

•  62 

T 

T           .20      .78 

•  06 

•  18 

OEEPWATER 

1,70 

.65 

.07 

•16      .24      .02 

.02 

•22       .14 

ELIZABETH 

.52 

.65 

1.50      .12 

•53      .03 

.03 

•08      *12 

ELIZABETHPORT 

4.33 

•  88 

•  08 

1.19      .11 

.50 

.03 

•23    1.12 

•  10 

•  02 

.02 

•  05 

ESSEX    FELLS    SERV    8LDG 

3.23 

T            T 

1.00 

.65      .56 

.45       .35 

.01 

1*15 

.43 

.15 

•  48 

FLEMINGTON    1    NE 

4.36 

.03       .02 

.76 

T          1.39       T 

.12      .02      T 

T 

.03      T 

T           .21    1.56 

•  02 

.03 

•  00 

•  02 

T 

•  24 

FORTESCUE 

2.99 

.17 

.39       .09 

.12      .03 

.04 

T 

.03       .40    1.60 

T 

T 

•  03 

•  09 

FREEHOLD 

3.83 

.08 

.17 

1.13      .62 

•10      .04      .02 

•  06 

■12    1.33 

T 

T 

•  01 

.02 

T            .11 

GREENWOOD    LAKE 

HAMMONTON    2    NNE 

5.35 
3.45 

.21       .02 

1.35       .02 
.30 

•55       .48 
•59       .67 

•67      .15 

•10       .07 

•  03 

.30 

.50 
•01       .12    1.38 

.66 

.16 

.04       .06 

.02 

.05 

.09 

H1GHTSTOWN    1    N 

4.37 

.22 

.64 

•82       .07 

.13       T 

.01 

.25    1,95 

T 

.04 

.02 

T 

•  22 

INDIAN    MILLS    2    W 

3.71 

T            T 

.29 

•71       .54 

.17 

.02                   .03 

•72    1.13 

•  03 

.02 
.05 
.29 
.09 

.05 

1RVINGTON 

4.78 

.55 

.16 

.02    1*95       .08 

.57 

.02 

•22    1*07 

.06 

•  03 

JERSEY   CI  TV 

4.04 

.56 

.06 

.76       .07 

•55       .02 

.04 

•20      .32    1.06 

.10 

T 

•  01 

LAKEWOOD   2    ENE 

4.47 

T            ,35 

.15 

1.13       T 

•  24 

T 

.07 

.02      .17    1.91 

•  02 

.05 

.01 

.26 

LAM8ERTVILLE 

3.47 

.90 

.51       .01 

.15 

.04 

.21     1,24 

.05 

.11 

T 

■  25 

LAYTON    3    NW 

4.45 

.01       .08 

1.20 

T            ,73       .05 

•67      »05 

•34       .81 

■  16 

•04 

LEESBURG    STATE    FARM 

2.94 

.08 

•41       .73 

•06       .07       .01 

.03       .15    1.31 

•  03 

LITTLE    FALLS    WATER    CO 

4.61 

T            .03 

.90 

.65       .66 

.76       ,05      T 

.03      ,02 

1*15 

.09 

•  06 

T 

,01 

.  1  t 

LONG    BRANCH 

3.15 

T            .60 

.06 

T            .93       .03 

.09      T 

T 

.06 

.21      .72 

.05 

T 

T 

T 

.40 

LONG    VALLEY 

4,51 

*            .3* 

1.12 

*            .63 

•            .41       .02 

.04 

.58 

.64 

.02 

•  08 

•  63 

MACOPJN    INTAKE 
MANVILLE 

4.79 
5.41 

•03       .09 
T            T         1.10 

1.37 

1*03       .44 
2.05       .11 

•29       .15 

.20 

T 
.03 

.96 
•50    1.18 

•  26 

.03 

•  06 

.02 

T 

•  10 
T 

MARLTON    1    W 

3.38 

.05 

.67 

•  62 

.13 

.04 

•37    1*46 

MAYS    LANDING 

4.12 

.58 

.05 

.58      T 

.77 

.06 

T 

•65    1*23 

T 

•  10 

.10 

MIDLAND    PARR 

4.90 

.02       .03 

1.42 

.52       .78       .09 

•  93 

.03 

•06                     .78 

•  02 

.01 

.21 
.04 
•OS 

MILLVILLE 

3.30 

.28 

•  08 

.46       .27       ,15 

•  05 

■01       .03 

.01       .64    1.16 

•  12 

MILLVILLE    CAA    AIRPORT 

3.21 

.23 

.05 

.45       .12       .08 

•  13       T 

.01       .02 

.02 

T          1.24       .71 

.10 

T 

MILTON 

4.32 

.05       .05 

1.33       .02 

.44       .28 

.17      .23 

•  02 

•  89 

.46 

.02 

.06 
.04 

•  26 

MOORESTOWN 

3.58 

T 

.87 

.46       .11 

•01      .18      T 

•  05 

T         1.30       .44 

T 

.06 

.04       T 

MORRIS    PLAINS 

5.22 

•11       .02 

1.61       T 

1.05       .48 

.15      .13      T 

T            .05 

1.04 

.46 

.05 

•  05 

NEWARK    W8    AIRPORT                  R 

3*66 

.03       .66 

•  08 

T          1.07       ,07 

.36      .02 

T 

.03 

T            .21       .90 

■  08 

T 

.02 

T 

.13 

T 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

3.67 

T            T 

.80 

.70       .20 

•  18       T 

T 

•07    1*50 

•  02 

.03 

•  02 

T 

.  i  5 

NEW    MlLFORD 

4.65 

•  80 

.26 

1*40       .06 

.69 

.16 

•02       .26       .52 

46 

NEWTON 

5.20 

•22      .02 

1.74 

•23       .10 

.29       .06       .01 

.03 

.76 

•  58 

.02       ,01 

.08 

* 

.03 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

4.43 

•08      .18 

1.10 

.76 

.75       ,03 

.03 

.06    1.06 

.06 

.05 

•  25 

ORANGE 

3.89 

•  68 

.10 

1*56       .06 

•  44 

.02 

.19       .79 

.05 

PATERSON 

5.34 

.01       .07 

1.06       T 

•96       .60 

.71       .15       T 

.10       .64 

•  39 

•05       .03 

•  01 

•  01 

.  1  5 

PEMBERTON    3    E 

PHILLIPSBURG 

4*04 
5.62 

T            T            .28 

.09       .08 

.49 
2.39 

1*08      .03 
T            .78       .04 

.16       T            T 

•  03 
.06 

•16    1*86 
.09       .64 

T 

.04 
.06 

•  06 

T 

■  01 

.21 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

- 

1.80 

_ 

•  11 

.45 

•  22 

.70 

PLAINFIELD 

4.12 

.04       .02 

1.09 

T        1*09 

.20       .01 

.03 

T            ,18    1.32 

T 

•  05 

.03 

•  02 

.04 

PLEASANTVILLE    1    N 

2.68 

.02 

.70       ,60 

.08 

■  02 

•05       .07       .94 

.05 

•  03 

.  12 

PRINCETON    WATER    WORKS 

3.74 

.91 

.05 

.03      .62      T 

.10 

T 

•57    1.32 

.05 

T 

•  09 

RAHWAY 

3.67 

.02       .41 

.09 

1*30      .10 

.33       .03 

•  03 

T           .21      .96 

.03 

.02 

.02 

.10 

R1DGEFIELD 

3.75 

.30 

.44 

T         1*10      .05 

•  40 

.05 

.14       .31       ,73 

•  01 

•  08 

.01 

•  10 

•  03 

RINGWOOD 

5,72 

•45      .46 

1.10 

.75       ,26 

1*08       .21 

.12 

.99 

.08 

•01       .02 

.02 

•  17 

RUNYON 

3.39 

.29 

1.30 

.18 

.06    1*30 

.17 

.09 

SANDY    HOOK 

2.49 

T 

.32 

T            ,90       .10 

.18      T 

T 

T            .05       .90 

T 

T 

T 

T 
.01 

.04 

SOMERVILLE 

3.84 

.75 

1*14 

•  33 

.04 

•19    1.34 

T 

.04 

SPLIT    ROCK    POND 

5.49 

.35       .05 

1.54 

.89       .34 

■28       .42       .01 

.02 

.92 

.44 

.02       .04 

•  01 

.  16 

SUSSEX    3    NNE 

RECORD   HISSING 

SWEDESBORO 

RECORD   HISSING 

SWEDESBORO    5    NW 
TOMS    RIVER 

2.34 
4.62 

.25 

.80       .01 
.40 

.22       .32 
1*20 

•02      .01      .02 
•30       ,05 

.10 

.02      T 
.04 

.23      .32 
•10   2.20 

•  08 

•  02 

T 

.03 

.19 
•  03 

TRENTON    2 

3.97 

.01      .61 

.10 

.09       .44       .02 

.26 

.05 

.67    1.24 

.02 

T            T 

•  08 

.  11 

.05 

TRENTON    We    CITY                       R 

3.26 

T            .51 

.07 

.20       .28       T 

•  06      T 

.03       T 

.73    1.07 

T 

.08 

.07 

■  14 

.02 

TUCKERTON 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

3.42 

.40 

.55       .12 

.15       .04 

•  11 

.02       .14    1.75 

.02 

•  01 

•  07 

.01 

•03 

.08 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

4.70 

.19       .01 

1.36 

•69       .44 

.55       .36 

.54 

.46 

WESTFIELD 

4.25 

* 

1.15 

#            , 

1.52       .05 

.07 

*         1.42 

T 

.03 

.01 

WOODCLIFF    LAKE 

4.67 

.74 

.28 

1.72       .06 

.95 

.04      ,26      ,50 

.12 

WOODSTOWN    2    NW 

3.27 
1 

1.52 

.28       .35 

T            .06       .01 

.08 

.04 

.05       .67 

.05 

.10 

•  06 

REFERENCE   NOTES 

The    four  digit    identification   numbers    in   the   index   number   column  of    the   Station   Index  are   assigned  on   a  atate   basis.      There  will   b 

e   no  duplication 

of   numbers  within  a  state. 

Figures   and   letters   following   the   station   name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance   in  miles   and  direction   from   the   post   office. 

Observation   times  given   in   the   Station   Index   are   in   local   standard   time. 

Delayed   data  and   corrections  will   be  carried  only   in  the  June   and   December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly   and   seasonal   snowfall   and  heating  degree  days   for   the   preceding   12  months  will   be  carried   in   the   June   issue  of   this   bullet 

In. 

Stations   appearing   in   the   Index,    but    for  which   data  are   not   listed   in   the   tables,   are   either  missing  or   received   too   late   to  be   in 

eluded   in   this   1 

Unless  otherwise   indicated,    dimensional   unitB   used   in  thiB  bulletin  are:      temperature   in   °F. ,    precipitation   and  evaporation   in   inc 
average   of  65°    F.      Evaporation   is  measured   in   the   standard   Weather   Bureau   type   pan  of  4    foot   diameter   unless   otherwise   shown  by   fo 

ties,    and    wind   mo 
otnote   following 

Table 

in  miles.      Degree  days   art 
6. 

daily 

Sleet   and   hail  were   included   In  snowfall   averages   in  Table    1.    beginning  with   July   1948. 

Amounts   in  Table   3   are   from  non-recording   gages,    unless  otherwise   indicated. 

Data   in   Tables   3,    5   and  6   and   snowfall   data   in  Table  7   are   for   the   24   hourB   ending   at    time  of  observation.      See   the  Station   Index 

for  observation 

time. 

Snow   on  ground   in  Table   7   1b   at   observation   time   for   all   except   Weather   Bureau   and   CAA  stations.      For   these  stations   snow  on   groun 
equivalent   of   snow  on   the  ground.      It    Is  measured   at   selected   stations  when   the  depth   of   snow  on   the  ground    is   two   inches  or  more 
for  successive  observations;    consequently   occasional  drifting   and  other  causes   of   local   variability   in   the  snowpack   result    in   appa 

J   values   are  at 
Water  equlvale 

7:30    A.M.    E.S.T.      WTO 
□ t    samples    are    necessa 
cies   in   the   record. 

SQUIV    in  Tt 
rlly    taken 

ble   7  means   the   water 
from  different   points 

-      No  record   in  Tables   3,    6,    7   and   the   Station    Index.      No  record   in  Tables   2   and   5   is   indicated   by   no  entry 

+     And   also  on   a   later  date  or  dates. 

•     Amount    Included   in   following  measurement,    time   distribution  unknown. 

d>     Data   in   the  column   formerly  headed   No.    of  Days    .01   or  more   have   been  changed   to  No.    of  Days      10  or  more  effective   Janua 

ry  1,    1954. 

B     Adjusted   to   a   full   month. 

C     Data   for  recorder  stations  denoted   by  "C"    are   processed    for   special   purposes   and   published   in  Hourly   Precipitation  Data 
Annual   issue  of   Hourly  Precipitation  Data. 

Length  of   rec 

3rd   for   recorder-only  static 

y  be    found 

in   the 

E     Water  equivalent   of   snowfall   wholly  or   partly  estimated,    using   a   ratio  of   1   inch  water  equivalent    to   every    10   inches  of 

new  snowfall. 

H     One  or  more  days  of    record  missing;      see  Table   5   for  detailed  daily  record.      Degree  day  data      if  carried   for   this   stati 

"m,    have   been   ad 

lusted 

to    reoresent    the    vain 

e    for 

R     Amounts   from  recording  gage    (These   amounts   are  essentially   accurate   but   may  vary   slightly   from   the   amounts   to  be   publlst 
T     Trace,    an  amount   too  small    to  measure. 

ed   later   in  Houi 

ly   Precipitation  Data) 

V      Includes   total    for   previous   month. 

Subscription   Price:      15  cents   per   copy,    monthly   and   annual;    $1.50   per   year.       (Yearly  subscription  includes   the  Annual   Summary.)      C! 
of   Documents.      Remittances   and  correspondence   regarding  subscriptions   should   be  sent    to   the   Superintendent   of   Documents,    Governmen 

leeks   and   money 

>rders 

should    be    made    navnb! 

e  to 

the    Superin 

t   Printing  Offic 

:,    Washington    25,    D.    C 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MAY   1954 


Station 

Day 

Of  Month 

m 
o> 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

66 
54 

61 
54 

62 
55 

64 

50 

55 
43 

61 
45 

57 
46 

60 
52 

59 
51 

56 

44 

63 

47 

67 

48 

56 

51 

52 

51 

61 
51 

79 
54 

71 
59 

62 

55 

62 

54 

57 

51 

61 
50 

70 
52 

74 
55 

71 
52 

70 

58 

67 
59 

63 

57 

68 
58 

70 
61 

83 
66 

76 
64 

64.6 
53.1 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

80 
51 

80 
60 

71 
57 

61 
51 

59 
44 

61 
39 

68 
36 

66 
49 

65 

47 

54 
42 

63 
43 

65 
45 

65 
45 

62 

45 

70 
48 

60 
49 

69 
60 

72 
55 

76 
54 

60 
52 

61 
50 

71 
53 

75 
49 

76 

47 

76 
51 

78 
53 

67 
54 

80 
54 

83 
61 

81 
59 

86 

51 

70.4 
50.1 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

80 

82 

86 

70 

60 
45 

63 
35 

63 

68 

68 

61 

63 

65 

64 

59 

44 

73 
43 

78 
48 

74 
57 

71 
52 

74 
51 

72 
52 

61 

49 

71 

49 

76 

47 

74 

43 

74 
48 

78 
53 

72 
57 

81 

53 

83 
64 

83 
64 

84 
46 

72.0 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

SO 
48 

78 
62 

70 
57 

65 

48 

60 
40 

59 
35 

69 
33 

57 
47 

66 
46 

57 
41 

60 
38 

64 
40 

71 
48 

70 
43 

75 
45 

86 
42 

75 
56 

76 
44 

76 

51 

60 
50 

60 

49 

70 
52 

75 
48 

70 
43 

77 
47 

78 
46 

65 
53 

72 
52 

88 

61 

82 
59 

85 
52 

70.8 
47.6 

BOONTON 

MAX 
MIN 

70 
40 

78 
51 

68 
53 

59 
49 

59 
34 

57 
33 

58 

33 

68 
36 

51 

4  8 

64 
44 

51 
40 

60 
45 

62 

40 

65 

37 

67 
42 

71 

44 

60 
56 

72 
45 

72 

50 

72 
48 

55 

48 

57 
41 

67 
48 

70 
43 

73 

45 

76 

47 

72 

52 

63 
52 

78 
55 

82 
62 

78 
43 

66.9 
45.3 

BRIDGETON 

MAX 

MIN 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

77 
52 

81 
58 

75 
55 

66 

51 

60 
44 

60 

39 

68 

37 

60 
49 

65 
48 

61 
42 

65 
43 

68 

46 

66 

48 

65 
47 

71 
50 

62 

49 

71 
52 

73 
45 

71 
54 

73 
53 

61 
51 

71 
53 

74 

51 

76 
49 

77 

48 

79 
54 

77 
56 

82 

55 

87 
63 

83 
63 

88 

51 

72.0 
50.2 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

69 
39 

79 
55 

68 
53 

59 

48 

59 
30 

59 
28 

60 
28 

66 

46 

56 
48 

67 
40 

51 
40 

60 
38 

62 

41 

69 
34 

66 
47 

70 
38 

82 

40 

75 
39 

85 
50 

82 
42 

66 
40 

59 
50 

68 
43 

72 
39 

75 
43 

78 
43 

75 
49 

64 

51 

79 

54 

85 
57 

79 
41 

69.2 
43.0 

CAPE  MAY  3  w 

MAX 
MIN 

72 
53 

77 
56 

75 
55 

70 
51 

59 

47 

62 

47 

61 
40 

63 
53 

63 
52 

60 

45 

63 
51 

63 
52 

65 

50 

60 

50 

72 
49 

78 
56 

75 
58 

70 
55 

66 
53 

63 
52 

61 
50 

71 
51 

71 

49 

73 
48 

71 
51 

75 
61 

67 
58 

73 
56 

77 
62 

75 
63 

83 

51 

68.6 
52.4 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

73 
34 

80 
43 

68 
51 

58 

48 

57 

31 

58 
26 

57 
27 

65 
31 

48 

44 

61 

41 

48 

36 

56 
42 

60 
36 

63 

29 

65 

31 

70 

37 

80 

42 

74 
46 

70 
45 

69 
48 

55 
48 

55 
48 

65 
43 

68 
36 

72 
38 

76 

46 

62 

46 

59 
48 

74 
52 

80 
59 

75 
36 

65.3 

40.9 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

79 
55 

80 

54 

84 
57 

71 
45 

57 
44 

60 
35 

56 

37 

66 

45 

64' 

46 

55 

37 

62 
39 

64 
49 

61 
41 

61 
45 

69 

47 

71 
49 

69 
54 

70 
49 

73 

48 

70 

45 

59 
44 

71 
49 

75 
45 

74 
47 

76 
49 

78 
50 

72 
53 

80 
52 

82 
58 

61 
63 

84 
45 

70.1 
47.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

78 
46 

73 
54 

60 

55 

57 
50 

62 
38 

64 
37 

66 
37 

55 

49 

67 
50 

65 

51 

62 

51 

67 
53 

63 
47 

65 

44 

68 

44 

84 
48 

75 
57 

72 

45 

74 
52 

67 
51 

59 
49 

67 

51 

68 
48 

78 
46 

77 
48 

76 
49 

75 
55 

78 
53 

61 
54 

82 
62 

85 
49 

70.0 
49.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

69 

44 

78 
47 

66 
52 

60 
49 

57 
34 

60 
33 

60 
33 

65 

42 

51 
45 

68 
45 

50 
39 

60 

40 

64 

41 

65 
39 

66 
40 

70 
44 

81 
58 

74 
45 

72 
52 

73 

45 

55 
50 

60 
50 

67 
47 

71 
43 

72 

45 

76 
46 

74 
52 

73 
52 

78 
56 

84 
62 

74 
42 

67.5 
45.5 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

79 
43 

78 
57 

66 
53 

60 
49 

60 
38 

60 
31 

66 
28 

60 
48 

64 
47 

56 

42 

62 

38 

64 

44 

65 
46 

65 
37 

70 
49 

81 
40 

79 
57 

70 
37 

75 
48 

65 
49 

61 
50 

71 
52 

74 
47 

76 
39 

77 
44 

77 
43 

70 
49 

80 
54 

84 
55 

78 
60 

84 
43 

70.3 
45.7 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

79 
47 

73 
53 

68 
54 

58 

50 

60 
37 

60 
38 

64 

37 

58 

49 

65 
45 

58 

43 

62 

40 

66 
43 

63 
46 

61 

44 

69 
47 

80 
48 

69 

58 

71 
47 

73 
51 

64 
50 

57 
49 

71 
49 

71 
49 

74 

44 

77 
48 

75 
50 

73 

54 

78 
52 

S3 
60 

78 
61 

84 
51 

69.1 
48.2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

72 

82 

85 
57 

79 
50 

60 
38 

60 
36 

64 
35 

68 

48 

67 

49 

66 

43 

53 
42 

63 

44 

67 
45 

65 
43 

62 

83 

70 
52 

74 
54 

76 
52 

55 
50 

62 

50 

73 
49 

78 
46 

SO 
52 

76 
52 

81 
56 

73 
52 

83 
64 

87 
65 

86 
53 

71.7 

49.1 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

78 
46 

69 
55 

63 
53 

59 

51 

59 
39 

60 
35 

65 

34 

55 

49 

62 
48 

57 
43 

61 

40 

64 

42 

63 
45 

61 

4  3 

65 

46 

79 
46 

76 
57 

70 
46 

75 

52 

67 
51 

60 

50 

68 

49 

69 
50 

74 
45 

76 
48 

76 
50 

70 
52 

80 
52 

84 
59 

82 
62 

86 

48 

68.6 
47.9 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

81 
46 

84 
55 

80 
56 

61 
48 

59 
35 

61 

30 

67 
28 

62 

49 

65 
48 

55 

41 

63 
40 

65 
42 

63 
39 

62 

42 

72 
46 

81 

44 

70 
56 

73 
47 

75 
51 

61 
50 

60 
49 

70 

51 

74 
43 

77 
40 

77 

47 

78 
45 

71 
55 

82 
52 

84 
62 

82 
63 

86 
41 

71.0 
46.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

68 
50 

61 

53 

59 

50 

57 
48 

58 
41 

6  0 
42 

50 
43 

52 

48 

64 

48 

53 
45 

59 
45 

62 
46 

61 
46 

65 
48 

66 
46 

79 
56 

72 

61 

68 
52 

67 

55 

56 

50 

56 
50 

67 

56 

68 
57 

70 
52 

76 

54 

75 
55 

61 
55 

72 
55 

75 
62 

77 
62 

84 
56 

65.4 
51.2 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

77 
45 

65 

54 

60 

53 

57 
51 

60 
38 

62 

31 

60 
32 

58 
49 

65 
49 

54 

44 

64 

41 

66 

46 

60 
46 

58 
41 

66 
49 

82 

48 

76 
60 

72 
48 

70 

51 

60 
49 

58 
49 

70 
50 

72 
49 

72 
43 

77 
42 

75 
47 

64 
52 

78 

49 

83 
58 

80 
'62 

85 
43 

67.9 
47.4 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

80 
47 

77 
59 

68 
54 

62 
50 

60 
42 

61 

34 

68 
33 

60 
48 

o6 
47 

56 
43 

63 
36 

65 
42 

67 
44 

65 

41 

71 
46 

82 

44 

78 
47 

71 
43 

77 
52 

70 
51 

61 
50 

70 
52 

73 

50 

76 

43 

77 

48 

77 
47 

75 
49 

82 

54 

86 
60 

81 
62 

85 
46 

71.3 
47.2 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

79 
40 

77 
56 

70 
57 

62 

50 

58 

31 

58 
27 

67 
26 

56 

45 

60 
35 

53 
39 

61 

32 

61 
37 

66 

35 

71 
31 

75 
35 

82 

35 

80 
50 

75 
35 

71 
45 

60 

44 

58 

47 

67 

50 

71 
42 

71 
40 

80 
43 

75 
39 

67 
46 

72 
45 

83 
54 

80 

56 

86 
40 

69.4 
41.5 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

66 

49 

79 
55 

8? 
55 

84 
50 

59 
42 

59 
33 

63 

35 

63 

52 

67 

49 

64 
45 

58 
46 

64 
46 

66 

41 

62 
43 

60 
47 

47 

78 
47 

72 
52 

71 
51 

70 
53 

57 
49 

61 
48 

72 
47 

76 

43 

74 
48 

75 
52 

78 

56 

68 
52 

78 
64 

79 
64 

83 

45 

69.7 
48.6 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

70 
44 

82 

54 

66 
52 

60 
49 

60 
36 

60 
33 

61 

33 

68 
47 

53 

48 

67 
44 

52 

38 

63 
44 

64 
41 

66 
39 

67 
42 

70 
44 

84 

57 

76 
44 

73 

52 

74 
46 

58 
50 

59 
51 

69 
47 

72 
43 

74 

46 

79 
47 

65 
52 

64 
44 

78 
56 

86 
62 

82 

45 

68.5 
46.1 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

61 
48 

66 
53 

58 
52 

57 
48 

58 
43 

60 
39 

58 
38 

57 
51 

63 
49 

52 
46 

61 
42 

64 

45 

60 
49 

58 
48 

63 
50 

80 
50 

72 

59 

68 
52 

68 

54 

57 
50 

57 
50 

68 

52 

71 

51 

72 

48 

77 

48 

75 
55 

61 
55 

74 
56 

78 
62 

79 
55 

84 
52 

65.7 
50.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
40 

75 
46 

66 
53 

61 
49 

58 
35 

56 
29 

58 
29 

65 

34 

50 
42 

62 

45 

50 
35 

59 
37 

64 
39 

64 
34 

64 
38 

69 
38 

82 
42 

64 
42 

71 
47 

73 
45 

54 
49 

59 
47 

68 
45 

69 

37 

73 

43 

75 
42 

74 
45 

63 
49 

76 
52 

81 
59 

77 
40 

66.1 
42.2 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
50 

86 
57 

87 
58 

67 
47 

60 

38 

62 

38 

65 
37 

69 
50 

65 
49 

57 
43 

63 
43 

66 
44 

65 

43 

62 
45 

73 
48 

79 
50 

72 
59 

69 
53 

74 
52 

56 
52 

61 

50 

71 
50 

75 
48 

76 
45 

76 

51 

78 
54 

69 

54 

79 
55 

81 
64 

82 

53 

84 
47 

71.2 
49.3 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

78 
50 

79 
58 

68 
56 

59 
49 

57 
41 

59 
36 

66 

34 

65 
49 

64 
47 

50 
42 

63 
44 

63 
46 

65 
44 

61 

44 

70 
47 

80 
48 

68 
51 

70 
50 

74 
53 

54 
51 

61 
50 

69 

53 

73 
48 

75 
46 

76 
51 

78 
52 

65 
52 

80 
53 

83 
61 

81 
55 

84 
49 

69.0 
48.7 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

71 
41 

79 
54 

68 
53 

59 
48 

59 
36 

59 
30 

59 

30 

66 
46 

55 

45 

64 

44 

50 
35 

60 

40 

62 

40 

64 

34 

63 
37 

74 
46 

82 

50 

73 

41 

72 

47 

72 

44 

52 

48 

59 

48 

69 
43 

70 
39 

72 

41 

76 
42 

76 
50 

61 

48 

76 
52 

80 
57 

80 
40 

67.2 
43.5 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
51 

63 
54 

60 
50 

58 
49 

60 

43 

61 
42 

62 

42 

52 
48 

67 
49 

55 
45 

62 
44 

64 
45 

62 
48 

64 
46 

68 
49 

84 
54 

75 
61 

71 
55 

70 
55 

57 
52 

59 
51 

68 
54 

69 
53 

72 
50 

79 
52 

77 
57 

63 

56 

76 
57 

82 
62 

81 
60 

86 
55 

67.9 
51.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  StA 

MAX 
MIN 

78 
47 

77 
54 

60 
52 

58 
51 

58 

41 

60 
36 

64 
38 

57 

49 

64 

48 

62 

43 

60 
41 

64 
44 

62 
48 

61 

44 

67 
46 

80 
49 

80 

58 

71 
48 

75 
53 

73 
53 

59 
50 

69 

53 

70 
51 

75 
46 

76 

49 

76 
50 

75 
53 

80 
54 

84 
60 

82 
62 

83 
49 

69.7 
49.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

73 
42 

74 
55 

73 
56 

64 
47 

57 
33 

58 
30 

57 
30 

67 

44 

51 

46 

64 
44 

48 
39 

59 
38 

62 
39 

65 
33 

68 

39 

71 

38 

82 
48 

75 
41 

72 
46 

70 
46 

54 
49 

57 
50 

65 

44 

69 
38 

72 
43 

77 
43 

69 
48 

61 
48 

71 
56 

83 
59 

66.3 

43.7 

PATERSON 

MAX 
MIN 

71 

51 

80 
58 

65 
60 

59 
50 

59 
43 

61 

43 

67 
42 

68 

47 

62 
50 

70 
46 

55 

45 

64 

48 

72 
49 

66 

45 

67 
47 

83 
52 

86 
53 

77 
51 

78 
55 

72 

51 

58 
51 

65 
52 

71 
52 

77 

51 

78 
56 

81 
54 

78 
55 

68 
55 

77 
60 

63 
61 

83 
52 

71.0 
51.1 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

80 
47 

80 
47 

73 
55 

63 
51 

59 
38 

61 

35 

66 

31 

62 

49 

65 
48 

52 
42 

62 
39 

65 
42 

66 
45 

62 
43 

70 
48 

80 
45 

79 
58 

71 
50 

75 
52 

67 
50 

60 
50 

70 
51 

75 
48 

77 
42 

72 

48 

76 
52 

75 

51 

82 
51 

84 
60 

84 
67 

84 

45 

70.9 
47.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

74 
47 

79 
60 

75 
55 

70 
48 

63 

40 

60 
35 

68 
32 

67 
46 

64 

44 

63 
39 

61 
39 

63 
42 

67 
47 

66 
39 

72 

51 

83 
43 

81 
53 

73 
43 

75 
50 

70 

50 

60 
49 

70 
52 

72 

50 

74 
41 

75 

46 

77 
46 

69 

51 

76 

51 

77 
54 

84 
60 

84 
45 

71.4 
46.7 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

80 
46 

67 
54 

60 
53 

58 
50 

59 
38 

61 
35 

65 
34 

52 

48 

06 

48 

58 
43 

60 
39 

64 
41 

62 

47 

64 
43 

69 
45 

82 
43 

72 
57 

69 
44 

76 
53 

61 
51 

58 

50 

70 
53 

71 
49 

73 
43 

76 
46 

75 
50 

65 
55 

79 
54 

84 
57 

80 

56 

84 
47 

68.4 
47.5 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

81 
52 

72 
52 

72 
52 

72 
S3 

60 
37 

59 

34 

64 
32 

60 

51 

64 
49 

66 

43 

57 
43 

65 

42 

67 
43 

60 

49 

57 

49 

66 

50 

82 
57 

7* 
56 

67 
52 

66 

54 

58 

49 

61 

50 

71 
46 

75 
43 

74 

46 

74 
52 

73 
57 

6E 
56 

74 
62 

78 
65 

85 
45 

68.7 
49.1 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

78 
47 

61 
53 

59 
49 

57 
44 

62 

37 

61 
35 

68 
36 

52 
47 

68 
47 

52 

45 

63 

40 

63 
43 

65 
43 

67 

43 

70 

45 

83 
46 

76 
59 

74 
47 

70 
54 

57 
47 

57 
50 

68 
52 

71 
48 

73 
46 

77 

48 

76 
53 

64 
54 

79 
55 

86 
61 

80 
62 

85 
50 

68.5 
47.9 

See   reference   notes  following   Station    Index. 
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TcibW  5    Continued 

D 

AI 

LY 

T 

EN 

[PE 

:rat 

Day 

URES 

„ 

N!  » 

HAT    1954 

Slatlon 

Ol  Month 

12 

23 

| 

' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14     IS 

16       17 

18 

19 

20 

. 

25 

26 

27 

u 

29 

30 

31 

< 

MNYON 

MAX 
MIN 

81 

90 

48 

61 
51 

60 
50 

62 
38 

63 

30 

63 

29 

it 

46 

40 

62 

44 

54 
38 

68 
39 

70 
40 

72      75 
37      50 

85  80 
55       55 

73 
39 

78 

44 

63 
50 

59 
38 

74 

ill 

76 
40 

60 
39 

79 
44 

74 
46 

60 
40 

n 

90 

79 
52 

80 
50 

85 

46 

71.2 
44.1 

SANDV     HOOK 

MAX 
MIN 

68 
56 

99 

SO 

58 
49 

57 
49 

60 
43 

63 
45 

58 

44 

57 
48 

69 

47 

55 

44 

41 

66 

44 

61 
48 

60      65 
45      48 

76  71 
56       5  7 

70 
56 

6  T 

92 

59 

51 

58 

48 

67 
49 

70 
52 

72 

51 

75 
53 

73 
54 

66 

54 

7b 
93 

78 
62 

76 
59 

86 
56 

66.3 
50.5 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

78 
44 

74 
98 

62 

54 

60 
50 

60 
38 

61 
33 

67 
32 

58 

48 

66 

47 

59 
42 

92 

to 

66 

39 

65 
48 

65       71 
40      42 

82       74 

43       55 

69 

41 

76 
51 

67 
51 

60 
50 

71 
SO 

74 
50 

75 
43 

78 
46 

76 
46 

66 
52 

78 
54 

84 
58 

80 
56 

84 
45 

69.9 

46.5 

SUSSEX     3    NNE 

MAX 
MIN 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

80 

50 

75 
56 

68 

54 

62 

51 

60 
42 

61 
40 

68 
38 

67 
47 

66 

47 

51 
41 

64 
42 

66 

45 

67 
47 

67       72 
43       49 

82      71 

50       60 

71 
50 

77 

58 
52 

60 
50 

72 
51 

74 
53 

77 
48 

78 
54 

77 

54 

64 
55 

82 

S3 

85 
62 

80 
63 

87 
53 

70.6 
50.1 

TRENTON    KB   CITY 

MAX 
MIN 

79 
52 

71 
53 

65 

53 

59 

50 

57 
43 

59 
42 

65 

41 

55 

49 

62 

48 

50 
42 

92 

44 

63 

45 

63 
48 

61       69 

45       48 

80  69 
52       60 

69 
53 

74 
54 

56 

51 

60 
50 

69 
53 

72 

54 

74 
52 

77 
54 

75 
57 

62 

55 

79 
54 

83 
64 

78 
60 

85 
56 

67.8 
51.0 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

WOODS TOWN    2    NW 

MAX 
MIN 

68 
43 

79 
54 

84 
58 

80 

50 

58 

43 

60 

39 

60 

41 

65 

45 

68 

48 

65 
42 

57 
41 

63 
44 

65 
45 

59      61 
45      47 

70  79 
48      48 

68 
54 

70 
52 

75 
52 

55 
50 

61 
49 

71 
52 

75 
47 

75 
53 

75 
55 

78 
58 

72 
54 

80 
55 

84 
66 

83 
51 

69.8 
49.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

CANOE   BROOK 
PLEASANTVILLE   1   N 

EVAP 

WIND 

EVAP 
WIND 

.16 
24 

.14 
18 

.27 
13 

.11 
28 

.00 
8 

.11 
38 

.05 
11 

.11 

46 

.20 
10 

.17 

60 

.09 
15 

.13 
21 

.12 
16 

.12 
41 

.48 

51 

.27 
33 

3 

.01 

82 

11 

.17 
47 

.08 
36 

.10 
67 

.14 
25 

.15 
72 

.11 
19 

.20 
45 

.13 

12 

.13 

58 

.10 
12 

.08 
95 

.10 

17 

.17 
2 

.26 
11 

.26 
61 

.04 
12 

.11 
36 

.18 
7 

.09 
20 

.22 
13 

.12 
29 

.40 
8 

.03 
61 

8 

.14 
58 

.08 
17 

.04 
■13 

.10 
9 

.28 
20 

.09 
5 

.02 
16 

.15 
15 

.17 
28 

.19 
13 

.07 
17 

• 
15 

.30 
30 

• 
2 

.14 
48 

.32 

13 

.19 
41 

.16 
16 

.29 
39 

B4.67 
447 

4.42 
1300 

following    St: 

-  43   - 


s 

lATI 

ON 

INE 

IF.X 

NEW  JERSEY 

MAY  1954 

Time  of 

Years  of 

i 

County 

Drainage 

9 
T3 

1 

ii 

observation 

record 

Observer 

Refer  t 

Station 

0. 

s 

a 
'5 

OS 

3  tables 

1 

B 

XI 

a 

> 

g 

0. 

a 

P. 

a 

0. 

jg 

J 

1 

3 

N 

t2 

£ 

e2 

£ 

> 

ALLENDALE 

0100 

3ERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25  1 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346 

:amden 

DELAWARE 

39  54 

75  04  i 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

RVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  XAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02  j 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  IWARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0767  CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

>AMUEL  h.  mc  culley 

3 

BOONTON 

0907 IMORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRIDSETON 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  26 

75  14 

30 

EST 

8A 

8A 

66 

71 

M.  H.  HALSTEAD 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  iBURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

'UBLIC  SERVICE  E  t  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  |SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

JEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

ZOMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SSALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

8 

3ERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  XAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5F> 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

6A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOT1EBURG 

1562 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

KILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74-55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  10 

74  47 

760 

EST 

5P 

53 

L.  S.  DEPUE 

3 

DEEPWATER 

22  09 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZA8ETHPORT 

2652  |UNI0N 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

RARITAN 

40  53 

74  56 

540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

22 

48 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596 

OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

C 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST* 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  47 

74  47 

660 

EST 

7A 

7A 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

7*  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBO 

?  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3  5 

7 
C 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

670 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILL1PSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

- 

EST 

8A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

2  3  5 

7 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  37 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 
3 

C 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

RIDGEFIELD 

RINGWOOD 

RUNYON 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

SO 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

C 

7 

SEABROOK 

7936 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

SEABROOK  FARMS 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

eoc 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D.  P  W 

3 

SPRINGFIELD 
SUSSEX  3  NNE 

8423 
8644 

UNION 
SUSSEX 

COASTAL 
HUDSON 

40  43 

41  14 

74  16 
74  35 

530 

EST 

EST 

10P 

MIC 
10P 

56 

59 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 
LEROY  E.  BETTENS 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
3 

3 

C 

7 

SWEDESBORO 

8680 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 

8685 
8816 

GLOUCESTER 
OCEAN 

DELAWARE 
COASTAL 

39  47 
39  57 

75  24 

74  14 

1C 
1C 

EST 
EST 

NOOK 
5F 

8 
33 

SUN  OIL  CO 
ROBERT  F.  SNYDER 

TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

8878 
8883 
8899 

MERCER 
MERCER 
OCEAN 

DELAWARE 
DELAWARE 
COASTAL 

40  14 
40  13 
39  36 

74  46 
74  46 
74  2C 

105 
56 
23 

EST 
EST 
EST 

MID 

MID 

5P 

MIC 

MIC 

5F 

24 
82 

55 

24 

82 

60 

e;  H.  RISTOW 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

E.  RICHARD  PARKER 

7  C 

7 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9135 
9187 

CUMBERLAND 
PASSAIC 

MAURICE 
PASSAIC 

39  29 
41  02 

75  OC 

74  18 

lie 

32C 

EST 
EST 

at 

6C 

74 
14 

ROBERT  JONES 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

C 

WATCHUNG 
WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 

9271 
9455 
9832 
9910 

UNION 
UNION 
BERGEN 
SALEM 

PASSAIC 
RAHWAY 
HACKENSACK 
DELAWARE 

40  4C 

40  3S 

41  01 
39  4C 

74  2! 
74  21 

74  03 

75  2C 

135 
102 

ie 

EST 

EST 
EST 
EST 

6A 

MIC 
5F 

MIC 
6/ 

e 

15 
35 

18 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 
TOWN  ENGINEER 
HACKENSACK  WATER  CO 
CHARLES  CLARK 

3 

3 
2  3  5 

C 

c 
c 

See  page  41  for  reference  notes 
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NEW  JERSEY  -  JUNE  1954 
Ernest  C.  Johnson,  Section  Director  -  Albany,  N.  Y. 
WEATHER  SUMMARY 


June  rainfall  averaged  less  than  1/3 
of  the  normal  expectancy  and  ranged 
from  2.44  inches  at  Moorestown  to 
practically  no  rainfall  over  most  of 
the  three  or  four  southern  counties 
and  a  wide  section  of  northern  Jersey. 
Statewide  accumulated  deficiency  in 
rainfall  since  January  1  was  5.94 
inches.   At  the  end  of  the  month, 
crops  were  showing  serious  damages 
and  ground  water  sources  were  show- 
ing the  effect  of  limited  rainfall. 
Soaking  rains  were  seriously  needed 
to  prevent  heavy  crop  losses. 

Temperatures  were  moderate  but  above 
normal  at  the  beginning  of  June  as  a 
weak  frontal  trough  passed  across  the 
State  on  the  2nd  setting  off  a  few 
insignificant  light  showers.   Another 
weak  disturbance  passed  over  the  State 
on  the  4th  with  inconsequential  and 
spotty  rainfall.   A  weak  polar  air 
mass  followed,  resulting  in  cool  tem- 
peratures from  the  5th  through  the 
10th.   A  small  coastal  disturbance 
formed  over  the  Middle  Atlantic  States 
on  the  10th  and  moved  northward  over 
New  Jersey  on  the  11th.   Fairly  sub- 
stantial showers  occurred  over  the 
northern  and  central  sections  of  the 
State  but  rainfall  continued  insig- 
nificant over  the  lower  third  of  the 
State.   On  the  13th  another  weak 
disturbance  formed  in  the  vicinity 
of  the  State  and  resulted  in  scattered 
showers  with  a  few  stations  reporting 
up  to  1/2  inch.   Again  amounts  in  the 
lower  half  of  the  State  were  insignifi- 
cant.  Temperatures  rose  to  the  upper 
80 's  and  low  90 's  on  the  13th  which 
did  not  help  the  dry  conditions.   On 
the  16th  another  weak  disturbance 
formed  over  Virginia  and  Maryland, 
causing  an  on-shore  circulation,  cool 
weather  and  a  few  light  showers.   Some 
sections  in  northern  and  central  Jersey 
reported  1/4  to  1/2  inch  of  rainfall. 
Temperatures  remained  cool  through  the 
18th,  then  climbed  into  the  90's  by 
the  20th  and  remained  warm  through  the 
26th.   Cool  weather  and  high  pressure 
continued  from  the  27th  to  the  end  of 
the  month.   On  the  23rd  a  moderately 
active  cold  front  passed  across  the 
State  setting  off  scattered  light 
showers  with  some  stations  in  north- 
ern Jersey  reporting  their  heaviest 
rainfall  (and  amounts  ranging  between 
1/3  and  3/4  of  an  inch) .   At  this  time 
thunderstorm  activity  was  most  active, 
and  a  number  of  moderately  severe 
storms  occurred.   One  person  was  kill- 


ed by  lightning  in  Atlantic  City  during 
one  of  the  storms  while  chopping  wood. 

The  mean  temperature,  obtained  from 
42  stations,  was  69.9°,  which  is  0.7° 
above  the  State  normal  for  June.   Daily 
temperature  extremes  ranged  from  a 
maximum  of  98°  at  Belleplain  on  the 
25th  to  a  low  of  35°  at  Indian  Mills 
2  W  on  the  19th.   There  were  no  pro- 
longed heat  waves  during  the  month 
and  temperatures  reached  the  90 's  on 
only  two  occasions.   On  the  12th-13th 
temperatures  rose  to  the  upper  80' s 
and  low  90 's  for  the  1st  warm  period. 
The  hottest  weather  was  experienced 
from  the  19th  through  the  26th  when 
the  temperature  rose  to  the  90 's  in  most 
sections  three  or  four  days  of  the 
seven-day  period,  and  to  98°  on  the 
25th,  the  hottest  day  of  the  month. 
Precipitation  reports  from  43  stations 
averaged  1.12  inches,  which  is  2.64 
inches  below  the  State  normal  for 
June,  and  less  than  1/3  of  the  normal 
expectancy.   Monthly  amounts  ranged 
from  2.44  inches  at  Moorestown  to  0.13 
of  an  inch  at  Cape  May  3  W.   The 
greatest  24-hour  amount  was  1.11  inches 
at  Audubon  on  the  16th.   Rainfall 
averaged  less  than  one  inch  over  a 
wide  section  in  the  northern  counties. 
Over  a  large  portion  of  the  lower  1/3 
the  average  was  less  than  1/2  inch. 
The  central  sections  averaged  between 
1  and  2  inches.   Sunlight  averaged 
about  75%  of  the  possible  daylight 
hours . 

Rainfall  during  the  past  six  months 
(January  through  June)  showed  an  ac- 
cumulated deficiency  of  5.94  inches 
and,  in  view  of  the  very  low  June 
average,  water  conditions  across  the 
State  were  becoming  seriously  short. 
Although  June  was  a  good  month  for 
harvesting  early  crops  and  for  culti- 
vation, the  rainfall  deficiency  materi- 
ally retarded  crop  growth  and  future 
harvest.   Pastures  and  hay  were  most 
seriously  effected.   At  the  end  of  the 
month  the  entire  agriculture  of  the 
State  was  badly  in  need  of  soaking 
rains  or  else  crop  losses  would  be 
severe. 

There  were  no  serious  state-wide 
storms.   Moderately  severe  thunder- 
storms occurred  periodically  during 
the  month  and  on  the  23rd  one  person 
was  killed  by  lightning  while  working 
in  Atlantic  City.  -  E.C.J. 
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11 
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78.6 
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92 
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89 
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0 

1  0 

.85 
1.64 

.83 
1.00 

.99 

-  2.95 

-  2.16 

-  3.49 

-  3.17 

-  3.64 

.37 
•  65 

.67 
.45 
.45 

28 
11 
13 
24 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

3 
2 
2 
3 

0 
2 
1 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 

RUNYON 

84.4 
81.2 
80.0 
82.1 
83.6 

56.9 
57.8 
59.2 
59.3 
54.5 

70.7 
69.5 
69.6 
70.7 
69.1 

1.2 
.4 
•  6 

1.7 
.2 

94 
93 
96 
95 
95 

22 
21  + 
27 
21 
22+ 

45 
47 

40 
49 
39 

18 
19 
19 
17+ 

7 

10 
21 

10 
38 

6 
4 
3 
5 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0  ;  0 

01  0 

01  0 
0;  0 
o  0 

1.26 
.89 
•  21 

1.75 

1.55 

-  2.63 

-  3.27 

-  3.25 

-  2.39 

-  2.47 

.60 
.63 
.08 
.88 
.78 

13 

13 

14+ 

13 

13 

.0 
.0 

•  0 
.0 

0 
0 

0 
0 

4 
1 
0 
4 
3 

1 

1 

0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDY  HOOK 

SOMERVILLE 

SUSSEX  3  NNE 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY             R 

78.8 
82.8 

83.0 
80.7 

59.6 
56.6 

60.1 
61.0 

69.2 
69.7 

71.6 

70.9 

1.4 
.4 

.3 

.1 

93 
92 

93 
91 

26 
21  + 

21  + 
25+ 

53 
44 

50 
52 

17+ 
19 

17+ 
17 

16 
16 

6 

14 

2 
4 

u 

o° 

'  0 
0 

0   0 
0   0 

o !  o 

0  1  0 

.44 
1.47 

1.72 
1.22 

-  3.34 

-  2.37 

-  3.01 

-  2.65 

.33 
.87 

.78 
.59 

13 
11 

i3 
13 

.0 
.0 

T 
T 

0 
0 

0 
0 

2 
2 

4 

3 

0 
2 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

TUCKERTON 
WOODSTOWN  2  NW 

83.6 

59.1 

71.4 

94 

14 

48 

7+ 

9 

j  0 

0  i  0 

.70 

.31 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

STATE 

69.9 

.7 

1 

1.12 

-  2.64 

. 

T 

1 

t    DATA    RECEIVED   TOO   LATE   TO   BE 
INCLUDED    IN   STATE   AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  48   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Toblt  3 

J.JN. 

1034 

Station 

Day  of  month 

1  |  2  1  3 

4  |  5  |  6 

7  i  8  1  >.l 

,o| 

II 

12. 

13  |  14  |  15 

16  1  17  1  18 

19   20   21 

22   23 

24 

25 

26  | 

27 

•JM 

29 

'to 

31 

ATLANTIC  CITV  .  .         R 

•  28 

.01 

.01 

.01 

•10        .01 

T 

.13 

T 

.01 

T 

AUOUBON 

L.oe 

T 

T 

T 

.32 

T          T 

1.11 

.39 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

.22 

T 

I 

T 

.14 

.07 

T 

.01 

BeLLEPLAIN 

1.20 

.36 

.90 

.42 

BELMAR 

1.46 

.11 

.63 

.49 

•  23 

6ELVIDERE 

1.16 

•  60      r 

.03 

.33 

T 

BERLIN  1  W 

l.TO 

.40 

•  22 

■20   ,42 

•  38 

•  08 

BOON  TOM 

.97 

.02   T 

T 

•  30 

.00 

.12 

ttl 

T 

.03 

•  03 

.02 

BRIDGETON  2  SSE 

1.07 

.09 

.48        ,43 

.03 

•  08 

BURLINGTON 

1.36 

T 

.46 

•  40 

.33 

.19 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1*09 

.02 

T 

T 

•  62 

T     T 

•  14 

•  04 

•  14 

•  03 

.10 

CANOE  BROOK 

•  66 

T 

•  01 

.47 

.02 

.23 

T 

T 

.13 

CANTON 

.68 

.03 

.37 

.19 

.ou 

CAPE  HAY  3  - 

•  13 

.12 

•  01 

CEDAR  GROVE 

•02 

•  32 

.10 

•  30 

•  11 

•  00 

CHARLOTTEBURG 

1.07 

.03   .03 

•  50 

.11 

.03 

•  25 

T 

.03 

•03 

.04 

CHATHAM 

•  77 

T 

T 

•  46 

.01 

•  25 

.05 

CHATSHORTH  3  S 

RECORD  MISSING 

CLAYTON 

1.50 

.09 

■  0* 

.04 

•  34 

•  04 

.66        .07 

.08 

.07 

T 

CLINTON 

1.77 

•  67 

.06 

.84 

T 

CULVERS  LAKE 

.52 

.01 

.02 

.02 

•  34 

.13 

OEEPWATER 

•  22 

•  06 

•03        .08 

.05 

T 

ELIZABETH 

•  71 

T 

T 

T 

.01 

.20 

.40 

.01 

T 

•  05 

T 

•  04 

ELIZABETHPORT 

•  73 

.02 

.50        T 

.03 

.15 

•  03 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

•  64 

T 

.40 

T 

.24 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

1*13 

.01 

I 

•  ie 

•  56   .16   .01 

.08 

.09 

T 

T 

FORTESCUE 

•  26 

.16   T 

■  02 

T 

.06 

T 

FREEHOLD 

1.36 

1.05        T 

.09 

.28 

.18 

GREENWOOD  LAKE 

1*01 

.02   .05 

.56 

.02 

•  13 

T 

.11 

•  10 

MAMMON TON  2  NNE 

.7* 

.02 

T 

.12 

.08   .11 

.41 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

1*85 

T 

.26 

1.00   T 

.04 

•  52 

T 

T 

T 

.01 

INDIAN  MILLS  2  W 

1.03 

T 

T 

.30 

.12        T 

.16 

•  43 

.02 

T 

IRVINGTON 

•  85 

.07 

•  34 

.03 

•01   .35 

•  03 

.02 

JERSEY  CITY 

1*17 

.01 

.16 

.37 

•  42 

T 

•  19 

•02 

LAKEWOOD  2  ENE 

1*33 

T 

.02 

.57   .42   .02 

.04 

.19 

T 

•  07 

LAMBERTVILLE 

1*12 

T 

.02 

.60 

.14 

.36 

LAYTON  3  NW 

1.1? 

.02 

.01 

.0", 

.84 

.09 

.13 

LEESBURG  STATE  FARM 

.27 

.13 

.11 

.03 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

1.05 

.13 

•  31 

.09 

•  08 

.30 

T 

T 

•  00 

•  00 

LONG  BRANCH 

1*^7 

T 

.13 

T 

•  90   T     T 

.01 

.08 

T 

.35 

T 

LONG  VALLEY 

•  05 

.02 

.41 

.<•? 

.10 

HACOPIN  INTAKE 

•  02 

.02 

T 

T 

•  51 

.09 

.19 

T 

T 

T 

•  OS 

•  06 

MANVILLE 

1.36 

T 

•  62 

.54        T 

T 

MARL TON  1  W 

1.26 

.31 

.05 

•  *8 

.30 

.41 

•  01 

MAYS  LANDING 

•  41 

■  03 

.03 

.17 

.08 

.10 

MIDLAND  PARK 

1*46 

.24 

.25 

.02 

.89 

T 

.04 

.02 

MILLVILLE 

•  45 

.02 

.34        .02 

•  07 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

•  64 

T 

T 

.04 

•53        .03 

•  04 

T 

T 

MILTON 

RECORD  MISSING 

MOORESTOWN 

2.44 

T 

.03 

•  65 

•  12 

.37        T 

.36   ,01 

.67 

.03 

MORRIS  PLAINS 

1*33 

T 

•  01 

T 

.59 

.07 

.63 

T 

T 

•  03 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

•  85 

•  01 

.01 

T 

T 

.36        T 

.01 

T     .05 

T 

T 

.37 

.04 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.64 

T 

T 

.65 

T 

.50        T 

.03 

.35 

T 

•  06 

•  05 

NEW  M1LFORD 

1.40 

.04 

.32 

.96 

•  04 

■0! 

NEWTON 

•  63 

T 

T 

.05 

.67 

.10 

.01 

T 

T 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

.74 

.53 

.04 

.15 

•  02 

ORANGE 

•  60 

.04 

.27 

•  01 

.22 

•  10 

.05 

PATERSON 

1.00 

.03 

.40 

.02 

•  45 

.02 

.08 

PEMBERTON  3  E 

•  00 

.01 

.02 

.06 

.19 

.24 

.45 

.02 

PHILLIPSBURG 

1*26 

T 

T 

.17 

•  60 

.15 

.34 

T 

T 

T 

PHILLtPSBURG  BRIDGE 

RECORD  MISSING 

PLAINFIELD 

•  89 

•  03 

T 

.05 

.63 

.07 

.09 

T 

T 

•  02 

T 

PLEASANTVILLE  1  N 

•  21 

.02 

•  01 

.06 

T 

.02 

.08 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.14 

T 

•  31 

•  60         T 

.02 

.21 

T 

RAHWAY 

.74 

.02 

T 

•  05 

.52        T 

.03 

.10 

•  02 

T 

R I DGEF I  ELD 

1*75 

•  02 

.10 

■68        .01 

.01 

.50 

T 

.01 

.15 

.07 

T 

RINGWOOD 

1.21 

.04 

.62 

.03 

•  24 

.21 

.01 

T 

.06 

RUNYON 

1*55 

.06 

.78 

.42 

.20 

SANDY  HOOK 

•  44 

T 

T 

.33 

.11 

T 

SOMERVILLE 

1*47 

.67 

.52 

.08 

T 

SPLIT  ROCK  POND 

1.03 

•  03 

.01 

•  40 

.09 

.20 

.17 

.06 

.03 

,04 

SUSSEX  3  NNE 

RECORD  MISSING 

SWEDESBORO  5  NW 

•  48 

T 

•  02 

.30   T 

•  10 

.06 

TOMS  RIVER 

1*17 

.10 

.13 

.80 

.10 

.02 

TRENTON  2 

1.72 

.02 

.04 

T 

•  23 

.78 

.22 

■  41 

T 

•  02 

TRENTON  WB  CITY          R 

1.22 

T 

.01 

T 

.30 

.59        T 

.23 

.09 

T 

T 

T 

TUCKERTON 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

•  62 

.02 

.07 

.30 

.13   .05 

.01 

•  04 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

•  87 

.04 

.02 

•  45 

.02 

.13 

.06 

.09 

.06 

WESTFIELD 

1.08 

.03 

.01 

.09 

.48 

.05        T 

.01 

T 

.41 

WOODCLIFF  LAKE 

•  02 

.14 

■  44 

.28 

.04 

•  02 

WOODSTOWN  2  NW 

•  70 

.06 

.06 

.02 

.18   .07 

.31 

REFERENCE  COTES 
The  four  digit  identification  numbers  Id  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  dupllcatlo 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  nllee  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Doceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  Months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this 


of  numbers  within  a  state. 


Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  3  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


slve  observation! 


ntly  i 


of  observation.   See  the  Statlo 

Ions.   For  these  stations  snow 
the  ground  is  two  Inches 


sal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent 
Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by 


Index  for  observation  time. 

i  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQUIV  In  Table  7  seans  the  water 
Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
latencies  in  the  record. 


changed  to  No. 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Sta 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  dlstrlbutl 

<D  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  mor 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  val 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


f  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the, 

a  full  month. 


per  i 


3PT- 


(Tea 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol         1953   -    1954 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 

T 
5.0 
3.0 
8.0 

T 

T 
.5 

11.8 
16.5 

10.0 

T 
T 

T 
1.0 

T 

T 
T 
T 

11.8 
22.5 

18.5 

BELVIOERE 
BERLIN  1  W 
BOONTON 

BR1DGET0N  2  SSE 
BURLINGTON 

T 

3.0 
6.0 

9.0 
3.0 

T 

.1 

T 

7.5 
5.0 

4.0 

T 
T 
T 

T 

.5 

T 

T 

15.0 
8.0 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  H 

CEDAR  GROVE 

- 

5.0 
2.0 

4.0 

T 
T 

13.5 
13.8 

15.0 

4.0 
2.0 

T 

1.5 

T 
T 
T 

2.0 

T 
2.0 

T 

24.5 
22.5 

CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CHATSWORTH  5  S 
CLAYTON 
CLINTON 

5.5 

6.0 

a. 4 

2.0 

T 
T 

13.9 

10.5 

13.0 

9.5 

3.0 

T 
T 

T 
T 

1.5 

T 
T 

23.9 

16.5 

21.4 

CULVERS  LAKE 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

T 

4.6 

a.o 

2.4 
3.4 

T 

T 
T 

15.8 

9.0 
19.3 

8.5 

3.1 

T 

.6 

T 

3.0 

T 
T 
T 
T 

1.8 
.3 

T 

25.5 
17.0 
22.6 

FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

T 

4.3 
8.5 
6.0 
4.5 

T 
T 
T 

19.3 

7.0 
U.l 

13.4 

3.5 

T 

.2 
3.0 

T 
T 
.7 

T 

1.0 
T 
.3 

T 

T 

28.1 
15.5 
18.3 
20.9 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 

T 

6.0 
6.0 

3.0 

T 
T 
T 

.1 

9.8 
11.7 
10.5 

10.0 

.5 

T 

T 
T 

1.0 
T 
.2 
.2 

T 

.6 

T 

T 

T 

17.9 

17.7 

13.1 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

T 

T 

3.0 

3.5 

2.0 

T 

T 

T 
T 

7.2 
23.5 

14.3 

11.0 

T 
5.2 

2.5 

.3 

T 
T 
T 

.7 

T 
2.0 

T 
1.5 

.1 

T 
T 

10.2 

34.2 

20.3 
12.1 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

4.0 
4.0 

7.0 
6.0 

.5 

.1 

T 

15.0 

12.0 

10.5 
10.0 

.5 

3.0 
.3 

•  1 

T 

.5 

T 

T 
1.0 

20.0 

18.2 
17.0 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

4.0 
7.0 
15.5 

7.3 

T 
T 

T 

14.9 
11.5 

14.0 

10.0 

.8 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

T 
.6 

T 

T 

19.7 
30.1 
17.3 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEWTON 

4.7 
2.4 
2.8 

4.0 

T 
T 
T 

T 

14.0 
10.6 
12.3 

14.0 

4.0 
.6 
.3 

4,0 

T 
T 
T 

T 

1.1 
.4 
.3 

1.0 

T 

23.8 

14.0 
15.7 

23.0 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

5.0 

3.0 
2.5 
4.0 

T 

T 

T 

14.0 

16.5 
11.3 
14.6 

3.0 

2.0 

T 
4.0 

T 

T 
T 
T 

2.0 

T 

.5 

T 

24.3 

21.3 
13.8 
22.6 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

R1DGEFIELD 

T 

4.2 

2.3 

3.5 

T 
T 
T 
T 

3.3 

14.1 

10.2 
16.6 

.7 

T 

.7 

1.3 

T 
T 
T 
.1 

.5 

T 

1.0 

T 

19.3 

13.2 
22.5 

RING WOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

- 

3.0 
4.0 
3.0 
4.5 

12.8 

11.0 
10.4 

2.0 

T 
2.4 

T 
T 

.2 
.2 

17.8 

14.2 
17.3 

SUSSEX  3  NNE 
SWEDESBORO 
SWEDESSORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

T 

4.5 
7.0 

T 
T 

9.5 
11.0 

•  5 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

.3 

T 

18.3 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 

T 

4.2 

T 
6.5 
6.0 

3.2 

T 
.1 

T 

T 

9.9 

e.4 

12.4 
14.5 
13.0 

.1 

T 
3.0 
1.0 

.1 
2.0 

T 

T 

T 
.6 

T 

T 

14.3 

23.3 

17.8 

WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 

6.8 

10.4 

.3 

.3 

17.8 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-  50   - 


V..I.I.  s 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  J 

juwr 

1994 

Da) 

Ol  Month 

J 

Station 

1 

i 

3 

4 

5 

3 

7 

8 

3 

10 

» 

12 

13 

= 

: 

16  1 

17 

18 

II 

20 

21 

'J 

El 

24 

23 

26 

■n 

21 

79 
64 

18 

73 

62 

30   31 

74 
60 

I 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 

MIN 

TO 
63 

83 

6* 

72 
60 

78 
65 

73 

60 

75 
58 

81 
58 

83 

59 

61 

80 

66 
61 

76 
65 

68 
63 

78 
6  3 

73 
62 

67 
62 

65 
62 

64 
|| 

64 
37 

73 
32 

79 
62 

79 
69 

76 
66 

81 
67 

60 
64 

■1 

68 

89 
72 

75.6 
62.4 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

88 
80 

83 

67 

84 
57 

83 
64 

71 
60 

75 

82 
55 

86 
52 

81 
54 

73 
38 

90 
62 

65 

92 

67 

84 
67 

74 

6.' 

67 
59 

72 
|  | 

76 
32 

86 

48 

87 
55 

92 

62 

90 
65 

87 
70 

|| 

64 

93 
63 

93 
69 

88 

71 

76 
63 

79 
63 

66 
39 

63.2 
60.6 

BELLEPLAIN 

MAX 

MIN 

88 
38 

8* 
65 

84 
52 

8T 
65 

73 
36 

76 
66 

82 

47 

85 
55 

81 
31 

76 
60 

66 

61 

87 
10 

86 
62 

91 

60 

■o 

63 

72 
62 

81 

5.' 

71 
50 

82 
39 

86 

4H 

89 
60 

86 

64 

88 
68 

68 
31 

98 

60 

94 
64 

92 

70 

ii  i 
62 

61 
35 

,16 

54 

97.6 

BELVIDCRE 

MAX 
MIN 

90 
96 

83 
63 

82 

54 

86 
62 

74 
54 

74 
49 

81 
49 

86 

46 

84 

74 
55 

94 
62 

91 
62 

89 
63 

87 
69 

79 
62 

71 
49 

76 

4>l 

86 
48 

90 
48 

90 
94 

96 
96 

96 
66 

89 
67 

87 
51 

93 
62 

94 
64 

90 
63 

76 
60 

60 
39 

84 
56 

89.1 
57.3 

BOONTON 

MAX 

MIN 

83 
92 

86 

37 

77 
55 

79 
58 

82 

98 

68 

50 

71 
55 

79 
50 

82 

..II 

77 
31 

71 
57 

|| 

64 

84 
61 

86 

57 

78 

60 

75 
56 

65 

4'. 

74 
45 

78 
48 

SB 

51 

86 
96 

90 
66 

91 
63 

82 

61 

83 

64 

86 

66 

90 
69 

63 
63 

73 
51 

77 
55 

80.6 
66.4 

BRIDGE^ON  2  5SE 

MAX 
MIN 

89 
90 

82 
66 

ro 

93 

85 

64 

72 
96 

76 
33 

81 
48 

86 
52 

73 

32 

73 
37 

91 
64 

61 

88 

84 
62 

69 

61 

73 
53 

77 
51 

82 

44 

83 
52 

68 

64 

86 
67 

89 
69 

86 

61 

92 

60 

91 
65 

90 
70 

76 
60 

80 
59 

87 
63 

82.5 
58.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

•  1 
61 

86 
66 

•I 

•■M 

86 
65 

82 
99 

84 
56 

86 
55 

84 
36 

76 
57 

89 
62 

90 
61 

91 
66 

89 
65 

86 
62 

77 
59 

73 

59 

76 

54 

88 
51 

88 

57 

93 

60 

93 

63 

60 
66 

83 

62 

94 
63 

94 

71 

93 

67 

86 

91 
61 

96 
60 

66.7 
60.9 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

89 
49 

87 
59 

79 
49 

81 

58 

84 
91 

72 
50 

73 

43 

81 

44 

83 

47 

77 
49 

72 
58 

88 
58 

84 

60 

82 
64 

76 
63 

73 
39 

6| 

40 

74 
44 

77 
40 

89 

48 

89 
93 

93 

64 

93 

64 

S3 

57 

85 
58 

91 
61 

92 
65 

87 
57 

76 
48 

80 
53 

81.7 
53.6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

77 
62 

80 
63 

BO 
62 

83 

63 

77 
62 

77 
60 

79 
63 

82 
60 

33 

38 

72 
61 

85 
63 

49 
62 

84 
64 

85 
67 

78 
64 

73 
63 

66 

no 

69 

57 

71 
59 

79 
46 

79 
64 

81 
63 

83 
66 

Hi 
63 

69 
66 

89 
68 

11 

72 

85 
65 

78 
67 

64 
62 

79.3 
62.6 

CMARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

81 
48 

8* 
33 

74 

15 

76 
35 

79 
99 

67 
51 

69 

48 

76 
46 

45 

75 
47 

69 
54 

85 
54 

85 
60 

84 
50 

/o 
3! 

73 
34 

61 
37 

70 
38 

75 
39 

83 

44 

83 
51 

89 
61 

89 
60 

80 
56 

81 

37 

89 

00 

89 
67 

80 
56 

72 
51 

7» 
52 

78.6 
31.9 

CMATSWORTH  J  S 

MAX 

MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

81 
95 

82 

64 

82 

•.4 

84 
63 

79 
96 

74 
51 

81 
30 

85 
54 

78 
53 

74 
99 

90 
62 

88 

6  4 

89 
66 

88 

67 

80 
62 

74 
60 

72 

76 

50 

83 

43 

83 
53 

90 
59 

87 
65 

89 

70 

115 

63 

94 
62 

92 

67 

90 

71 

83 
62 

83 
38 

88 

Ml 

83.6 
39.2 

ELIZABETH 

MAX 

MIN 

to 

56 

81 
60 

HO 
14 

84 

63 

75 
56 

70 
30 

83 
90 

84 
50 

75 

52 

71 
50 

86 
38 

81 
61 

91 
60 

85 

61 

73 
60 

64 
38 

72 

48 

78 
52 

89 
48 

89 
55 

92 

57 

93 

64 

86 
69 

86 
61 

90 
69 

92 
68 

89 

71 

82 

60 

80 
56 

80 
51 

82.4 
37.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

82 
92 

87 
57 

74 
64 

80 
60 

83 
39 

71 

50 

74 

48 

80 
94 

81 

32 

77 
54 

72 
58 

89 
62 

83 
63 

86 
60 

rg 

60 

75 
56 

63 

44 

72 
42 

73 

46 

87 
52 

89 
56 

92 
63 

92 

64 

82 

VI 

89 
63 

90 
69 

92 
65 

80 
56 

78 
52 

78 
56 

80.9 
56.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

87 
92 

84 
60 

B.I 

51 

83 
62 

76 
54 

74 
49 

82 

48 

84 
44 

83 
46 

81 
50 

89 

'.H 

H 

59 

89 

64 

85 

61 

78 
60 

70 
57 

73 
48 

76 
43 

88 
42 

87 
49 

92 
53 

93 
61 

91 

64 

11 

VI 

92 

58 

93 
66 

87 

70 

80 
59 

81 
33 

84 
53 

83.9 
35.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

87 
66 

82 

64 

81 

84 
61 

77 
57 

73 

49 

80 

54 

82 

94 

76 
31 

75 
53 

86 
60 

82 

61 

87 
63 

78 
60 

71 
60 

68 

57 

68 
31 

73 
48 

89 

47 

87 
53 

92 

56 

92 
63 

84 
67 

19 
51 

90 
63 

93 

70 

89 

70 

76 
59 

76 
35 

79 
57 

81.3 
98.1 

HAMHONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

87 
60 

90 
66 

115 
54 

87 
64 

90 
56 

77 

50 

78 
39 

84 
53 

OH 
5? 

79 
56 

73 
61 

91 
61 

90 
63 

94 

70 

86 

62 

80 
60 

61 

50 

72 
48 

76 
44 

89 
33 

90 
60 

94 

64 

92 
69 

90 
61 

88 
64 

94 
68 

|| 

70 

94 
62 

82 
37 

88 
65 

89.6 
59.3 

H1GHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

88 

57 

82 
64 

83 
54 

84 
62 

78 
35 

72 
32 

82 
50 

84 
51 

81 
49 

73 
32 

88 

61 

87 
62 

88 

64 

82 

60 

73 
61 

68 

57 

69 
49 

72 
30 

67 
46 

88 
99 

92 
98 

93 
64 

84 
64 

85 

Ml 

91 
62 

91 
66 

88 
71 

78 
60 

75 
33 

81 

57 

82.2 
57.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

88 
95 

83 
65 

81 
96 

87 
61 

73 
34 

73 
46 

82 

45 

87 
44 

78 

40 

71 
33 

90 
60 

87 
90 

92 
63 

83 
64 

73 
61 

67 
58 

71 
30 

77 
46 

87 
33 

88 

47 

91 
93 

90 
63 

86 
68 

85 
37 

92 
37 

94 
69 

90 
72 

77 
62 

79 

34 

87 
54 

03.2 
35.8 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

79 

67 

79 
64 

74 

60 

77 
62 

71 
58 

72 
62 

80 
61 

79 
60 

67 
58 

67 
59 

83 
64 

83 
63 

88 
65 

73 
62 

70 
61 

63 
38 

69 
31 

70 
53 

83 
33 

86 
63 

90 
65 

81 
68 

78 

67 

89 

61 

91 

78 

90 
74 

16 

64 

74 
63 

73 
61 

77 
61 

78.1 
62.4 

LAKEWOOO  2  ENE 

MAX 
MIN 

86 

5*. 

82 

64 

re 

53 

82 
61 

74 
57 

73 

82 
33 

82 

48 

71 
48 

72 
48 

83 
58 

78 
60 

87 
62 

80 
60 

69 
61 

63 
58 

66 

'.'■ 

69 

45 

83 
38 

89 

48 

92 
59 

88 
66 

82 
69 

69 
58 

91 
62 

94 
67 

69 

73 

78 
60 

78 
36 

78 

36 

80.3 
36.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

88 
56 

85 
66 

83 

83 
64 

60 
56 

72 
9  1 

82 

47 

85 
48 

83 

30 

82 

54 

90 
62 

91 
63 

90 
65 

87 
63 

61 

70 
58 

75 
49 

79 

48 

88 
46 

88 
99 

92 
57 

93 
66 

89 
69 

11 

Ml 

91 
61 

91 
68 

90 

1: 

83 
62 

80 
56 

87 
99 

64.8 
58.0 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

86 
56 

82 
59 

78 

82 
58 

76 
49 

72 

50 

80 

47 

84 
43 

81 
48 

75 
50 

91 

57 

88 
33 

85 
63 

87 
53 

80 
63 

70 
56 

76 

42 

78 
42 

88 
48 

89 

47 

93 
33 

93 

60 

85 

64 

85 

54 

93 
98 

90 
63 

85 
63 

78 
55 

78 
52 

83 
96 

83.0 
54.0 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

83 

60 

82 
65 

84 

'.  1 

80 
64 

83 
57 

74 

'•0 

78 
49 

82 
32 

87 
31 

73 

60 

73 
39 

88 
59 

82 
69 

63 

57 

62 

52 

50 

39 

48 

67 

63 

67 

60 

97 

62 

61 

62 

55 

93 

57.7 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

85 
5* 

89 
62 

ro 

63 
60 

82 
57 

72 
92 

75 
51 

82 
32 

31 

76 
52 

75 

60 

89 

60 

89 
62 

89 
61 

80 
60 

79 
56 

6  4 

46 

75 
49 

79 
47 

90 
94 

90 
61 

94 

68 

94 
67 

in 
61 

86 
64 

92 

67 

93 
69 

86 

59 

76 
54 

78 
38 

82.7 
37.6 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

81 
60 

81 
61 

ri 

56 

77 
65 

72 
57 

71 
92 

80 

54 

79 

57 

80 
92 

70 
54 

80 
60 

73 
64 

86 

64 

72 
60 

70 
60 

63 

58 

66 

56 

68 
55 

82 

47 

86 
96 

91 
62 

84 
66 

79 
64 

83 
60 

90 
69 

93 

70 

87 

6  4 

74 
61 

76 
61 

79 

61 

77.7 
39.4 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

81 
50 

89 
53 

77 

SO 

78 
60 

81 
47 

6H 
45 

71 
41 

80 

43 

32 

47 

79 

50 

70 
53 

88 
55 

86 
9B 

83 
55 

79 
50 

70 
56 

63 

43 

73 
41 

76 
42 

86 

47 

87 
32 

91 

60 

92 
62 

81 
58 

82 
96 

69 

65 

90 
67 

85 
57 

74 
50 

79 

31 

80.2 
32.5 

M1LLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 

60 

84 
62 

56 

86 

65 

72 
96 

76 

50 

83 

31 

87 
56 

re 

52 

73 
61 

ee 

60 

II 

61 

91 
68 

87 
64 

84 
63 

68 
56 

76 

34 

78 
49 

83 
42 

89 
32 

90 
61 

87 
66 

90 
65 

87 

Ml 

93 

61 

92 

68 

93 
69 

78 
63 

80 
59 

87 
60 

83.6 
39.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

86 
59 

81 
65 

83 
53 

84 
63 

71 
98 

74 
53 

81 
56 

86 
50 

80 
52 

71 
55 

89 
62 

87 
64 

89 
69 

81 
63 

71 

61 

66 

57 

71 
32 

74 
30 

8ft 
46 

86 
96 

90 
60 

89 

64 

05 
66 

83 
62 

91 
63 

91 

70 

87 

6-1 

76 
62 

78 
61 

86 

57 

81.8 
39.2 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

83 

49 

86 
55 

77 
49 

79 
56 

82 

53 

6U 
4  4 

70 
44 

81 
49 

83 

4  4 

79 

411 

69 

45 

|| 

84 
59 

88 
36 

78 
37 

71 
54 

60 
46 

72 

41 

76 

44 

68 

90 

88 

34 

92 
62 

91 
60 

82 

38 

84 
38 

90 
62 

90 
68 

84 
56 

77 
51 

76 
52 

80.6 
52.7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 

61 

82 

64 

78 
58 

81 
64 

73 
58 

7  6 
'•) 

82 
55 

81 
57 

72 
58 

72 
58 

86 
62 

79 
64 

90 
69 

75 
62 

73 
61 

65 

57 

71 
53 

75 
55 

83 
33 

90 
61 

99 
62 

88 

67 

82 
69 

87 
64 

93 

70 

94 
72 

89 

64 

76 
62 

77 
62 

70 
62 

81.1 
61.1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
58 

85 

64 

no 
54 

82 

62 

79 
57 

73 

80 

54 

82 
55 

75 
32 

71 
53 

85 
60 

60 
63 

89 
64 

85 
60 

72 
60 

69 
57 

61 
49 

72 
51 

87 
47 

87 
96 

91 
98 

92 

65 

90 
69 

84 
60 

91 
65 

91 

70 

90 
75 

83 

60 

75 
55 

80 
59 

81.7 
58.8 

NEWTON 

MAX 

MIN 

83 

50 

87 
62 

77 

79 
61 

83 

50 

68 
51 

71 
52 

80 
48 

81 

4H 

80 
32 

70 
59 

88 

88 
64 

85 
53 

H6 

61 

72 

57 

6) 
49 

74 
42 

79 
43 

89 

46 

88 

96 

93 

64 

94 
65 

80 

Ml 

84 
62 

92 
65 

91 
68 

83 
38 

73 
51 

76 

54 

81.2 
55.4 

PATERSON 

MAX 
MIN 

88 

59 

91 
64 

33 

57 

87 
62 

84 
59 

77 

•■  i 

77 
56 

85 
60 

84 

50 

78 
56 

79 
61 

12 

62 

86 
63 

92 
65 

BO 
60 

80 
56 

63 

49 

75 
93 

72 

54 

91 
63 

94 
62 

96 

69 

93 

71 

111 

63 

88 
73 

95 
72 

90 
68 

III! 

63 

77 
62 

60 
62 

84.4 
61.2 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

8B 

55 

81 
68 

83 

51 

85 
62 

72 

54 

73 

48 

81 
46 

85 

47 

70 

47 

71 
52 

89 
59 

88 
60 

92 
63 

89 
62 

78 
60 

70 
58 

70 
30 

75 
46 

87 
39 

88 

48 

92 
55 

91 
62 

87 
67 

86 
56 

89 

60 

92 

65 

eo 

72 

81 
30 

77 
55 

13 

55 

83.1 
56.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

86 
55 

86 
64 

30 

54 

84 
61 

80 
54 

72 
33 

81 

49 

84 
46 

84 
50 

82 
55 

88 
63 

89 
60 

89 
63 

87 
60 

84 
60 

70 
57 

73 

46 

78 

45 

86 

46 

89 
92 

92 

57 

94 
65 

93 
64 

84 
57 

90 
60 

91 
67 

90 
71 

80 

60 

80 
58 

85 
55 

64.4 
56.9 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

B8 
55 

80 
61 

nl 

54 

83 
61 

72 

58 

74 
90 

81 

49 

83 

50 

75 
51 

70 
64 

85 

60 

63 

6  3 

88 
64 

74 
60 

72 
60 

63 

57 

71 
49 

75 
49 

88 

47 

89 
99 

93 
38 

93 

65 

83 

69 

89 
61 

90 
63 

92 

67 

87 
72 

78 
61 

76 
53 

83 
59 

81.2 
57.8 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

81 
60 

78 

64 

85 

51 

78 
63 

83 
58 

74 
50 

76 
92 

84 
33 

H5 

'■  > 

71 
57 

72 
63 

83 

CO 

78 
69 

86 

66 

74 

64 

73 
63 

67 

Ml 

71 
56 

70 
40 

78 
91 

85 
61 

83 
66 

80 
68 

83 

83 

61 

95 

67 

96 

66 

92 

62 

79 

77 
59 

80.0 
59.2 

RIOGEFIELD 

MAX 
MIN 

89 
60 

80 
64 

Hi 
53 

83 
62 

74 
57 

73 
52 

80 
39 

83 
55 

79 
93 

72 
35 

88 
59 

63 

64 

88 
69 

70 
62 

80 
61 

64 
56 

76 
49 

78 
5A 

90 
49 

91 
97 

95 
64 

92 

67 

79 
63 

114 

91 

90 

64 

89 
69 

67 

71 

75 
61 

76 
39 

81 
99 

82.1 
39.3 

•  roraaos   not**   following   Station    ln<l*i. 


Table  S  -  Continued 

u 

Al 

LI 

li 

biv 

IF* 

Ml 

u 

UJH 

fc£ 

NEW  JERSEY 
JUNE  1954 

Station 

Day 

Of  Month 

e 
9 

i 

• 

J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUNYON 

MAX 

MIN 

92 

60 

86 
58 

84 
54 

80 
56 

76 
48 

73 

49 

74 
39 

74 
40 

76 

40 

82 
46 

88 
56 

84 
58 

66 
64 

85 
61 

70 
60 

78 
48 

80 
40 

83 
48 

85 
48 

87 
50 

93 
60 

95 
68 

86 

70 

87 

59 

94 
62 

99 
59 

90 
72 

60 
61 

81 
50 

83 
50 

83.6 
54.5 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

82 
60 

81 
58 

76 
57 

77 
59 

73 
59 

75 
55 

81 
56 

79 
59 

70 
55 

70 
57 

83 
61 

72 

60 

85 
61 

84 
57 

71 

58 

65 

57 

67 
53 

69 
53 

84 

54 

88 

60 

90 
62 

85 
65 

60 
66 

83 

61 

88 
66 

93 
69 

87 

71 

74 
60 

76 
60 

76 

60 

78.8 
59.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

87 
54 

80 
62 

81 
54 

83 
63 

77 
55 

74 
47 

82 

45 

85 
47 

80 

49 

72 
54 

88 

58 

86 
63 

67 
65 

81 
62 

78 
61 

68 
58 

72 
49 

77 
47 

88 

44 

87 
51 

92 

56 

92 

63 

88 
66 

86 
58 

91 
61 

92 
63 

87 
72 

79 
60 

77 
54 

86 
56 

82.8 

56.6 

SUSSEX  3  NNE 

MAX 
MIN 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

88 
61 

83 
66 

84 
56 

84 
64 

72 
57 

75 
52 

82 
54 

86 

59 

81 
53 

73 
58 

89 
63 

90 
65 

89 

65 

81 
64 

70 
62 

67 
58 

73 

50 

78 
51 

88 
50 

88 

58 

93 

60 

92 

65 

86 
67 

85 
61 

92 

65 

93 
71 

88 

69 

75 
61 

80 
60 

86 
58 

83.0 
60.1 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

87 
62 

80 

64 

82 

57 

83 

65 

70 
56 

72 

54 

80 
56 

83 
59 

78 
54 

71 
58 

84 
64 

87 
65 

67 
65 

78 
62 

69 
61 

63 
56 

69 
52 

75 
53 

85 

54 

86 

60 

90 
62 

90 

66 

83 
68 

84 
63 

91 
68 

91 
73 

86 
66 

75 
63 

77 
62 

84 
61 

60.7 
61.0 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

W0O0STOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

84 
60 

88 
62 

82 

53 

82 
57 

83 
57 

72 

53 

75 

48 

81 
48 

85 
52 

78 
55 

75 
59 

90 
64 

90 
68 

94 
66 

90 

63 

80 
60 

66 

53 

74 
53 

77 
48 

86 

54 

88 
61 

91 
62 

90 

65 

88 

63 

86 
63 

93 
68 

92 
72 

91 

63 

76 
63 

80 
60 

83.6 
59.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3»£ 

CANOE  BROOK 
PLEASANTVILLE  1  N 

EVAP 
HIND 

EVAP 
WIND 

.31 

8 

.24 
41 

.26 
23 

.23 
72 

.21 
21 

.30 
40 

.27 
12 

.22 
35 

.20 
5 

.26 
46 

.10 

17 

.15 
43 

.19 
12 

.39 
51 

.27 

28 

.44 
52 

.08 
13 

.29 
53 

.28 
17 

.22 
39 

.03 
9 

.11 
25 

.11 

16 

.20 
21 

.21 
4 

.11 
46 

.10 
9 

.23 
21 

.26 
15 

.07 
12 

.06 
22 

.12 
36 

.07 

4 

.09 
52 

.20 

15 

.15 
40 

.19 

9 

.02 
30 

.20 
5 

.19 
IS 

.29 
11 

.48 
38 

.12 
16 

.27 
54 

.35 

22 

.30 

28 

.10 

2 

.19 
31 

.28 
9 

.23 
26 

.16 
5 

.28 
33 

.09 

4 

.13 
52 

.35 
24 

.63 
109 

.12 
6 

.27 
83 

.12 
21 

.13 
10 

5.58 
384 

6.94 
1237 

8*0   reference    note*   following   Station    Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Seaaonof         1953    -    195* 


Station 

July 

Auguft 

Sopt )><•■ 

October 

November 

1  !.  >  .'inlx-i 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Norma  1 
July-June 

ATLANTIC  CITY  NB 

0 

0 

26 

181 

438 

688 

924 

674 

706 

401 

201 

12 

4261 

4741 

AUDUBON 

0 

0 

40 

172 

538 

776 

1020 

650 

683 

2  88 

166 

6 

4339 

BELLEPLAIN 

0 

0 

43 

232 

572 

779 

957 

669 

681 

16 

BELVIOERE 

0 

1 

M 

247 

645 

857 

1140 

750 

729 

328 

199 

11 

4971 

BURLINGTON 

0 

0 

41 

195 

549 

767 

1008 

656 

680 

288 

148 

1 

4333 

CAPE  MAY  i    - 

0 

0 

30 

160 

475 

932 

694 

659 

375 

146 

13 

CHATSWORTH  5  S 

0 

0 

54 

2  32 

568 

806 

997 

664 

702 

279 

CLAYTON 

0 

3 

63 

277 

625 

858 

1058 

714 

732 

310 

205 

7 

4852 

ELIZABETH 

0 

2 

46 

206 

538 

812 

1050 

695 

348 

177 

19 

FLEMINGTON  1  NE 

2 

9 

104 

289 

656 

884 

1134 

768 

751 

376 

225 

14 

5201 

FREEHOLD 

0 

0 

52 

214 

538 

791 

1045 

689 

719 

349 

205 

17 

4619 

HAHHONTON  2  NNE 

516 

HIGHTSTOWN  1  N 

1 

1 

67 

250 

578 

810 

1071 

706 

729 

342 

219 

17 

4791 

INDIAN  HILLS  2  » 

0 

6 

97 

274 

619 

834 

1041 

710 

742 

335 

210 

25 

4893 

JERSEY  CITY 

1 

0 

67 

227 

516 

787 

1099 

732 

759 

397 

221 

15 

4821 

LAKEWOOD  2  ENE 

1 

6 

as 

312 

596 

812 

1041 

706 

758 

373 

235 

32 

4957 

LAHBERTVILLE 

0 

0 

65 

246 

606 

832 

1075 

721 

718 

310 

191 

7 

4771 

LAYTON  3  NW 

9 

26 

145 

365 

711 

939 

1240 

823 

822 

429 

295 

23 

5827 

LONG  BRANCH 

0 

0 

69 

255 

543 

769 

1030 

710 

737 

382 

226 

21 

4742 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

0 

0 

50 

205 

584 

813 

1013 

690 

725 

304 

170 

10 

4564 

NOORESTOHN 

0 

1 

57 

229 

579 

790 

1064 

679 

712 

322 

200 

12 

4645 

NEWARK  MB  AIRPORT 

0 

0 

45 

195 

523 

797 

1088 

707 

728 

358 

192 

7 

4640 

5252 

NEH  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

2 

67 

2  70 

584 

825 

1086 

704 

705 

338 

190 

17 

4788 

PEMBERTON  3  E 

0 

1 

66 

257 

567 

768 

1007 

672 

706 

304 

190 

24 

4564 

PHILLIPSBURG 

0 

3 

76 

260 

614 

825 

1109 

737 

722 

324 

191 

10 

4871 

PLAINFIELD 

0 

2 

65 

250 

579 

830 

1094 

708 

734 

358 

222 

21 

4863 

RIDGEFIELD 

0 

1 

65 

249 

578 

803 

1117 

739 

758 

362 

225 

10 

4907 

RUNYON 

0 

8 

105 

309 

604 

347 

1100 

733 

713 

350 

233 

38 

5040 

SANDY  HOOK 

0 

0 

31 

180 

500 

746 

1035 

723 

726 

403 

215 

16 

4575 

SOMERVILLE 

1 

3 

70 

255 

618 

660 

1109 

736 

741 

349 

215 

16 

4973 

SUSSEX  3  NNE 

10 

23 

116 

335 

TRENTON  2 

0 

0 

47 

538 

779 

1053 

672 

704 

304 

165 

6 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

54 

200 

535 

776 

1052 

674 

719 

322 

192 

14 

4538 

5068 

TUCKERTON 

4 

2 

61 

261 

540 

777 

986 

722 

DEGREE   DAY   NORMALS    IN   THIS   TABLE   ARE   DERIVED    FROM   THE    PERIOD    1921-1950 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW   JERSEY 
DELAYED   DATA 


Temperature 

Precipitation 

.1 

Ol| 

>  a 

o 

3 

« 

< 

■a 

A 

f  z 

gg 

1 

a 

£ 
3 

i 

2 

• 

Q 

1 
9 

1 

a 

No.  of  Days 

3 

■a 
.1 

QlE 

a 

o 
« 
O 

a 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

.  oi  Days 

Station 

Max. 

Min. 

a 

o 

■S-o 

11 

O  o 

xU 

*    n 

2  o 

2 

O 

e 

1 
X 
S 

kl 

5  « 

S  3 

=  J 

—  5 

MARCH    1954 

TUCKERTON 

50.911 

32. 1M 

41. 5M 

0.1 

72 

26 

20 

5 

722 

0 

0 

15 

0 

3.14 

-       .76 

.68 

3 

2.0 

T 

3 

7 

2 

0 

APRIL  1954 

BRIDGETON   2    SSE 

67.  9M 

44.  m 

56.011 

3.6 

82 

8+ 

25 

5 

0 

0 

5 

0 

2.82 

-       .58 

.78 

16 

.0 

0 

8 

3 

0 

HAY   1954 

BRIDGETON   2   SSE 

70.  6M 

49.  0M 

59.  SM 

-    3.8 

85 

3 

38 

6 

0 

0 

0 

0 

4.14 

.64 

1.79 

20 

.0 

0 

8 

3 

1 

Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SEPTEMBEH    1953 

MANVILLE 

.16 

.32 

.80 

.10 

.11 

T 

.48 

T 

1.97 

OCTOBER   1953 

MANVILLE 

.42 

T 

.43 

T 

.16 

1.25 

1.36 

3.62 

MARCH   1954 

TUCKBRTOH 

.43 

T 

.68 

.07 

.10 

.67 

.47 

.41 

.02 

.20 

3.14 

APRIL   1954 

BASS   RIVER   ST  FOREST 

.07 

.06 

.06 

.06 

.18 

.07 

.02 

.48 

1.20 

.12 

.21 

T 

1.00 

.08 

3.61 

BRIDGETON   2   SSE 

.14 

.20 

.33 

.78 

.53 

.20 

.10 

.54 

2.82 

HAT    1954 

' 

BASS   RIVER   ST  FOREST 

T 

T 

.03 

.67 

.41 

.04 

T 

.03 

T 

T 

.04 

.05 

1.44 

.01 

T 

.01 

.02 

T 

.01 

2.76 

BRIDGETON   2   SSE 

.63 

.74 

.27 

.05 

.11 

•  0? 

.15 

.16 

1.79 

.02 

.09 

.10 

4.14 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 

< 

MARCH   1954 

TUCKERTON 

APRIL   1954 

HAX 

MIN 

58 
40 

52 
32 

49 
36 

38 
25 

39 
20 

53 
25 

51 
27 

55 
23 

63 
37 

41 
25 

44 
29 

42 
32 

43 

39 

53 
39 

46 
26 

52 
27 

51 
25 

67 
48 

52 
31 

52 
31 

52 

41 

72 
47 

52 
34 

54 

30 

42 
34 

50.9 
32.1 

BRIDGETON    2    SSE 

MAX 

MIN 

46 
32 

56 

27 

37 

44 

4  8 
25 

72 
34 

76 
44 

82 
52 

58 
37 

68 
28 

76 
47 

60 
47 

6S 
30 

78 
44 

71 
50 

66 
44 

67 

53 

74 
44 

80 
48 

78 
57 

77 
46 

78 
50 

82 
60 

64 
54 

72 
49 

69 
55 

72 
53 

56 
50 

63 
44 

6» 
3* 

67.9 
44.1 

MAY   195- 

BRIDGETON  2   SSE 

MAX 
MIN 

79 
49 

83 
58 

85 
57 

59 
49 

59 
40 

61 
38 

66 
39 

68 
50 

64 
48 

57 
44 

63 
42 

65 
47 

64 
42 

61 
44 

76 

47 

77 

49 

71 
45 

68 
52 



71 

50 

55 
52 

49 

71 

75 
47 

76 
44 

74 

51 

77 
53 

69 
57 

78 
53 

81 
63 

S3 
64 

82 
47 

70.6 
49.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH    1954 
FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


NEW  JERSI  i 

JUNE  1954 


rtma  of 

Ymii  of 

i 

County 

Diainag* 

| 

| 

3 

obiarvatlon 

r«cord 

ObMrv«T 

H..l.„  t 

Station 

0, 

b, 

o  tabWi 

3 

1 

I 

1 

J 

b. 
J 

1 

J 

1 

i 

> 
tri 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0323 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3 

5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

•ELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3 

5 

8ELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELV1DERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3 

5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  , CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

BA 

BA 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3 

5 

BR1DGETON  2  SSE 

1028 [CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

«A 

9A 

66 

71 

OR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3 

5 

BURLINGTON 

1211  [burlington 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  0  G  CO 

2    3 

5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3 

5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

8 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  NAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  5  7 

17 

EST 

5R 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3 

5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOT7EBURG 

1682  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3 

5 

7 

CHATHAM 

1590!MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3 

5 

7 

CLAYTON 

1708  GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3 

5 

7 

CLINTON 

1749  HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130 [SUSSEX 

DELAWARE 

41  10 

74  47 

760 

EST 

5P 

53 

L.  S.  DEPUE 

3 

DEEPWATER 

2209 SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  1  UN  I  ON 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3 

5 

ELIZABETHPORT 

2652 .UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3 

5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 .HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3 

5 

7 

FORTESCUE 

3102 {CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3 

5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

RARITAN 

40  53 

74  56 

540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 1  BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

22 

48 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3 

5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 IMERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3 

5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229! BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3 

5 

7 

1RVINGTON 

4260;ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3 

5 

LAKEHUR*ST  AIRPORT 

4596 [OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

C 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3 

5 

7 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3 

5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3 

5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  iCUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3 

5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  IPASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3 

5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3 

5 

C 

LONG  VALLEY 

5003  MORRIS 

RARITAN 

40  47 

74  47 

660 

EST 

7A 

7A 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3 

5 

7 

LUMBERTON 

5055 BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

HANVILLE 

51*7  SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 (MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346  ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOf 

39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 .BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 1  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

S 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3 

5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3 

5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3 

5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

CM.  WHEELER 

2  3 

5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3 

5 

7 

PEMSERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3 

5 

7 

PHILLIPS8URG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3 

5 

PH1LLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

- 

EST 

8A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  37 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3 

5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56   31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3 

5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3 

5 

7 

RINGWOOD 

7587  PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825  MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

IS 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  DEPT  OF  C0N5ERVA. 

2  3 

5  6 

SANDY  HOOK 

7869 [MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3 

5 

SEABROOK 

7936  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER 

1512  4/54 

SOMERVILLE 

8194  SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

66 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3 

5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 [MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423  UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

_ 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  NNE 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

10P 

10P 

56 

59 

LEROY  E.  8ETTENS 

2  3 

5 

7 

SWEDESBORO 

8680 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

CLOSED 

4/54 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  RISTOW 

2  3 

5 

TRENTON  WB  CITY 

8863 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

TUCKCRTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74.  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

2  3 

5 

7 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

_ 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3 

C 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 

2  3 

5 

NEW  STATIONS 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

c 

See  page  49  for  reference  notes 
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CHATTANOOGA:   19S4 


NEW  JERSEY  -  JULY  1954 


Ernest  C.  Johnson,  Section  Director  -  Albany,  N.  Y. 

WEATHER  SUMMARY 


Extremely  dry  weather  in  June  continued 
through  July.   Rainfall  during  July 
averaged  only  1.70  inches,  a  deficiency 
of  3.00  inches  for  the  month,  and  a 
5.64  inch  deficiency  for  the  June-July 
period.   All  growing  crops  and  vege- 
tation suffered  severely  from  the 
prolonged  dry  weather.   Severe  thun- 
derstorms occurred  statewide  on  the 
14th  resulting  in  heavy  damages  in 
many  sections  of  the  State,  other- 
wise the  weather  was  uneventful  and 
averaged  normal  in  temperature. 

The  month  of  July  opened  with  three 
days  of  moderately  warm  weather  and 
considerable  sunshine.   As  a  result 
of  weak  frontal  activity  a  few  insig- 
nificant showers  occurred.   From  the 
4th  through  the  12th  rather  cool  weather 
predominated  with  well  below  normal 
daytime  temperatures.   During  this 
nine-day  period  the  circulation  was 
generally  from  the  north,  a  few  weak 
frontal  zones  passed  across  the  State 
bringing  scattered  light  showers  on 
several  occasions  (which  were  of  little 
value  to  the  already  parched  soil) 
and  due  to  the  northerly  circulation 
of  cool  air  daytime  temperatures 
remained  in  the  70' s  on  several  days 
although  sunshine  was  bountiful.   On 
the  13th,  warm  and  humid  Gulf  air  in 
advance  of  a  new  outbreak  of  cool  air 
from  Canada  pushed  temperatures  well 
up  into  the  90' s  in  most  interior 
sections.   The  cool  Canadian  air  moved 
into  the  State  on  the  14th  and  along 
the  mixing  zone  of  the  two  contrast- 
ing airmasses  severe  thunderstorms 
occurred  throughout  most  sections  of 
the  State.   Temperatures  rose  above 
the  100°  mark  during  the  day  before 
the  thunderstorms  broke.   In  the  storm 
areas,  considerable  damage  occurred 
across  the  State  from  high  winds, 
lightning  and  hail.   It  was  the  first 
substantial  rainfall  for  many  weeks, 
with  a  few  areas  reporting  amounts 
in  excess  of  one  inch  and  much  of  the 
State  reporting  from  1/2  to  1  inch. 
Moderately  cool  and  sunny  weather 
followed  the  stormy  14th  until  the 
19th  when  a  weak  frontal  disturbance 
resulted  in  scattered  showers  again. 
Cool  and  dry  weather  prevailed  from 
the  20th  to  the  25th  when  widely 
scattered  showers  broke  out  again. 
From  the  27th  to  the  close  of  the 
month,  the  weather  was  hot  and  gener- 
ally dry  with  bountiful  sunshine. 
On  the  last  day  of  the  month,  tempera- 


tures rose  to  around  100°  or  higher 
in  most  interior  areas,  setting  off  a 
few  insignificant  heat  storms. 

The  mean  temperature,  obtained  from  44 
stations,  was  74.0°,  which  is  exactly 
normal  for  July.   Daily  temperature 
extremes  ranged  from  a  maximum  of  104° 
on  the  31st  at  Belvidere,  Hammonton 
2  NNE,  Phillipsburg  and  Plainfield  to 
39°  on  the  17th  at  Charlotteburg . 
There  were  two  warm  periods  during 
the  month  reaching  peak  high  readings 
around  100°  on  the  14th  and  31st. 
During  the  remainder  of  the  month 
temperatures  were  rather  mild  and  below 
normal  a  good  share  of  the  time.   Pre- 
cipitation reports  from  45  stations 
averaged  1.70  inches,  which  is  3.00 
inches  below  the  state  normal  average 
for  July.   Monthly  amounts  ranged  from 
3.27  inches  at  Cape  May  3  W  to  0.71 
inch  at  Sandy  Hook.   The  greatest  24- 
hour  amount  was  1.54  inches  at  Wanaque 
Raymond  Dam  on  the  26th.   Rainfall 
averaged  less  than  two  inches  over 
nearly  all  of  the  State  with  only  one 
inch  in  central  Camden  county,  eastern 
Mercer  county  and  most  of  Middlesex 
county.   Sunshine  was  bountiful  and 
averaged  between  75  and  80  percent  in 
interior  sections. 

Total  average  precipitation  since 
January  1  through  July  31  over  the 
State  was  17.87  inches,  which  is  8.94 
inches  below  normal  state  averages. 
Total  rainfall  for  June  and  July  aver- 
aged 2.82  inches,  which  is  5.64  inches 
below  normal  for  the  two  month  period, 
or  1/3  of  normal  expectancy.   These 
figures  clearly  indicate  the  extremely 
dry  soil  conditions  and  diminishing 
ground  water  supply.   All  growing  crops 
were  adversely  affected.   Most  serious! 
affected  were  corn,  hay  and  pasture, 
sizing  of  fruit,  reduced  milk  productioi 
and  curtailment  of  the  potato  crop. 

Severe  thunderstorms  developed  across 
the  State  on  the  14th  causing  consider- 
able damage  from  unroofing  buildings, 
uprooting  trees  and  breaking  electric 
power  and  communication  lines.   The 
aggregate  monetary  loss  was  consider- 
able but  unestimated  in  dollar  value. 
On  the  31st,  rather  severe  local  thun- 
derstorms did  considerable  damage  in 
Passaic  and  Bergen  counties.   Damage 
was  in  the  unestimated  thousands  of 
dollars.  -  E.C.J. 
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since  recording  equip- 
ment Is  not  available, 
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ring during  the  period. 
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COMPARATIVE  DATA 
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0 
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5.62 

0 
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74.3 
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44 

4.03 

0 
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73.9 

102 
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2.72 
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0 
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99 
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50 

11.42 

0 
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38 

4.96 

0 
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74.7 

98 

38 

5.75 

0 

1900 

75.9 
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42 

4.74 

0 

1901 

77.3 
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45 
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0 
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73.0 

100 

43 

4.78 
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73.3 
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38 

5.51 
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42 

4.87 

0 
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42 

4.06 
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46 
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41 
40 

44 
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41 
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40 
36 
41 
33 

42 
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43 

1.36 

3.64 
3.86 
2.52 
6.05 

5.31 
5.40 
4.83 
3.93 
8.39 

5.76 
3.62 
5.79 
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6.06 
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2.47 
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8.84 
2.33 

2.73 

6.40 
7.30 
4.21 
1.44 
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5.91 
4.27 
4.06 
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4.26 
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3.91 
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See  reference  notes  following  Station  Index 
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ATLANTIC  CITY  WB           R 

79.8 

67,9 

73.9 

.3 

87 

14 

62 

6+ 

0 

0 

0 

0 

0 

1.65 

-    2.13 

•  84 

15 

•  0 

0 

4 

1 

0 

AUDUBON 

88.4 

62.9 

75.7 

101 

14+ 

52 

18 

0 

14 

0 

0 

0 

1.66 

.69 

25 

.0 

0 

5 

1 
1 

0 

8ELLEPLAIN 

89.1 

62.5 

75.8 

2.1 

99 

29 

50 

10 

0 

14 

0 

0 

0 

1.58 

-  2.61 

1.00 

15 

.0 

0 

3 

1 

BELVIDERE 

89.7 

59.7 

74.7 

•  9 

104 

31. 

50 

10+ 

0 

17 

0 

0 

0 

1.23 

-  3.65 

.80 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

SOON TON 

84.4 

57.9 

71.2 

-  1.1 

95 

15 

47 

10 

6 

0 

0 

0 

1.84 

-  2.50 

.79 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

BRIDGETON  2  SSE 

87. 1M 

63. 4M 

75. 3M 

-  1.2 

99 

31 

52 

9+ 

9 

0 

0 

0 

1.85 

-  2.48 

1.11 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

BURLINGTON 

90. 3M 

64. 1M 

77. 2M 

1.2 

102 

31 

54 

16 

0 

16 

0 

0 

0 

1.47 

-  3.03 

1.00 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

CANOE  BROOK 

86.9 

58.1 

72.5 

•  1 

103 

31 

44 

17 

11 

0 

0 

0 

1.64 

-  2.62 

.70 

15 

•  0 

0 

6 

1 

0 

CAPE  MAY  3  W 

83.7 

66.7 

75.2 

1.7 

92 

14 

59 

10+ 

0 

2 

0 

0 

0 

3.27 

-   .26 

.99 

15 

.0 

0 

7 

4 

o 

CHARLOTTEBURG 

81.7 

53.8 

67.8 

-  2.6 

96 

15 

39 

17 

5 

0 

0 

0 

2.42 

-  2.24 

.77 

26 

T 

0 

6 

2 

0 

CHATSWORTH  5  S 

89.0 

59.0 

74.0 

103 

14 

49 

10+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2.10 

.69 

20 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLAYTON 

89.0 

63.6 

76.3 

1.1 

102 

14 

53 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

2.55 

-  2.01 

1.13 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

ELIZABETH 

88.5 

61.4 

75.0 

•  4 

102 

31 

53 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

1.39 

-  3.56 

.81 

15 

.0 

0 

3 

1 

o 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

86.2 

58.8 

72.5 

100 

15 

48 

17 

12 

0 

0 

0 

1.60 

.51 

2 

T 

0 

5 

1 

0 

FLEMINGTON  1  NE 

89.6 

57.0 

73.3 

-  1.7 

103 

31 

47 

10+ 

0 

15 

0 

0 

0 

1.46 

-  3.63 

.92 

4 

T 

0 

3 

1 

0 

FREEHOLD 

87.9 

61.4 

74.7 

.  1 

103 

31 

52 

16 

0 

12 

0 

0 

0 

1.42 

-  3.27 

.43 

15 

T 

0 

4 

0 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

90. 7M 

62. 3M 

76. 5M 

,7 

104 

31 

51 

12 

16 

0 

0 

0 

1.47 

-  3.11 

.87 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

88.1 

60.5 

74.3 

•  1 

101 

31 

51 

12+ 

0 

14 

0 

0 

0 

1.07 

-  3.77 

.44 

26 

T 

0 

4 

0 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

88.0 

58.2 

73.1 

-  1.5 

100 

14  + 

45 

12 

2 

12 

0 

0 

0 

1.70 

-  2.80 

.61 

15 

.0 

0 

4 

2 

0 

JERSEY  CITY 

83.6 

65.5 

74.6 

-  1.3 

98 

14  + 

57 

9 

0 

6 

0 

0 

0 

1.26 

-  3.02 

.39 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAKEWOOD  2  ENE 

85.6 

59.9 

72.8 

-   .8 

102 

31 

49 

10+ 

1 

9 

0 

0 

0 

1.53 

-  2.94 

.77 

15 

.0 

0 

2 

2 

0 

LAMBERTVILLE 

90.1 

59.7 

74.9 

.7 

102 

31 

50 

16+ 

0 

16 

0 

0 

0 

.93 

-  3.82 

.52 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAYTON  3  NW 

86.7 

54.1 

70.4 

-   .8 

103 

14 

44 

9+ 

17 

12 

0 

0 

0 

1.92 

-  2.51 

.90 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

LEESBURG  STATE  FARM 

61.8 

M 

50 

10+ 

0 

0 

0 

2.33 

1.21 

15 

.0 

0 

5 

1 

1 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

86.7 

59.8 

73.3 

-   .B 

102 

15 

50 

17 

11 

0 

0 

0 

1.62 

-  2.80 

.67 

2 

T 

0 

4 

1 

0 

LONG  BRANCH 

84.1 

63.5 

73.8 

.7 

100 

14 

55 

12+ 

0 

7 

0 

0 

0 

1.59 

-  3.00 

.62 

1 

T 

0 

4 

1 

0 

LONG  VALLEY 

84.8 

56.1 

70.5 

-  1.0 

98 

15 

45 

10 

8 

0 

0 

0 

2.34 

-  3.12 

.75 

15 

•  0 

0 

6 

2 

0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

87.7 

63.0 

75.4 

98 

14+ 

53 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

2.35 

.85 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOORESTOWN 

87.4 

61.5 

74.5 

-   .3 

100 

31 

51 

9+ 

0 

11 

0 

0 

0 

2.31 

-  2.23 

1.35 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

MORRIS  PLAINS 

85.0 

55.6 

70.3 

98 

15 

46 

10+ 

9 

0 

0 

0 

2.82 

1.15 

2 

T 

0 

7 

2 

1 

NEWARK  WB  AIRPORT          R 

86.8 

65.5 

76.2 

.9 

103 

31 

59 

17 

0 

10 

0 

0 

0 

1.45 

-  2.75 

.68 

14 

.0 

0 

5 

1 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

87.5 

61.7 

74.6 

.5 

100 

31 

52 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

1.11 

-  3.76 

.50 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

NEWTON 

84.4 

56.1 

70.3 

-  2.3 

99 

15 

44 

17 

7 

0 

0 

0 

1.42 

-  3.23 

.46 

15 

.0 

0 

5 

0 

0 

PATERSON 

87.5 

64.5 

76.0 

1.4 

102 

15 

54 

10+ 

13 

0 

0 

0 

2.37 

-  2.39 

.57 

15 

T 

0 

6 

1 

0 

PEMBERTON  3  E 

89.5 

58.1 

73.8 

-  2.2 

101 

14 

47 

10 

0 

16 

0 

0 

0 

1.77 

-  2.45 

.87 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

PHILLIPSBURG 

90.0 

58.0 

74.0 

.1 

104 

31 

48 

10+ 

0 

18 

0 

0 

0 

1.80 

-  3.07 

.71 

15 

T 

0 

4 

2 

0 

PLAINFIELD 

88.1 

61.3 

74.7 

.7 

104 

31 

51 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

1.04 

-  4.56 

.66 

15 

T 

0 

2 

1 

0 

PLEASANTVILLE  1  N 

85.7 

61.9 

73.8 

.5 

97 

3  + 

51 

10 

9 

0 

0 

0 

1.78 

-  2.29 

1.01 

15 

.0 

0 

2 

2 

1 

RIDGEFIELD 

86.8 

62.2 

74.5 

.6 

102 

31 

52 

17 

1 

11 

0 

0 

0 

.91 

-  3.70 

.27 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

RUNYON 

90. 7M 

56.  OM 

73. 4M 

.3 

103 

31 

42 

16 

1 

17 

0 

0 

0 

1.18 

-  3.51 

.44 

4 

.0 

0 

3 

0  0 

SANDY  HOOK 

84.5 

64.7 

74.6 

1.1 

95 

14  + 

60 

10+ 

0 

7 

0 

0 

0 

.71 

-  4.41 

.45 

15 

.0 

0 

2 

0  jO 

SOMERVILLE 

89.7 

59.2 

74.5 

.5 

103 

14 

49 

17 

0 

19 

0 

0 

0 

1.98 

-  3.10 

.59 

27 

.0 

0 

4 

1  0 

SUSSEX  3  N 

M 

0 

0 

0 

1 

TRENTON  2 

88.5 

63.5 

76.0 

.5 

100 

14+ 

55 

9+ 

0 

11 

0 

0 

0 

1.55 

-  3.15 

.57 

25 

T 

0 

4 

1  0 

TRENTON  WB  CITY            R 

86.3 

65.5 

75.9 

.6 

99 

31 

59 

9+ 

0 

10 

c 

0 

0 

1.70 

-  2.36 

.64 

25 

T 

0 

3 

2 

0 

TUCKERTON 

WOODSTOWN  2  NW 

88.0 

64.0 

76.0 

100 

15 

56 

10+ 

13 

0 

0 

0 

1.49 

.80 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

STATE 

74.0 

.0 

1 

1.70 

-  3.00 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  60   - 


DAILY  PRECIPITATION 


TabU  3 

1934 

Station 

1 

Day  of  month 

'I 

2    3 

«| 

5 

6 

'1 

B    '.l 

10  |  11   12 

13   14   15 

II,    17    18 

10 

20   21 

22   23   24 

■/', 

26 

27 

28  1  29  ' 

30 

31 

ATLANTIC  C1TV  MB         R 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SELLEPLAIN 

BELNAR 

1.69 
1.66 

1.94 

use 

1.29 

T 
.10 

•  09 

.16 

T 
T 

.04 

7 

.02 

.47 

.21 
7 

.09 
.34 

.62 

.09 

T 
7 

.20 
•  07 

7 

.30   .64 

•20   .47 
.61 
1.00 
.30 

7 

7 

T 

•  01 

.06 

•  69 

.01 
.20 

•  43 

•  04 

•  14 

T 

BdVIDERE 

BERLIN  1  H 
BOONTON 

BRIDGETON  2  SSE 
BURLINGTON 

1.23 

1.00 

1.64 
l.as 
L*T 

T 
T 

.11 

.79 

.06 

.02 
•  02 

7 

.18 
.62 

•  12 

.06 

•  04 

.25 

.14 

.80 
.75 
.33 
1.11 
.43 

.16 

•  09 

7 
1.00 

7 

.00 

..". 

CANlSTeAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  5  M 

CEDAR  GROVE 

1.17 

1.64 

1.96 
9.27 
1.99 

T 

.17 

.36 
.43 

7 
.05 

.17 

•  44 
.23 
.42 

.20 

.22 

7 

.25 

T 
T 

•  35 

.34 
.15 

.09 

.19 

.61 
.70 
1.05 
.10   .99 
.67 

.04 
•  69 

.17 

•  09 
.10 

7 
•  19 

•  03 

•  02 

CMARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CHATSWORTN  5  S 
CLAYTON 
CLINTON 

2 1*2 

1.91 
2.10 
2.99 
1.9* 

T 

.14 

.10 
.20   T 

•  02 

.03 

7 

•  53 

.42 

•  08 

7 

•  02 

.02 

.42 
,27 

T 

.01 
7 
■  11 

.13 

.11 

•  10 

•  04 

.67 
.67 
•  58 
.93 
.60 

7 

.27 

.69 
1.13 

.12 

.77 

•  15 
.28 

•  02 

.11 
.13 

•  04 

•  01 

CULVERS  LAKE 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELUABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

1.62 

1.66 
1.39 
1.2* 
1.60 

.09 
.07 

.01 
.01 
.51 

•  65 

•  11 

•  04 

•  05 

.07 
.24 

T 

.16 

.14 
.55 

.04 
.05 

•  25 

.07 

•  15 

.50 
•40   .27 

.81 
.61   .07 

•  47 

7 

7 
•  04 

7 
7 
7 

•  08 

7 

•  05 

•  12 

•  06 

•  28 

.20 
.26 

•  03 

7 

7    ) 

FLEH1NGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

1.46 
1.92 
1.42 
1.69 
1.47 

T 

.27 

T 

T 

.02   .02 

T 

•  92 

7 

•  36 
7 
.02 

•  21 
.05 

•  90 
.33 

.03 

.02 

■  03 
7 
•  04 

•  05 

.40 

■  23 

.04 
1.27 
.43 
.43 
.87 

7 
7 

7 
.18 

7 
.02 

7 
.03 

.22 

.14 

•  33 

•  50 

7 

HlGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOO  2  ENE 

1.07 
1.70 
1.62 
1.26 
1.93 

.20 
.01 
.21 
.17 

T 

T 
.06 

T 
T 

.17 
■  02 
.17 
.33 

.07 

7 
.02 

.02 

.01 

•  02 

T 

.17 

.27 

.03 

•  31 
.01 

.19 
.61 

•  82 

•39   .08 

.77 

7 
7 

.01 

7 

.02 

.14 

.02 

•  01 

•  03 

•  44 
.58 

•  09 
7 

•  63 

7 

.03 
.02 

7 

7 

•  03  , 

LAM8ERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

.93 
1.92 
2.33 
1.62 
1.99 

T 
.62 

.06 

.67 

T 

.07 
.90 

.28 

•  02 
.23 

.08 
.34 

.20 

•  01 
.20 

•  02 
.07 

7 

•  06 

•  33 
.15 

.23 
.40 
1.21 
.37 
.30   .06 

7 

T 

•  08 

.09 
.03 

.02 
.19 

7 

.52 

.19 
.01 
.05 

.23 
■  02 

.02 

.03 

.01 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

2.34 

1.80 
1.44 
1.46 
2.66 

.02 
.22 

.61 

.04 

.15 

.02 
.13 
.30 

.05 

•  29 
.19 

.02 
.10 

.02 
»04 

1.00 

.11 

•  15 

•  02 

.18 

•  08 
.05 

.75 
.70 
•30   .05 
.56 
1.13 

.01 

.01 
.20 

.05 
.03 

7     .20 

•  22 

.12 

•  69 
■  17 

•  41 

•  33 

MIDLAND  PARK 

MlLLVlLLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

1.93 
1.42 
2.35 
1.S4 
2.31 

.06 
.43 
.11 

.04 
.01 
.10 

.03 

.40 

.01 
•  05 

T 

T 

•  32 

•  58 

•  53 

7 

.10 

T 

•  10 

•  04 

•  13 

.21 
■  06 

*     .26 

.92 

•06   .66 

.68 

.55 

7 
7 

.03 

7 

•  06 

.32 

•  84 

.25 
.07 
.17 
■  04 
1.35 

•  01 

.Oo 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

2.62 
1.45 
1.11 
1.49 
1.42 

.06  1 
.20 

•  06 

.15 

T 
.15 

•  04 

T 

.01 
.11 
•  32 

.08 

.13 

7 

7 

.22 

T 
T 

7 

.18 
•  03 
.10 
.02 

■  16 

■  01 

7 

■  30 

.61 
•68   .02 

.50 

.34   .04 

.46 

7 

7 
7 

•  01 

7 
T 
7 

•  38 

•  05 

.11 
•  22 
.11 

.12 

.12 

.01 

•  47 

7 

•  16 

■  02  , 
•  09  '. 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEM8ERT0N  3  E 

PHILLIPSBURG 

2.90 
1.36 
2.37 
1.77 
1.60 

.04 
.60 

T 

T 
.01 
.49   .07 

T 
•  09 

•  55 
.08 
.02 

•  02 

.58 

.33 

.23 

.01 
7 

.04 
.06 

.02 

7 

•  12 

.19 

.94 
.49 

.57 
.60 
•  71 

•  03 

.04 

.02 

7 

.90 

7 
7 

7 
•  18 

7 

.37 

.31 
•  87 

7 

.09 
.45 

7     7 

•  06 

.02 

7 
T 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

1.04 
1.7B 
1.26 
1.20 

RECORD 

T 

.27 

T 

MISSING 

T 

.06 

•  08 

•  18 
.08 

T 

■  59 

.05 

7 
.02 

.07 

.66 

1.01 

.11   .07 

•60   .10 

7 

7 

.12 
•  06 

.01 

T 

7 

•  49 
.05 

.23 

•  03 

•  02 

7 

7 
•  04 

■  01  ) 

7  | 
•  25  , 

RIDGEFIELD 
RINGWOOD 
RUN YON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

.91 
1.62 
1.18 

.71 
1.96 

.12 

.06 
.04 

.01 

7 
T 

.14 
.03 

•  44 

•  03 
.35 

.45 
.01 

•  04 

.17 

7 
■  06 

.19 

.27   .04 
•  48 
.41 
.45 
.48 

T 

7 

7 

7 
7 

•  04 
.27 
.02 

7 
•  42 

.23 

.43 

.59 

7 
T 

•  01 

•  12  . 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

1.43 

1.49 
1.39 
1.55 

.04 
.14 

.04 

7 

.07 
7 
•  02 

.12 

7 

.08 

7 
•  01 

.17 

.37 
•  14 

.61 

.55 

.58 

.33   .03 

7 

.08 
.45 

.33 

.07 
■  33 

.02 

.67 
.57 

.04 
.16 

•  32 

•  01 

7    [ 

TRENTON  WB  CITY          R 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 

1.70 

1.99 
2.39 
2.07 

.06 
RECORD 

7 

MISSING 
.03 

.03 

•  03 

.02 
.12 

7 

•  01 

•  35 

.01 

.26 
.03 

•  02 

.10 
.10 

•  04 

.35   .09 

1.08 
•  28 

.90 

.51 
.29 

.28 
•  02 

.64 

.19 

•  29 
1.54 
.06 

•  03 

.18 

.01 

•  02 

7  . 
.18  ) 

WOOOCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 

1.82 
1.49 

•  02 

.06 

.64 

.22 

.08 

.42 

.16   .04 
.80 

.20 

.38 

.08 
•  05 

.02 

.14  . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JULY  195* 


Station 

Day  Of  Month 

o 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
I 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

78 
69 

83 

70 

85 
72 

72 
65 

74 
63 

75 
62 

82 

70 

80 
69 

73 
63 

78 
62 

76 
66 

74 
66 

82   87   86 
64   75   68 

81 
62 

75 
65 

77 
70 

81 
71 

81 
71 

85 
72 

79 
67 

85 
65 

82 
66 

77 
65 

78 
66 

82 

70 

60 
72 

81 
73 

84   82 
73   73 

79.8 
67.9 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

95 
67 

94 
67 

88 
67 

72 
65 

76 
63 

85 
53 

78 
65 

80 
53 

82 

55 

86 
55 

87 
58 

86 
55 

95  101   88 
59   56   70 

79 
56 

85 
57 

86 
52 

93 

70 

92 
71 

86 
69 

90 
64 

86 

66 

90 

63 

90 
61 

86 
63 

93 

65 

97 
68 

98 
71 

96  101 
73   72 

86.4 
62.9 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

94 
66 

96 
67 

94 
63 

80 
68 

82 
68 

84 
60 

87 
63 

85 
67 

83 
52 

85 
50 

83 
52 

79 
52 

95   98   97 
54   65   68 

86 
53 

83 
52 

84 
58 

93 
76 

92 

67 

88 

70 

86 
63 

85 
60 

90 
57 

88 
58 

86 
62 

92 
60 

95 
67 

99 

70 

97   97 

75   73 

89.1 
62.5 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

94 
6* 

93 
68 

85 
63 

71 

63 

76 

56 

85 
55 

82 
59 

80 
56 

83 
53 

84 
50 

83 
52 

90 

53 

98  103   97 
61   63   69 

85 
53 

87 
50 

86 

65 

93 

69 

94 
63 

91 
68 

91 
59 

89 
50 

91 
55 

85 
57 

90 
59 

97 
59 

97 

60 

98 
65 

100  104 
67   67 

89.7 
59.7 

BOONTON 

MAX 
MIN 

82 
58 

88 
59 

87 
62 

83 
62 

68 
52 

76 

58 

80 
59 

72 
60 

76 
53 

79 
47 

79 
50 

84 

49 

84   92   95 

55   59   67 

81 
52 

74 
53 

84 

54 

82 
62 

86 
60 

89 
65 

67 
61 

89 
58 

84 
56 

88 
55 

85 
57 

88 

57 

93 
59 

93 
64 

94   94 
68   65 

84.4 
57.9 

BRIDGETON  2  SSE 

MAX 
MIN 

92 

66 

93 
66 

89 
64 

67 

81 

81 
58 

81 
63 

78 
65 

83 
52 

82 
53 

83 
55 

83 
52 

93 

53   62   67 

81 
53 

84 
63 

83 
66 

91 
75 

88 

6e 

84 
73 

86 
64 

86 
64 

88 

57 

88 
57 

85 
63 

91 
62 

95 
75 

95 
72 

96   99 
73   73 

87.1 
63.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

95 
74 

95 
72 

94 
68 

82 
67 

77 
59 

86 
60 

85 
64 

81 
65 

83 
59 

86 
56 

88 

60 

88 
56 

96  101   99 
59   68   69 

84 
54 

87 
58 

90 
60 

94 
64 

93 
68 

93 

69 

90 
63 

88 

60 

91 
63 

89 
64 

90 
62 

94 
66 

69 

97  102 
74   72 

90.3 
64.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

85 
61 

95 
58 

88 
58 

84 
59 

69 
56 

77 
50 

82 
61 

74 
60 

77 
48 

82 
64 

83 
63 

85 
66 

84   95  101 
70   55   66 

84 
68 

84 
44 

84 

58 

86 

63 

88 

58 

92 

65 

91 
53 

91 
50 

89 
50 

96 
51 

92 

51 

87 
56 

94 
53 

79 
62 

94  103 
64   60 

86.9 
58.1 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

85 
68 

91 
70 

87 
67 

80 
69 

75 
64 

77 
65 

85 
71 

85 
68 

76 
62 

81 
59 

79 
62 

78 
59 

89   92   84 
63   74   69 

83 
63 

81 
62 

78 
60 

86 
71 

88 

70 

85 

70 

81 

68 

81 
69 

85 
71 

85 
65 

82 

66 

88 
62 

85 
69 

85 
70 

89   86 
71   72 

83.7 
66.7 

CHARLOTTEBURO 

MAX 
MIN 

79 
54 

79 

57 

85 
59 

77 

60 

67 
49 

75 
52 

79 

54 

69 
57 

75 

44 

77 
42 

71 
52 

82 

43 

83   90   96 

52   58   65 

79 

45 

72 

39 

80 
43 

61 
59 

85 
55 

82 
58 

85 

58 

86 
51 

83 

56 

85 
57 

83 
53 

85 

52 

89 
54 

90 
59 

91   93 
63   69 

81.7 
53.8 

CMATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

96 
65 

96 
66 

96 
60 

86 
64 

81 
55 

83 
58 

81 
60 

79 
64 

83 

51 

63 

49 

82 
52 

82 
49 

97  103   90 

53   62   68 

65 
50 

83 
50 

87 
50 

91 

60 

89 
65 

91 
65 

85 
58 

85 
60 

90 

54 

86 
56 

86 
62 

93 
61 

96 
61 

96 
66 

96  102 
69   65 

89.0 
59.0 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

94 
67 

95 
66 

93 
66 

81 
63 

78 
64 

83 
59 

83 
64 

80 
65 

84 
54 

83 
64 

86 
58 

85 
53 

95  102  -96 

55   66   67 

83 
57 

83 
65 

85 
60 

93 
69 

92 
64 

87 
69 

88 
62 

85 
61 

88 
61 

87 
65 

87 
62 

89 
66 

99 
66 

97 
70 

99  100 
72   71 

89.0 
63.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

88 
56 

93 
64 

88 
65 

76 
65 

80 
61 

84 
57 

77 
62 

79 
61 

83 
55 

86 
55 

84 
60 

83 
54 

96  101   94 
56   63   68 

80 

55 

85 
53 

88 
63 

88 
63 

92 
65 

92 
68 

90 
63 

89 
60 

92 
58 

88 
58 

85 
62 

93 
62 

97 
64 

92 
69 

97  102 
69   66 

88.5 
61.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

82 

62 

90 
63 

90 
62 

89 
62 

74 
54 

75 

55 

80 
62 

76 
60 

77 
54 

80 
51 

84 
56 

S3 

51 

84   95  100 
58   61   67 

84 
51 

83 

48 

82 
62 

60 
60 

87 
59 

90 
67 

91 
57 

91 
55 

87 
56 

90 
57 

86 
56 

85 
60 

92 
60 

95 
61 

94   96 
68   67 

86.2 
58.8 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

9* 

69 

93 
59 

87 
60 

83 
62 

78 
56 

83 
57 

83 
63 

79 
60 

82 
49 

84 
47 

88 
49 

87 

47 

96  101   99 
53   58   66 

82 
48 

84 

47 

86 
59 

92 
61 

93 
56 

93 
65 

90 
58 

88 
56 

90 
55 

87 
55 

87 
58 

94 
56 

98 
56 

96 
63 

99  103 
65   63 

89.6 
57.0 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

93 
63 

91 
64 

89 
75 

79 

65 

77 
59 

82 

57 

78 
60 

78 
63 

63 

53 

83 
54 

82 
55 

82 
56 

95  100   98 
56   66   6  7 

82 
52 

81 

54 

85 
60 

68 
66 

92 

65 

90 
66 

88 
60 

87 
58 

88 

60 

85 
59 

85 
61 

93 

63 

95 
64 

95 
65 

97  103 
69   68 

87.9 
61.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

96 
56 

98 
67 

98 
66 

73 
68 

82 
61 

85 
57 

80 
64 

82 
66 

84 
52 

88 
54 

86 
55 

83 

51, 

97  103   89 
56   66   67 

83 
56 

55 

93 

92 
66 

86 
69 

90 
61 

91 
62 

93 

62 

91 
64 

88 
62 

95 
64 

99 

66 

100 
69 

100  104 
72   72 

90.7 
62.3 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

92 
63 

92 
65 

86 
64 

74 
62 

76 
58 

84 
58 

76 
61 

78 
63 

81 
52 

83 
52 

84 
53 

85 

51 

95   99   96 
55   65   68 

80 
51 

85 
51 

86 
61 

90 
65 

93 
63 

90 
67 

90 
60 

88 
58 

89 
58 

87 

57 

87 
60 

94 
64 

97 
65 

97 
64 

97  101 

71   70 

88.1 
60.5 

INDIAN  MILLS  2  w 

MAX 
MIN 

95 
65 

95 
62 

89 
60 

72 
65 

78 
53 

85 
54 

79 
57 

78 
64 

83 

47 

85 
46 

87 

50 

83 
45 

95  100   88 
50   59   67 

79 

49 

84 
49 

84 

57 

91 
67 

92 
66 

85 
66 

68 
56 

85 
59 

90 
51 

89 
53 

87 
60 

94 
62 

96 

64 

97 
66 

95  100 
69   65 

68.0 
58.2 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

79 
65 

90 
68 

82 
66 

78 

64 

75 
62 

81 
59 

73 
66 

77 
63 

81 
57 

79 
59 

78 
68 

75 
68 

93   98   83 
65   70   65 

74 
60 

79 
56 

83 
62 

86 
60 

88 
66 

90 
70 

84 
65 

87 
65 

85 

70 

83 
68 

78 
66 

87 
69 

85 
67 

89 
69 

95   98 

73   76 

83.6 
65.5 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

90 
63 

93 
66 

87 
60 

72 

63 

78 
57 

80 
58 

76 

60 

80 
65 

79 
50 

80 
49 

80 
50 

80 
49 

95  101   85 
54   64   71 

78 
49 

78 
51 

84 
60 

87 
67 

89 

65 

88 
67 

84 
60 

88 
59 

87 
59 

62 
57 

81 
60 

91 
60 

94 
62 

90 
63 

95  102 

69   70 

85.6 
59.9 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

94 
64 

94 
62 

90 
64 

81 
64 

79 
59 

84 
55 

84 
61 

80 
63 

83 

51 

86 
51 

88 
53 

90 

51 

97  100   97 
56   61   69 

83 

50 

86 

50 

85 
62 

92 
66 

94 
60 

92 

67 

91 
59 

88 

55 

88 
56 

89 
57 

89 
59 

95 
62 

97 

62 

98 

67 

96  102 
68   67 

90.1 
59.7 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

93 
60 

87 
57 

84 

58 

68 

58 

78 
49 

80 
49 

70 

58 

76 
50 

80 
44 

79 
47 

83 
45 

86 

47 

92  103   96 
58   59   65 

77 
45 

83 

44 

82 
57 

90 
60 

90 
53 

86 
62 

88 
61 

86 

47 

88 
47 

88 
56 

90 
51 

95 
50 

93 
60 

98 
55 

97  102 
62   63 

86.7 
54.1 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

68 

63 

62 

63 

63 

59 

63 

65 

63 

50 

52 

50 

53   62   66 

52 

52 

66 

69 

66 

71 

62 

62 

59 

57 

60 

83 
59 

87 
68 

91 
69 

92   96 

73   69 

61.8 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

83 
64 

89 
62 

90 
63 

82 

63 

70 
55 

77 
56 

82 
62 

73 
61 

80 
54 

82 
52 

82 
52 

87 
52 

85   96  102 
57   60   68 

84 
54 

77 
50 

85 
60 

85 
65 

89 
62 

91 
67 

90 
60 

91 
58 

88 
56 

90 

57 

86 
60 

88 
60 

94 
62 

96 
66 

95   99 
71   66 

86.7 
59.8 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

83 
63 

90 
67 

83 
67 

73 
63 

76 
63 

79 
62 

77 
64 

78 
65 

78 
56 

80 
56 

79 
56 

78 
55 

94  100   84 
59   67   67 

76 

56 

79 
55 

85 
65 

87 
70 

87 
67 

90 
70 

64 
64 

85 
64 

85 
62 

81 
61 

81 
63 

88 
65 

90 
65 

85 
66 

95   97 
70   72 

84.1 
63.5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

81 
60 

90 
61 

88 
59 

81 
60 

74 
59 

75 
61 

79 

58 

70 
55 

74 
49 

78 
45 

79 
47 

85 
46 

86   93   98 
47   57   66 

80 

48 

81 
47 

82 
49 

83 
64 

87 
62 

90 
64 

69 
56 

87 
52 

88 
52 

87 
59 

84 
56 

86 

58 

92 

57 

94 
61 

95   94 
63   62 

64.8 
56.1 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
68 

95 
68 

90 
67 

78 
65 

81 
63 

83 

59 

83 
63 

80 
58 

81 
55 

82 
55 

82 
57 

84 
53 

94   98   88 
55   66   70 

82 

57 

84 
55 

85 
61 

93 
72 

90 
68 

86 

70 

88 
62 

85 
61 

88 
59 

87 
60 

86 
63 

91 
61 

96 

66 

93 
70 

96   98 

75   71 

87.7 
63.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

93 
66 

92 
67 

86 
65 

72 
64 

74 
58 

85 
59 

75 
64 

79 
57 

84 
51 

86 
52 

86 
55 

85 
51 

93   99   84 
56   65   65 

79 

54 

85 
54 

84 
60 

91 

66 

91 
66 

85 
67 

89 
61 

85 
61 

89 

61 

87 
59 

89 
62 

93 
64 

96 
67 

97 
68 

95  100 
70   70 

87.4 
61.5 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

81 
56 

91 
57 

88 
58 

82 

58 

67 
50 

75 

54 

83 
56 

69 
57 

78 
51 

81 
46 

81 
47 

64 
46 

84   94   98 
52   54   64 

82 
48 

76 
47 

83 
55 

82 
60 

88 
62 

90 
62 

90 
60 

88 

58 

87 
56 

86 
54 

84 
56 

88 
56 

92 
56 

93 
61 

94   94 
63   63 

85.0 
55.6 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
67 

92 
67 

83 
67 

71 
65 

79 
61 

84 

61 

76 
66 

79 

64 

82 
61 

83 
60 

83 
60 

61 
62 

97  102   85 
63   68   67 

77 

61 

83 
59 

86 
65 

89 
69 

92 

70 

92 
71 

88 
68 

88 
65 

90 
65 

84 
64 

83 
66 

90 
65 

96 

68 

89 
71 

96  103 
72   73 

86.  e 
65.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
62 

90 
65 

90 
66 

60 
63 

77 
60 

81 
59 

81 
63 

77 
63 

82 
53 

82 
54 

83 
55 

83 
54 

95   99   97 
57   67   68 

81 
54 

84 
52 

85 
60 

87 
66 

90 
66 

90 
68 

88 
63 

87 
60 

88 
61 

87 
58 

83 
62 

93 
64 

95 
64 

92 
66 

96  100 

70   70 

87.5 
61.7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

81 
63 

92 

60 

87 
62 

77 
60 

67 
54 

76 

53 

81 
59 

70 
56 

76 

48 

80 
46 

79 
46 

84 
47 

88   94   99 
57   56   67 

79 
46 

73 
44 

84 
61 

83 
61 

88 
58 

90 
64 

87 
55 

86 
51 

85 
52 

87 

51 

85 
54 

88 
54 

84 
60 

93 
6C 

97   97 
68   64 

84.4 
56.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

83 
68 

86 
67 

92 
70 

86 
67 

69 
60 

78 
61 

83 
70 

75 
65 

81 
61 

85 
54 

83 
60 

86 

60 

85   96  102 
64   69   72 

85 
58 

79 
54 

86 
63 

£8 
67 

90 
66 

94 
72 

94 

64 

91 
61 

90 
64 

94 

63 

85 
61 

87 
62 

94 

65 

96 

68 

93   98 
71   72 

87. S 
64.S 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

93 

65 

95 

63 

92 
61 

76 
65 

78 
54 

85 
55 

83 
58 

82 
51 

85 
54 

86 
47 

88 

50 

88 

48 

95  101   99 
51   60   68 

85 
50 

84 

50 

84 
59 

90 
67 

91 
62 

90 
67 

9C 
56 

89 
56 

91 
52 

89 
54 

87 
53 

93 
62 

95 
64 

96 

65 

94  100 
68   65 

89.S 

58.1 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

93 
61 

93 
62 

92 
62 

84 
60 

75 
57 

81 
54 

84 
62 

76 
56 

83 

51 

85 

46 

86 
50 

90 
50 

94   98   99 
56   59   67 

83 
50 

88 
48 

84 
63 

91 
67 

93 
59 

93 
66 

91 
6C 

90 
55 

88 
55 

89 
55 

90 
56 

98 
57 

9S 
56 

96 
62 

97  104 
67   64 

90. C 
58.  C 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

91 
63 

93 
65 

85 
65 

75 
65 

78 

57 

83 
58 

75 
63 

79 
63 

82 

53 

85 

53 

85 
54 

84 
53 

96  101   96 
57   63   67 

75 

54 

84 

51 

85 
61 

68 
65 

92 
65 

92 
69 

92 
61 

88 
61 

88 
57 

87 
60 

85 
64 

95 
63 

96 
63 

94 

65 

97  104 

70   68 

86.1 
61.3 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

79 
60 

96 
67 

97 
63 

90 
69 

75 

59 

79 
60 

79 
64 

85 
67 

81 
58 

78 
51 

82 
54 

81 
53 

80   94   97 
58   65   63 

88 
56 

81 
53 

79 
61 

84 
65 

92 

64 

85 
72 

86 
63 

85 
63 

86 
56 

90 
56 

84 
63 

83 
62 

88 
67 

9C 
65 

89   94 
68   69 

85.7 

61.? 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

83 
67 

91 
63 

83 
66 

69 
61 

76 
56 

83 

57 

75 
66 

77 
61 

82 
55 

82 

5o 

87 
55 

86 
57 

94 
61 

100 
66 

84 
61 

75 
53 

86 
52 

86 
65 

88 

70 

91 
65 

91 
72 

91 
62 

1 

86 
60 

89 
59 

87 
60 

86 
62 

95 
63 

96 
65 

93 

69 

96 
72 

102 

70 

86. E 
62.2 

See  reference   i 


TabU  S    Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
JULY    1934 

Station 

Day  Ol  Month 

\ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13       14      15 

IS      17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

(UNYON 

MAX 
MIN 

9* 
91 

95 

69 

87 

64 

83 

60 

79 
69 

84 
49 

SO 
48 

84 
48 

87 

49 

89 
50 

86 
57 

86 
43 

99    102      98 

49       56       72 

86       86 

42       48 

89 

•50 

90 
64 

95 

63 

95 

66 

91 

54 

94 

52 

91 

54 

86 

50 

90 

56 

92 

56 

97 

60 

99 
64 

103 
66 

90.7 
56.0 

SANDY    HOOK 

MAX 
MIN 

82 
65 

92 
67 

60 
68 

74 
62 

78 
61 

81 
61 

78 

65 

60 
64 

80 

61 

81 
60 

82 
62 

79 
61 

90  95  95 
62       69       66 

76  80 
60      61 

us 
65 

87 
68 

87 
67 

91 
69 

86 

64 

87 
64 

86 
64 

86 
64 

83 
65 

87 
65 

88 
66 

S3 
69 

90 
69 

90 
73 

84.5 
64.7 

iOMERVILLE 

MAX 

MIN 

93 
63 

94 
60 

91 
62 

78 
63 

79 
56 

64 
56 

75 
62 

60 
59 

83 
51 

86 
51 

66 
52 

68 
50 

98  103  94 
55       59      68 

80  86 
52      49 

87 
82 

90 
65 

93 
63 

93 
68 

92 
61 

91 

55 

90 
53 

90 
58 

90 
61 

93 

60 

96 
60 

96 

68 

98 

67 

102 
65 

89.7 
59.2 

SUSSEX    3   N 

MAX 
MIN 

B  i 
62 

91 
63 

90 
58 

67 

67 

66 
58 

87 
52 

87 
57 

86 
53 

90 
55 

96 
58 

94 
62 

96 
61 

96 
68 

101 
66 

rRENTON    2 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
67 

89 

74 

64 

78 
59 

85 
59 

75 
66 

80 
64 

85 

55 

68 
57 

86 

56 

87 
55 

96  100  88 
59      69      69 

79      67 

57      56 

85 
63 

91 
67 

93 
65 

89 
70 

89 
63 

87 
61 

89 
62 

67 
62 

87 
60 

93 

66 

95 
67 

96 
68 

97 
73 

100 

73 

88.5 
63.5 

RENTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
70 

86 
72 

72 
65 

77 
61 

82 

61 

74 
67 

77 
65 

82 

59 

83 
60 

85 
61 

83 
59 

95  96  83 
62       68       66 

77  64 
60      60 

S3 
65 

89 

69 

91 
68 

87 
70 

86 
66 

85 
64 

87 

64 

85 
64 

85 
63 

92 
67 

95 
69 

94 
70 

95 
74 

99 
75 

86.3 
65.5 

rUCKERTON 

MAX 

MIN 

OODSTOWN   2    NW 

MAX 
MIN 

66 
62 

94 
67 

95 
66 

92 

68 

76 
66 

77 
63 

63 
65 

80 
66 

78 

57 

63 
56 

83 
60 

86 
58 

86  95  100 
56       65       69 

86  79 
56      56 

85 
62 

85 
69 

92 

69 

91 
69 

85 
64 

89 
64 

86 
59 

90 
62 

90 
65 

89 

63 

95 

67 

97 
68 

97 
72 

97 
75 

86.0 
64.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 
H       < 

ANOE   BROOK 

BTAP 

.14 

.18 

.28 

.09 

.11 

.24 

.03 

.19 

.21 

.20 

,20 

.26 

.30 

.26 

.19 

.17 

.16 

.07 

.28 

.24 

23 

29 

19 

17 

16 

??, 

25 

16 

21 

B6.09 

WIND 

4 

4 

14 

3 

6 

5 

12 

2 

8 

7 

4 

6 

11 

13 

29 

18 

4 

8 

19 

4 

6 

12 

5 

16 

4 

10 

1 

4 

4 

12 

7 

262 

LKASANTVILLE    1    N 

KVAP 

.18 

.25 

.16 

.22 

.07 

.25 

.11 

.25 

.17 

.25 

.21 

.26 

.19 

.29 

.43 

.06 

.38 

.13 

.34 

.21 

.29 

.21 

39 

20 

19 

27 

20 

24 

21 

13 

31 

7.05 

WIND 

37 

43 

38 

lb, 

9 

45 

13 

55 

13 

24 

21 

22 

32 

38 

46 

37 

31 

38 

44 

32 

40 

45 

33 

39 

32 

26 

16 

33 

40 

41 

32 

1010 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  Identification  numbers  in  tbe  Index  cumber  column  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplicatio 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  tbe  post  office. 
Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  12  months  will  be  carried  in  tbe  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  tbls 


of  numbers  within 


lies.   Degree  days  are  based  on  a  dally 


Sleet  and  bail  were  included  1: 
Amounts  in  Table  3  are  from  no: 
Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  i 


snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  witb  July  1948. 
-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
aowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obeervatlo 


See  tbe  Station  Index  for  observation 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQCTV  in  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
ive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


more  effective  January  1,  1954. 


-  No  record  in  "ables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

CD  Data  in  tbe  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  i 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

Id  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  bave  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


all 


nts  per  c< 


STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
JULY  1954 


Time  of 

Years  of 

£ 

County 

Drainage 

0 

T3 

■0 
I 

§ 

observation 

record 

Observer 

Refer  to  tables 

Station 

H 
8 
T3 

1 

| 

a 

> 

■ 
a 

1 

A 

e 

B 

s 

& 

J 

J 

£ 

N 

H 

£ 

1 

w 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

052B 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5   7 

BERLIN  1  W 

0787  jCAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907 

MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRIDGETON  2  SSE 

1028 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

66 

71 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  &  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  ISALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

8 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  'CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

'  5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5     C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOTTEBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5    7 

CHATHAM 

1590 

MORR I S 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5   7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5   7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74' 55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  10 

74  47 

760 

EST 

5P 

53 

L.  S.  DEPUE 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3       C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768 

ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5     C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5    7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5    7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

RARITAN 

40  53 

74  56 

540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

CLOSED  4/53 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

22 

48 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HTGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5    7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

JDEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

j EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5   7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3       C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596 

OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

C 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5    7 

LAMBERTVILLE 

463  5 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5     C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5     C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  47 

74  47 

660 

EST 

7A 

7A 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5   7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOI 

1  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

1« 

L.  J.  GALLAHER 

3       C 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5   7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5   7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5   7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3  5   7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3       C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

CM.  WHEELER 

2  3  5   7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5   7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5   7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBUR6  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5   7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3       C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

BO 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  K1RSTEN 

2  3  5    7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SEABROOK 

7936 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER 

1512  4/54 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3  5   7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELC 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

56 

59 

BR  ICE  B.  STANTON 

2  3  5   7 

SWEDESBORO 

8680 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

CLOSED  4/54 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

6 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5   7  C 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

2  3  5   7 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  .'ONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3       C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3       C 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3       C 

WOOD ST OWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

See  page  63  for  reference  notes 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1954 

Ernest  C.  Johnson,  Section  Director  -  Albany,  N.  Y. 

WEATHER  SUMMARY 


Heavy  rains,  averaging  6.75  inches  across  the  State  and 
well  spaced  in  four  periods,  brought  much  needed  relief 
to  the  drought-stricken  agriculture  of  the  State.   The 
agriculture  of  the  State  was  materially  benefitted  by 
heavy  rains  at  the  beginning  of  the  month,  after  suffer- 
ing from  a  two-month  dry  period,  and  by  the  close  of 
the  month  streams  and  ground-water  sources  had  been 
replenished  by  repeated  rains.   On  the  last  day  of  the 
month,  hurricane  "Carol"  brought  over  two  inches  of 
rainfall  to  nearly  all  sections.   The  hurricane  only 
dealt  a  glancing  blow  to  the  State  and  damages  were 
confined  chiefly  to  the  coastal  areas  where  total  dam- 
ages were  estimated  at  $250,000. 

The  prolonged  drought  which  extended  through  June  and 
July  was  brought  to  an  end  during  the  first  five  days 
of  August.   Pressure  over  the  Northeast  and  the  New 
Jersey  area  was  low  through  the  5th  with  several  fron- 
tal passages.   Moderate  to  heavy  rains  occurred  during 
the  period  from  the  3rd  through  the  5th,  with  three-day 
totals  up  to  two  inches.   High  pressure  overspread  the 
State  on  the  6th,  and  fine  sunny  weather  was  enjoyed 
through  the  8th.   On  the  8th,  a  low  pressure  disturb- 
ance formed  over  Oklahoma  and  moved  rapidly  east-north- 
eastward, bringing  heavy  rains  to  New  Jersey  and  the 
Northeast  on  the  9th.   The  Long  Branch  cooperative 
station  reported  3.82  inches  for  the  highest  24-hour 
amount  of  the  month  at  this  time  and  many  other  sta- 
tions in  northern  and  central  Jersey  reported  amounts 
up  to  two  inches.   Through  the  10th  of  the  month,  tem- 
peratures had  continued  to  run  subnormal  with  moderately 
warm  days  on  the  1st  and  8th.   The  next  rainfall  of 
consequence  began  on  the  19th,  when  a  three-day  period 
of  showery  weather  began.   This  new  period  of  rainfall, 
bringing  over  one  inch  to  the  State  in  many  localities, 
resulted  from  a  stagnant  frontal  condition  over  the 
Middle  Atlantic  States  with  moist  tropical  air  over- 
running the  cool  polar-Canadian  air  that  had  pushed 
southward.   Again  temperatures  were  predominately 
subnormal.   On  the  22nd  a  four-day  period  of  dry  sunny 
weather  began  as  an  extensive  high  pressure  area 
settled  over  the  Northeast.   Temperatures  finally 
broke  into  the  90 's  on  the  25th,  one  of  the  few  days 
that  the  temperature  reached  the  90 's.   The  weather  was 
uneventful  until  the  30th  when  hurricane  "Carol"  began 
to  threaten  the  Middle  Atlantic  States.   This  very 
destructive  storm  moved  northward  about  50  miles  east 
of  the  Jersey  coast  on  the  31st  causing  only  minor  dam- 
ages to  the  Jersey  interior  and  moderate  damages  to  the 
coastal  area.   Heavy  rains,  with  most  stations  reporting 
amounts  in  excess  of  two  inches,  resulted  from  the  storm 
on  the  30th  and  31st. 

The  mean  temperature,  obtained  from  45  stations,  was 
71.4°,  which  was  0.7°  below  the  normal  for  August.   Daily 
temperature  extremes  ranged  from  104°  on  the  1st  at 
Phillipsburg  to  36°  on  the  18th  at  Layton  3  NW.   Warm 
temperatures  occurred  statewide  on  the  1st,  16th  and 
25th  when  readings  reached  the  90 's  over  most  sections. 
The  18th  was  the  coolest  period  when  an  extensive  high 
pressure  system  was  centered  over  the  area  and  tempera- 
tures dropped  to  the  40 's  over  much  of  the  State.   Sev- 
eral stations  reported  readings  in  the  30' s.   Precipi- 
tation reports  from  46  stations  averaged  6.75  inches, 
which  is  2.03  inches  above  the  State  normal  for  August. 
Monthly  amounts  ranged  from  9.82  inches  at  Midland  Park 
to  4.25  inches  at  Mays  Landing.   The  greatest  24-hour 
amount  was  3.82  inches  at  Long  Branch  on  the  9th,  over 
the  southern  half  of  Jersey,  rainfall  averaged  5  inches 
or  better  while  the  northern  half  of  the  State  averaged 
around  7  inches  or  more.   The  rainfall  was  well  scat- 
tered throughout  the  month.   Sunshine  averaged  62-66 
percent  which  is  very  close  to  normal  expectancy. 

The  weather  during  August  was  very  favorable  for  crops. 
Although  the  State  suffered  a  severe  drought  during 
June  and  July,  August  rainfall  did  much  to  alleviate 
crop  losses  and  restored  most  streams  and  water  sources 
to  their  normal  conditions. 

HURRICANE  "CAROL",  AUGUST  31,  1954 


been  moving  slowly  northward  for  several  days,  picked 
up  speed  at  it  swept  up  the  Atlantic  Coast.   It  brought 
gale  winds,  flood  tides  and  heavy  rain  to  the  New 
Jersey  coast  although  the  eenter  of  the  storm  was  some 
50  miles  off  shore.   Wind  with  recorded  velocities  up 
to  60  mps  caused  30  ft .  waves  in  the  Asbury  Park  area . 
Beaches  all  along  the  coast  were  awash  and  the  sea-wall 
between  SeaBright  and  Monmouth  Beach  was  broken  in  two 
places.   Although  the  main  force  of  the  storm  covered 
the  area  from  Atlantic  City  to  Sandy  Hook,  the  total 
damage  was  estimated  at  the  comparatively  low  figure 
of  $250,000.   About  $100,000  of  this  amount  was  report- 
ed in  the  Asbury  Park  area  where  board  walks  and  beach 
buildings  were  damaged.   Other  estimated  damages  were 
Ocean  Grove,  $30,000;  Manasquan,  $13,000;  Bay  Head, 
$5,000;  Sea  Girt,  $5,000;  Point  Pleasant,  $4,000; 
Mantoloking,  $2,000  and  Spring  Lake  $1,500.   Boats 
along  the  Jersey  shore  suffered  some  $50,000  damage. 
Electric  and  telephone  lines  were  blown  down  and 
snapped  by  uprooted  and  broken  trees.   Two  men  were 
electrocuted,  one  as  he  picked  up  a  broken  wire  and 
the  other  while  repairing  a  storm  damaged  electric 
line.   These  were  the  only  reported  New  Jersey  casu- 
alties from  the  storm  but  many  persons  were  evacuated 
from  beach  cottages  and  bungalows. 

Storm  damages  in  specific  local  areas  were  reported 
as  follows: 

Asbury  Park  -  the  mile-long  boardwalk  was  ripped  open 
by  thirty  foot  waves,  boardwalk  benches  washed  away 
and  most  of  Ocean  Avenue  was  filled  with  sea  water 
and  sand. 

Atlantic  City  -  five  hundred  beach  chairs  were  swept 
out  to  sea  and  on  adjacent  Brigantine  Island,  a  40  ft. 
section  of  an  800  ft.  fishing  pier  was  destroyed. 
Atlantic  Highlands  -  lowland  areas  were  threatened  by 
high  tides  from  Sandy  Hook  Bay. 

Avon  and  Bradley  Beach  -  sections  of  Ocean  Avenue  were 
closed  off  on  account  of  flood  conditions  and  flying 
debris  from  the  ocean. 

Bay  Head  -  a  two  block  section  of  the  board  walk  was 
washed  out  to  sea. 

Belmar  -  sections  of  the  boardwalk  buckled  under  pound- 
ing seas.   The  Coast  Guard's  lookout  tower  at  the 
Shark  River  Inlet  was  struck  by  lightning,  cutting  off 
communications  there.   The  marine  basin  overflowed, 
forcing  Coast  Guardsmen  to  retrieve  small  boats  that 
broke  from  their  moorings. 

Highlands  -  police  headquarters  was  flooded  by  the 
waters  of  Sandy  Hook  Bay  and  Shrewsbury  River . 
Keansburg  -  about  150  vacationers  along  Raritan  Bay 
voluntarily  left  bungalows  and  cabins  to  be  given 
temporary  shelter  and  food  at  Borough  Hall.   Rising 
waters  threatened  a  number  of  homes  and  police  asked 
for  emergency  air  from  near  by  Fort  Monmouth.   However, 
forced  evacuation  was  not  necessary  since  flood  waters 
receded. 

Long  Beach  -  flood  waters  forced  closing  of  the  ocean 
front  for  a  time. 

Monmouth  Beach  -  the  sea  wall  was  broken  in  two  places 
between  Monmouth  Beach  and  Sea  Bright,  pouring  water 
into  Ocean  avenue;  50  persons  were  evacuated  from  homes 
along  the  road.   Two  to  three  feet  of  sand  was  left 
when  the  4-foot  deep  water  receded  and  some  25  auto- 
mobiles had  to  be  dug  out.   Flood  waters  swept  6  blocks 
inland. 

Ocean  Grove  -  a  six-block  section  of  the  boardwalk  was 
washed  away  and  one  corner  of  a  hotel  collapsed. 
Point  Pleasant  -  500  ft.  of  boardwalk  was  torn  up  near 
the  Forman  and  Carter  Avenue  beach. 

The  total  estimated  damage  inflicted  on  the  Atlantic 
Coast  area  during  the  passage  of  this  hurricane,  named 
"Carol",  was  upwards  of  $500,000,000,  while  the  number 
of  storm  incurred  deaths  was  reported  to  be  68.   In 
comparison  to  the  total  storm  damage,  the  portion  that 
fell  on  New  Jersey  was  very  moderate.   In  the  agricul- 
tural field,  no  significant  injury  or  loss  to  crops 
was  reported.   E.C.J.  -  P.H.S. 


On  the  last  day  of  August  1954,  a  hurricane  which  had 
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.93 

.06 

1.12  2 

46 

.50 

2.46  , 

BELMAR 

6.46 

■  04 

.«■) 

.24 

1.78 

.06 

.04 

.12 

.80 

.33 

2.34  , 

BELVIOERE 

7.68 

T 

■TS 

.09 

1.48 

.0*. 

.20 

7 

.89 

31 

7     .37 

3.35  . 

BERLIN  1  H 

4.96 

,26 

.12 

.73 

.30 

7 

75 

.80 

2.00  . 

BOONTON 

7.76 

.08 

.32 

1.93 

■  09 

.21 

1.3* 

T 

.22 

.02 

.53 

51 

.16 

.08 

.03 

.  ia 

.12 

2.00  , 

BRANCHVILLE 

ft. 30 

.58 

7 

.97 

T 

7 

T 

.33 

1.11 

09 

.06 

.10 

.22 

2.82  . 

BRIDGETON  2    SSE 

5.86 

.07 

.11 

.  19 

.38 

.90 

.18 

.14 

.32  1 

11 

•  41 

.06 

2.01  , 

BURLINGTON 

5.72 

.05 

1.23 

T 

.33 

1.10 

•  23 

.  1! 

.06 

.24 

3  0 

2.01  , 

CANISTEAR  RESERVOIR 

6.67 

T 

•  85 

.11 

.  15 

.24 

1.0* 

.01 

.40 

7 

1.21 

14 

.01 

.26 

■  09 

.14 

2.06  , 

CANOE  BROOK 

7.11 

1  ■40. 

.15 

T 

.72 

.95 

.01 

.05 

.12 

.79 

75 

.32 

"  .03 

1,82  . 

CANTON 

7*06 

.00 

.21 

.99 

1.03 

.06 

.25 

.16  2 

60 

.37 

.04 

1.31  . 

CAPE  MrfY  3  W 

3.92 

.05 

•  03 

' 

' 

• 

*     • 

• 

.44 

.02 

.38 

83 

.17 

2.09   .07 

1.82  , 

CEDAR  GROVE 

6.97 

.17 

1,17 

.50 

.40 

1.26 

.07 

.14 

.68 

18 

.17 

.03 

2.20  . 

CHARLOTTEBURG 

5.39 

.20 

T 

.18 

.38 

.18 

.11 

•  9* 

.07 

.17 

.02 

.52 

21 

.06 

.07 

■  09 

.15 

2.04  , 

CHATHAM 

7.31 

1.30 

.40 

.34 

1.-0 

.02 

.05 

.06 

.74 

'5 

.42 

1.83  , 

CHATSWORTH  5  S 

4.55 

.38 

.1(1 

.03 

1.00 

.03 

.03 

.05 

.04 

M 

.03 

.03 

2.02  , 

CLAYTON 

6.  81 

.07 

.15 

.21 

.10 

T 

.91 

.5* 

.02 

.17 

.74  1 

13 

.03 

.03 

2.71  , 

CLINTON 

8.20 

.08 

1.95 

.01 

1.51 

•  OS 

7 

.10 

.28 

.86 

78 

.16 

•  38 

2.04  . 

PEEPWATER 

5.11 

.36 

.62 

.24 

1.93 

47 

.06 

1.43  , 

ELIZABETH 

7.51 

.12 

.03 

1.10 

.11 

2.20 

•  16 

.01 

.11 

.64 

65 

.01 

.02 

.01 

2.32  . 

ELIZABETHPORT 

7.10 

.91 

•  03 

2.41 

.02 

.06 

.55 

.02 

77 

.50 

1.77  , 

ESSEX  FELLS  SERV  8L0G 

7.00 

.96 

•  64 

7 

•  30 

l.*2 

.10 

7 

.21 

.54 

24 

.21 

2.38  , 

FLEMINGTON  1  NE 

8.83 

.07 

T 

1.20 

T 

T 

2.21 

.16 

.03 

.07 

.15 

7 

1*76 

91 

7 

7 

7 

2.27  . 

FORTESOJE 

5.68 

.10 

.06 

.03 

.70 

.0? 

.06 

.87  2 

02 

.01 

7     .09 

1.67  . 

FREEHOLD 

7.38 

.01 

.71 

.17 

1.63 

•  95 

.04 

.05 

.03  1 

13 

.01 

2.65  , 

GREENWOOO  LAKE 

5.34 

T 

•  70 

.09 

.06 

1.00 

.18 

.10 

1.00 

08 

.03 

.18 

.05 

.10 

1.75  , 

MAMMONTON  2  NNE 

5.08 

.35 

•  06 

.06 

.31 

•  71 

.04 

.09 

.05  1 

10 

.16 

2.15  . 

HIGHTSTOWN  1  N 

7.45 

T 

•  93 

T 

.25 

2.35 

♦  *0 

.02 

.08 

.07 

7 

.02 

86 

.01 

2*46  . 

INDIAN  MILLS  2  W 

7.00 

■  oe 

.11 

•  03 

.03 

1.29 

.73 

.02 

.06 

7 

1.74 

58 

.04 

2,29  , 

IRVINGTON 

6.71 

.02 

1.19 

T 

1.69 

.09 

7 

.85 

•  15 

54 

7 

.63 

1.55  , 

JERSEY  CITY 

7.05 

.02 

1.14 

1.03 

.07 

.01 

.07 

1.05 

•  63 

53 

.14 

.52 

1.84  , 

LAKEWOOO  2  ENE 

7,40 

.13 

.99 

.31 

•  90 

•  3* 

.01 

.02 

.12  1 

68 

7 

2,90  , 

LAMBERTVILLE 

7.20 

.05 

.01 

1.25 

.08 

.26 

2.00 

.21 

.02 

.17 

.06 

7 

.05 

71 

.02 

2.31  . 

LAYTON  3  NW 

•  01 

.64 

.07 

•  74 

•  05 

.72 

7 

1.69 

12 

.50 

.13 

.05 

LESS6URG  STATE  FARM 

5.66 

.07 

■  17 

•  45 

.26 

•  01 

.27 

.68  1 

21 

.67 

.02   .06 

1.79  . 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

7.34 

.35 

.02 

1.01 

.47 

.06 

•  51 

1*23 

•  01 

T 

.12 

.03 

.50 

14 

.15 

.02 

.01 

.48 

.14 

2.09  . 

LONG  BRANCH 

8.98 

T 

.02 

1.34 

.05 

3.82 

•  03 

7 

7 

.08 

69 

.74 

2.21  . 

LONG  VALLEY 

5.82 

.02 

.02 

1.18 

.02 

•  03 

T 

l.*0 

.02 

.03 

7 

.16 

.58 

20 

.56 

1.60  , 

MACOPIN  INTAKE 

7.03 

.10 

.01 

1.01 

.01 

.22 

.50 

.78 

.06 

.20 

.56 

22 

.05 

.08 

.06 

.01 

.23 

2.93  , 

MANVILLE 

9.27 

.99 

2.05 

.*2 

.05 

.12 

2.00 

1.04 

7 

.60 

2.00  . 

MARLTON  1  W 

5.83 

.03 

»43 

.39 

.11 

•  68 

.07 

.02 

.04 

7 

.85 

53 

.02 

2.66  . 

MAYS  LANDING 

4.25 

.18 

.08 

.03 

.03 

■  03 

.67 

.03 

.09 

.17 

70 

2.24  . 

MIDLAND  PARK 

9.82 

.01 

1.44 

.21 

1.93 

.02 

.19 

•  43 

26 

.02 

.04 

2.53 

2.72  , 

MILLVILLE 

4.76 

.12 

■  01 

.11 

.72 

.0* 

.14 

•  08 

.37 

.57 

40 

.05 

.25 

.07 

1.83  , 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5.14 

•  18 

.01 

.18 

.79 

.05 

7     .10 

.16 

•  44 

.78 

30 

.05 

.03   7     .14 

1.73  . 

MILTON 

6.76 

•  03 

.65 

.56 

•  03 

.45 

•  76 

.09 

.10 

.11 

1.25 

15 

.10 

.22 

.04 

.24 

1.96  . 

MOORE S TOWN 

5.70 

1.02 

•  01 

.36 

.28 

.79 

7 

.01 

T 

.06 

.02 

65 

.20 

2.30  , 

MORRIS  PLAINS 

9.70 

.13 

T 

1.60 

1.63 

7 

.39 

1*40 

•  03 

.16 

.05 

.38 

33 

.29 

.01 

.14 

3.16  , 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

6.37 

T 

.01 

.90 

7 

7 

1.89 

•  02 

•  01 

.09 

.63 

.38 

51 

T 

.02 

.01 

7          .92 

•  98  , 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

7.74 

.03 

.04 

.90 

T 

7 

2.28 

.63 

T 

.06 

.12 

.70 

0  0 

7 

2.38  , 

NEW  MILFORD 

6.72 

1.46 

.04 

•  04 

1.88 

.06 

•  28 

15 

.19 

.14 

.36 

2.12  , 

NEWTON 

6*64 

T 

.46 

.18 

•  03 

•  03 

.26 

.95 

.02 

.04 

.19 

.01 

1.20 

11 

•  03 

.38 

7 

.32 

.25 

2.18  , 

OAK  RIOGE  RESERVOIR 

7.36 

.03 

1.05 

.03 

.04 

.75 

.23 

.06 

.0" 

.17 

1.14 

23 

.20 

.13 

■  56 

2.67  , 

ORANGE 

6.13 

.02 

1.17 

1.54 

.05 

.47 

.22 

39 

.01 

.69 

1.57  . 

PATERSON 

6.70 

.29 

T 

.90 

.47 

.04 

.37 

l.*7 

7 

7 

.17 

7 

.33 

2  0 

•  04 

.03 

.02 

.35 

.12 

1.90  . 

PEMBERTON  3  E 

5.53 

.06 

.46 

.54 

.04 

.84 

.59 

.01 

.07 

.02 

.13 

61 

2.16  , 

PHILLIPS8URG 

9.05 

T 

1.01 

T 

T 

1.41 

.06 

7 

.12 

.15 

7 

7 

.76 

49 

1.95 

3.10  . 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

- 

.76 

.05 

_ 

.08 

.08 

.17 

.80 

48 

.16 

1.03 

2.70  , 

PLAINF1ELD 

7.83 

.02 

1.40 

r 

7 

2.25 

.11 

7 

.03 

.11 

7 

.84 

57 

.03 

7 

7         7 

2.47  , 

PLEASANTVILLE  1  N 

4.67 

.00 

.02 

.04 

.24 

.30 

.02 

.07 

.14 

21 

.73 

.21 

2.63  , 

PRINCETON  WATER  WORKS 

8.11 

..35 

.21 

3.60 

.08 

.04 

.02 

65 

.10 

2.06  , 

RAHWAY 

7.54 

T 

1.03 

T 

2.50 

.05 

7 

.08 

.70 

7 

58 

7 

.85 

1.75  , 

RIOGEFIELD 

6.91 

.04 

1.18 

7 

1.59 

.01 

.09 

.27 

.01 

44 

.67 

.28 

2.33  . 

R I NGWOOD 

6.91 

.01 

1  .25 

.20 

.14 

.46 

.68 

7 

.39 

1.23 

17 

.18 

.04 

.18 

1.98  , 

RUNYON 

7.60 

.02 

1  .10 

2.81 

.19 

.08 

.29 

62 

T 

2.43  , 

SANDY  MOOK 

7.14 

T 

1  .00 

T 

7 

2.26 

7 

7    1 

12 

2.16  . 

SOMERVILLE 

8.44 

.10 

.02 

L«26 

2.03 

•  28 

.07 

.18 

7 

.92 

71 

.10 

2.77  , 

SPLIT  ROCK  POND 

8.79 

.06 

1  .04 

.01 

.03 

.44 

1.38 

.04 

.20 

.02 

1.02 

28 

.05 

.26 

.47 

.17 

2.72  . 

SUSSEX  3  N 

6.17 

.03 

.81 

.29 

.63 

.05 

.01 

.30 

.01 

1.04 

14 

.29 

.11 

.03 

2.43  , 

SWEDESBORO  5  NW 

5.27 

.01 

.84 

.20 

.02 

.08 

.68 

•  03 

7 

.18 

.05  1 

26 

.11   7 

7 

7 

1.81  . 

TOMS  RIVER 

8.04 

.15 

.58 

■  02 

.89 

.30 

.03 

1.85 

0  5 

.02 

3.35  . 

TRENTON  2 

7.61 

T 

..31 

.06 

.75 

2.16 

.09 

.07 

7 

.02 

7 

78 

.24 

2.13  , 

TRENTON  WB  CITY         R 

7.04 

T 

1,28 

.01 

.66 

2.09 

.03 

.04 

7 

.01 

.02 

90 

•  30 

1.70  , 

TUCKERTON 

RECORD  MI 

VINELAND 

4.90 

,12 

.12 

.09 

.30 

1.28 

.01 

.12 

.44 

23 

.59 

1.65  | 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

6.37 

.20 

■  30 

1.78 

.16 

.12 

.98 

7 

.19 

.02 

.33 

18 

.04 

.02 

.02 

.09 

1.94  . 

WESTFIELD 

7.78 

1.23 

2.23 

.02 

.13 

.77 

T 

73 

.04 

T 

2,63  , 

WOODCLIFF  LAKE 

7.41 

1.34 

.06 

1.90 

.14 

.34 

16 

.02 

.82 

2.63  . 

WOODSTOWN  2  NW 

4.79 

,15 

.14 

•  03 

.43 

.32 

7 

.15 

.11  1 

05 

.65 

T 

1.76  . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
AUGUST    1954 


Day  Oi  Month 


10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21 


23   24   25   26   27   28   29   30   31 


ATLANTIC  CITY  WB 


BELLEPLAIN 

8ELVIDERE 

BOONTON 

BRIDGETON  2  SSE 

8URLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIDGEFIELD 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


90   74   61 


93  81 

78  68 

95  93 

77  63 

97  86 
74  62 

98  87 
70  57 


75   71 
100   89 


102  90 

67  53 

89  87 

73  69 

98  83 

61  53 


94   76   83 
72   64   63 


99   84 
70   64 


98   85 
72   63 


70   57   60 


100   88 
72   64 


95 

77  69 

93  86 

64  63 

93  81 
75  63 

94  7  3 
73  69 


91   73   81 
73   62   61 


97  89 

73  62 

94  81   75 

65  52   57 

93  93 

70  67 

103  90 

68  58 


74   68   64 


100   86 
68   58 


78 
59 

93  77   83 

75  66   66 

89  74   77 

68  65   65 

100  87   78 

66  55   56 

90  76   72 

74  67   64 

100  88 

75  65 

100  87 

69  57 

102  90 

73  63 


88  76  83 

70  69  62 

86  76  83 

63  67  62 

90  93  83 

59  64  59 

86  80  87 

61  62  57 


56  58  61 

84  89  76 

62  64  60 

87  80  83 

63  56  61 


53   55   55 


66   81   80 
52   54   57 


86   87   84 
69   64   6  3 


58   61   58 
67   85   84 


57   58   55 


85   81   85 
57   69   58 


86   80   83 
59   66   57 


82   89   76 
62   65   58 


60   63   58 


56  59  58 

84  80  80 
63  67  70 

86  78  80 

58  64  57 

83  81  84 

59  61  57 

83  87  83 

57  55  69 

85  89  76 

60  56  59 

73  87  84 

58  60  56 

85  78  80 

61  66  61 

68  84  79 

55  57  53 

89  77  85 

63  67  60 

85  75  83 


69   85   80 
53   58   56 


85   83   82 
62   66   62 


84   80   82 
60   65   60 


57   59   56 


59   65   60 


92   87 
75   63 


104  100 
78   61 


92   81 
74   63 


91   95 
74   64 


91   78 
73   61 


86   62   84 
58   59   55 


86   80   84 
61   62   61 


67   91   77 
61   65   60 


84   84   84 
59   62   58 


80   81   76 
63   65   71 

84   87   75 


85   89   83 
55   54   68 


87   88   84 
55   54   63 


83   84 
55   60 


57   56   69 
86   88   87 


62   59   68 


83   95   87 
56   58   60 


53   55   59 
84   83   82 


53   51   64 


66   65   64 


57   57   65 


53   55   58 


52  51  63 

85  88  78 

57  58  65 

87  89  90 

58  59  69 

86  88  82 
55  55  65 

85  88  77 

52  50  66 

85  83  74 

62  65  66 


84   85   77 


85  67  84 

55  54  65 

85  83  75 

46  47  65 


55   53   69 


53 

54 

o5 

83 

63 

71 

58 

60 

67 

81 

82 

85 

50 

49 

60 

85   68   80 


63  87  71 

57  57  67 

62  85  85 

53  50  61 

87  88  72 

62  63  65 

85  85  85 

59  60  65 

82  84  84 
49  50  62 

83  69  90 
59  62  65 


86   83 
52   67 


84   88   87 


85   88   80 
55   56   65 


84   84   85 
55   55   63 


65   87   71 
56   57   64 


84   79   78 


65   77   77 
67   63   57 


67   67   51 


62   60   51 
67   86   74 


82   84   77 
66   65   S5 


87   88   79 
66   67   56 


72   86   76 
60   62   51 


66   83   72 
60   59   48 


85   80   77 
65   62   59 


85   83   77 
64   62   50 


60  60  51 

86  82  76 

64  63  52 

85  83  76 

64  65  51 

81  86  80 

66  65  65 

84  80  75 

65  63  51 

85  78  77 


61   61   69 
79   84   79 


83   85   79 
55   62   73 


50   50   59 
77   81   84 


55   53   69 


60   57   66 
76   81   83 


51   44   61 


62   62   66 
73   74   79 


51   48   65 


80 

80 

83 

56 

64 

61 

82 

85 

77 

55 

54 

64 

80   83   78 
52   48   62 


80   82   79 


55   52   62 


65 

49 

53 

47 

64 

75 

76 

80 

82 

75 

60 

56 

60 

60 

65 

80 

77 

81 

62 

79 

66 

52 

57 

50 

64 

83 

75 

64 

50 

78 

73 

54 

48 

89 

61 

68 

49 

86 

76 

63 

54 

77 

75 

56 

54 

84 

74 

61 

48 

79 

77 

58 

54 

76 

76 

55 

55 

85 

74 

59 

46 

78 

78 

57 

54 

84 

75 

65 

53 

85 

73 

61 

50 

90 

80 

65 

54 

83 

78 

63 

49 

86 

77 

60 

50 

77 

76 

64 

52 

86 

80 

66 

52 

76 

75 

56 

54 

77  82  82 

55  50  62 

79  80  78 

57  55  67 

75  77  80 

54  45  61 


79   83   76 


74  80  80 

49  45  59 

84  84  79 

59  58  64 

80  60  60 

56  53  62 

72  78  81 

50  44  55 

80  84  86 

58  54  63 

82  83  60 

53  48  63 

79  81  82 

54  48  61 


55   53   65 


94   80   84 
68   65   53 


94   92   83 

67   60   57 


92   86   85 


66   6  5   51 


94   90   85 


79   91   79 
60   59   42 


82   81   83 


63   57   45 


64   63   62 


92   88   84 
59   60   50 


78   90   78 


91   90   83 
62   60   44 


91   89   82 
62   61   51 


69  62  59 

92  85  79 

66  63  47 

92  88  83 

63  62  47 

92  83  83 

59  50  36 

78  90  80 

64  64  49 

60  92  80 

64  59  48 

90  77  77 

68  64  52 

78  88  77 

59  56  43 

92  80  83 

66  58  52 

92  79  83 

67  60  50 

78  88  78 

60  56  46 

92  79  63 

67  64  57 

90  90  81 

65  62  51 

80  90  77 
62  57  43 

81  93  82 

66  66  55 

92  90  85 

62  62  44 

91  90  88 
60  59  58 


82 

77 

91 

79 

52 

63 

65 

62 

83 

83 

78 

69 

55 

59 

67 

65 

92   61   84 

66   57   51 


94   90   72 


65 

70 

94 

94 

60 

90 

65 

78   85   84 
56   61   53 


62 

69 

94 

91 

64 

73 

83 

89 

58 

66 

83 

84 

66 

69 

79   85   82 


95   94   78 


92 

89 

63 

68 

89 

85 

63  68  62 

82  87  81 

55  67  62 

89  86  81 

57  68  62 

89  88  76 

61  66  63 


83 

87 

95 

52 

62 

69 

83 

89 

87 

49 

62 

69 

64 

92 

91 

43 

60 

65 

66   70   64 


90 

88 

59 

68 

90 

86 

64 

70 

88 

80 

62 

62 

79 

89 

59 

68 

83 

89 

53 

67 

85   85   71 
62   70   59 


80   85   80 
57   62   62 


92   90   71 
66   69   62 


92   89 
63   69 


54   63   60 

89   84   73 
65   70   61 


63   69   63 


82 

86 

56 

65 

86 

90 

64 

68 

92   93   73 
64   68   65 


88  90  86 
60  67  61 

89  84  80 
60  69  65 

76  67  65 

64  68  71 

89  84  72 

62  69  57 


74   75   77 
61   60   66 


81   83   84 
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53 
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53 
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54   55   59 


83   86   72 
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92   86   84 
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69   69 


51   65   52 
82   88   86 


65   72   63 
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83   89 
66   69 


70   72   67 


56   64   46 


92   90   85 
67   68   61 


89   88   83 
69   64   62 
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84 

85 

91 

65 

55 

54 

56 
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68 

72 
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69   68   59 


81  87  81 

56  64  49 

89  85  77 
71  69  64 

90  84  77 
69  67  60 


69   71   57 
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66   64   64   64 
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66   64   65   64 
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78 
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56 
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80 

57 
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62   61   61   61 
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62 
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81  77  78  76 
57  57  59  62 

82  64  83  75 
64  60  64  63 
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60  58  62  50 

75  81  77  80 

62  67  60  64 

80  83  82  75 

57  56  62  62 

80  78  77  76 

61  63  67  62 

77  79  76  75 

57  54  62  60 

82  82  85  76 

64  64  63  64 

81  86  82  74 

63  63  64  63 
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60  57   66   62 
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80 
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DAILY  TEMPERATURES 

NEW 
AUGUST     1954 

Day  Ol  Monlh 

26 

68 
63 

27 

28 

s. 

I 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14     IS 

16      17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
B5 

25 

87 
62 

29 

80 

•11 

77 
64 

IUNYON 

MAX 

M1N 

99 

60 

-10 
60 

86 
60 

86 

87 
62 

86 
62 

87 
60 

88 
58 

85 
62 

85 

84 
50 

e: 

56 

84 

83  82 
43       67 

94       87 

46 

87 

54 

85 

60 

78 
66 

84 

63 

82 
54 

82 
54 

85.1 

■ 

■  ,)0K. 

MIN 

90 
75 

90 
6  1 

75 

85 

79 
67 

81 

84 

61 

86 

78 
6". 

84 

64 

79 
66 

re 

56 

82 
60 

81  80 
60      62 

91  Bl 
67      62 

84 
68 

(16 
62 

e  s 

66 

74 
61 

79 
60 

BO 

60 

81 

89 
68 

90 
68 

It 
60 

81 
64 

75 
62 

77 

76 

60 

63.2 

■OMLRVIILL 

MAX 
MIN 

95 

71 

87 
60 

77 

86 
58 

79 
61 

86 
57 

87 

87 

85 

85 

64 

81 
62 

77 
49 

81 
53 

83  78 
51       63 

9.1  81 
62       58 

82 

43 

89 

61 

89 
69 

76 
63 

80 
57 

81 

51 

Bl 
54 

89 
66 

65 
65 

55 

62 

62 

81 
59 

79 
65 

it. 

83.1 

9    N 

MAX 

MIN 

99 

71 

85 
57 

79 
60 

8k 
58 

83 

82 

52 

84 
50 

86 
58 

72 
62 

86 
58 

73 
58 

72 

80 
55 

82       79 

50       61 

91       88 

64       56 

81 
46 

87 
59 

87 
66 

82 
62 

80 
49 

81 
51 

IK. 

58 

87 
67 

84 
62 

77 
48 

81 
62 

80 
56 

73 
51 

72 
59 

57.4 

RENTON    2 

MAX 
MIN 

89 
75 

80 
67 

77 
63 

85 
62 

76 
64 

85 
59 

85 
58 

88 

59 

74 
65 

85 
65 

77 
56 

77 

'''■ 

80 
57 

83  80 
55       64 

92  60 
66      62 

84 
53 

90 
65 

90 
69 

74 
63 

82 
55 

82 

53 

84 
59 

90 
68 

84 
67 

58 

82 
65 

63 
63 

83 
63 

1: 

82.4 
61.8 
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77 
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65 

74 
65 

84 
62 

8". 
62 

as 

62 

71 
66 

84 
66 

75 

57 

75 
57 

78 
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57 
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88 
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83 
65 
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80.5 
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MAX 
MIN 
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92 
70 
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67 
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61 

87 
62 

76 
62 

8". 
55 

86 
58 

89 

70 

79 
67 

86 
66 

79 
55 

79 

55 

81  85 
53       60 

79  93 
66       6  7 

80 
53 

83 
60 

93 

6H 

92 

70 

71 
59 

81 

55 

81 

60 

85 
62 

91 
65 

36 

63 
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66 
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65 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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WIND 
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18 
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17 
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.02 
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.13 
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.12 
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10 
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.07 
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10 
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13 
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13 
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.12 
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.10 
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.18 
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.14 
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.08 
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.19 
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.02 
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.19 
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31 
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WIND 

.37 

35 

.31 
52 

.06 
16 
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38 
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42 

.16 
64 

.26 
51 

.17 
14 

.17 
29 

.12 
52 

.21 

41 

.26 
59 

.20 
49 

.13 
32 

.19 
35 

.17 
14 

.20 
55 

.21 
25 

.30 
32 

.14 

51 

.21 
10 

.09 
20 

.10 
18 

.13 
25 

.22 
39 

.26 
51 

.16 
11 

.07 
10 

.02 
14 

.16 

9 

.31 
58 

5.71 
1051 

RONTON 

EVAP 
WIND 

.22 
12 

.20 
13 

.00 
12 

.18 
12 

.20 
13 

.23 

16 

.22 

21 

.23 

9 

.00 

9 

.15 
10 

.22 

9 

.00 
8 

.15 

6 

.16 
6 

.04 
6 

.16 
14 

.22 
16 

.21 

4 

.12 

7 

.11 
6 

.00 

7 

.12 
10 

.13 
6 

.18 

14 

.10 
10 

.11 
9 

.18 
9 

.12 

6 

.10 
5 

.13 
20 

.00 
49 

4.19 
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REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  offl 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  i; 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  receive. 
Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature 


age  of  65"  F. 
Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  p 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 
Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat 


"F. ,  precipitation  and  evaporatii 
otherwise  shown  by  footnote  following  Table 


duplication  of  numbers 


of  this  bulletin, 
late  to  be  included  in  this  issue. 

inches,  and  wind  movement  in  miles 


Degree  days  are  based  i 


See  the  Static 


in  Table  7  is  at  observatio: 
snow  on  the  ground.  It  is  n< 
observations;  consequently  ■ 


e  for  all  except  "eat 
ed  at  selected  static 
lonal  drifting  and  ot 


nd  CAA  stations.   For  these  : 

depth  of  snow  on  the  ground 

f  local  variability  in  the  s: 


Index  fo 
n  ground 


E 

Water 

equi 

H 
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K 
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T 

Trace 
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an  Pri 

United 

States. 
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in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.  No  record  n  Tables  2  am 
on  a  later  date  or  dates. 

eluded  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
be  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed 

recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes 
sue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

alent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1 
days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  r 

m  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate 

mount  too  small  to  measure. 

tal  for  previous  month. 


5  is 


by  no 


No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
d  published  In  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  re 
ery  10  inches  of  new  snowfall. 


inch  water  equi 
Degree  day  data 
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if 


be  published  la 


7:30  A.H.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  means  the  water 
ent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
ncies  in  the  record. 
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or  a  full  month. 
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ja 
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ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787 

CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907 

MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRID6ET0N  2  SSE 

1028 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

66 

71 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  6-  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335 

ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343 

SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

8 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472 IESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

6A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74' 55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

CULVERS  LAKE 

2130 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  10 

74  47 

760 

EST 

5P 

53 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER 

0978  8/54 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELUABETHPORT 

2652 

UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768 

ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS  • 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

RARITAN 

40  53 

74  56 

540 

EST 

MID 

EDWARD  NUISMER 

CLOSED 

4/53 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

22 

48 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596 

OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

C 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  56 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST* 

2  3  5 

c 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOI 

1  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

— 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7625 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SEABROOK 

7936 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  30 

75  14 

100 

EST 

MID 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER 

1512  4/54 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

6402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

_ 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

53  0 

EST 

6P 

6P 

56 

59 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO 

8680 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  44 

75  19 

75 

EST 

6P 

8 

CHARLES  W.  RUHF 

CLOSED 

t/54 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

6883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

2  3  5 

7 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

6A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

_ 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

c 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

IP 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

See  page  71  for  refe 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


The  offshore  passage  of  hurricane 
"Edna"  on  the  11th,  very  hot  periods 
early  and  late  in  the  month,  and  two 
short  periods  of  cool  weather  were 
the  major  features.   Temperatures  av- 
eraged 66.0°  (0.1°  above  normal),  and 
extremes  ranged  from  94°  at  Elizabeth 
on  the  7th  to  32°  at  Layton  3  NW  on 
the  24th.   Precipitation  averaged  5.66 
inches  (1.96  inches  above  normal),  and 
station  totals  ranged  from  9.96  inches 
at  Paterson  to  1.99  inches  at  Deepwater. 
The  greatest  day's  rain  at  every  station 
was  measured  on  the  11th,  and  in  many 
instances  represented  well  over  50%  of 
the  total  for  the  month. 

Moderate  temperatures  and  fair  weather 
marked  the  beginning  of  the  month,  and 
except  for  very  light  rain  in  the  early 
morning  of  the  3rd,  fair  weather  con- 
tinued until  the  7th.   Showery  weather 
developed  during  the  afternoon  of  the 
7th  and  continued  into  the  8th.   Tem- 
peratures rose  sharply  on  the  3rd  and 
hot  weather  prevailed  the  5th-8th. 
Northeasterly  winds  on  the  9th  dropped 
temperatures  to  moderate  levels  where 
they  remained  through  the  11th.   The 
cloud  umbrella  of  hurricane  "Edna"  ex- 
tended over  the  State  on  the  10th  and 
rain  began  falling  during  the  after- 
noon.  The  center  of  the  hurricane  was 
about  100  miles  east  of  Cape  May  at 
8  A.M.  on  the  11th,  and  moved  to  the 
vicinity  of  Nantucket  Island  by  noon, 
causing  winds  in  excess  of  60  mph  along 
the  coast.   Rain  associated  with  the 
hurricane  fell  for  about  20  hours  and 
totals  ranged  from  less  than  two  inches 


in  the  extreme  northwest  to  more  than 
five  inches  at  some  coastal  stations. 
The  weather  was  clear  and  cool  the  12th- 
14th,  cloudy  and  cool  with  light  to 
moderate  rain  the  15th-16th,  and  cloudy 
and  mild  with  frequent  light  rains  the 
17th-21st.   There  was  fair  weather  the 
22nd-25th  and  the  cold  snap  of  the  23rd- 
24th  brought  the  lowest  temperatures  for 
the  month.   Except  for  very  light  rain 
in  the  north  portion  on  the  26th  and 
30th,  fair  weather  prevailed  the  22nd- 
30th.   The  warming  trend  beginning  the 
25th  continued  to  the  end  of  the  month, 
and  temperatures  the  last  day  were  as 
much  as  14°  above  normal. 

Property  damage  due  to  hurricane  "Edna" 
was  far  less  than  that  due  to  "Carol" 
on  August  31st.   Heavy  rains  the  10th- 
11th  flooded  some  fields  and  injured 
tomatoes  but  the  principal  effect  was 
to  delay  harvesting  and  preparation  of 
ground  for  fall  seeding.   The  hurricane 
rain  and  the  week  of  rainy  weather  the 
15th-21st  were  very  unfavorable  for  hay 
making.   The  two-month  drought  of  June 
and  July  was  broken  early  in  August  but 
water  levels  in  the  ground,  wells,  and 
streams  were  still  low,  so  this  month's 
heavy  rains  were  very  beneficial,  even 
though  there  was  some  damage  due  to  the 
rains.   Potatoes,  vegetables,  and  melons 
made  very  good  growth,  and  harvests  the 
latter  part  of  the  month  were  good  both 
as  to  quantity  and  quality.   The  fair 
and  warm  weather  of  the  last  week  in 
September  was  very  favorable  for  har- 
vesting and  preparation  of  land  for 
fall  seeding.  -  Jacob  T.  B.  Beard 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

9» 

| 

1 

9 

&~3 

t 

£  o 

< 

s 

3 

< 

<  S 

1885 

64.2 

93 

38 

0.83 

0 

1886 

66.9 

95 

36 

1.13 

0 

1887 

61.6 

90 

30 

3.66 

0 

1888 

63.1 

84 

29 

7.09 

0 

1889 

64.8 

90 

34 

8.36 

0 

1890 

64.4 

91 

33 

4.75 

0 

1891 

68.7 

95 

38 

2.46 

0 

1892 

64.2 

90 

33 

1.81 

0 

1893 

62.7 

90 

31 

3.20 

0 

1894 

68.8 

97 

31 

7.46 

0 

1895 

69.7 

109 

29 

1.07 

0 

1896 

65.1 

95 

30 

4.37 

0 

1897 

65.5 

99 

30 

1.65 

0 

1898 

68.6 

100 

31 

2.00 

0 

1899 

64.4 

93 

30 

5.88 

0 

1900 

69.9 

98 

32 

2.86 

0 

1901 

66.8 

94 

29 

3.38 

0 

1902 

64.6 

93 

30 

5.65 

0 

1903 

65.0 

92 

29 

3.34 

0 

1904 

64.8 

93 

23 

4.79 

0 

1905 

65.4 

90 

28 

5.23 

0 

1906 

68.9 

94 

33 

2.19 

0 

1907 

67.1 

92 

31 

8.08 

0 

1908 

65.7 

90 

29 

2.09 

0 

1909 

64.5 

89 

30 

3.30 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

a 
g 
a 

> 
< 

1 
01 

a 

i 

3 

a 
0> 

a 
1 

a  3 

?| 

S  * 
<  • 

1910 

67.3 

97 

32 

2.39 

0 

1911 

66.4 

90 

30 

2.88 

0 

1912 

65.9 

87 

28 

4.47 

0 

1913 

64.4 

96 

27 

3.87 

0 

1914 

64.0 

99 

24 

0.37 

0 

1915 

68.5 

97 

30 

2.08 

0 

1916 

65.2 

98 

31 

2.84 

0 

1917 

61.5 

87 

27 

2.74 

0 

1918 

62.2 

90 

29 

3.84 

0 

1919 

65.8 

96 

32 

3.26 

0 

1920 

66.8 

90 

30 

3.87 

0 

1921 

70.2 

99 

36 

2.35 

0 

1922 

66.7 

95 

27 

2.26 

0 

1923 

67.0 

90 

28 

3.78 

0 

1924 

62.2 

99 

29 

5.42 

0 

1925 

67.8 

96 

25 

2.92 

0 

1926 

64.5 

93 

32 

4.18 

0 

1927 

65.6 

97 

29 

2.66 

0 

1928 

62.6 

90 

29 

4.52 

0 

1929 

67.0 

100 

28 

4.74 

0 

1930 

69.4 

95 

32 

2.14 

0 

1931 

70.5 

100 

34 

1.98 

0 

1932 

66.4 

100 

27 

2.29 

0 

1933 

68.0 

93 

38 

6.07 

0 

1934 

67.3 

91 

35 

9.00 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

| 

a 

*  -3 

a 

< 

ja 
en 
X 

a 

.3 

a 

> 

< 

21 

1935 

63.2 

89 

27 

6.12 

0 

1936 

66.9 

94 

28 

4.30 

0 

1937 

63.4 

98 

29 

2.63 

0 

1938 

63.6 

95 

30 

9.67 

0 

1939 

66.5 

98 

31 

1.49 

0 

1940 

63.5 

93 

25 

4.41 

0 

1941 
1942 

67.5 
66.1 

98 
96 

26 
25 

0.28 

0 
0 

4.55 

1943 

65.0 

98 

26 

1.85 

0 

1944 

66.8 

99 

28 

7.93 

0 

1945 

69.0 

96 

39 

4.68 

0 

1946 

67.5 

92 

34 

3.34 

0 

1947 

67.0 

95 

19 

2.68 

0 

1948 

66.2 

95 

28 

1.12 

0 

1949 

63.8 

90 

31 

4.20 

0 

1950 

62.9 

92 

29 

3.34 

0 

1951 

65.6 

92 

24 

1.84 

0 

1952 

66.3 

96 

33 

3.83 

T 

1953 

67.2 

106 

25 

1.49 

T 

1954 

66.0 

94 

32 

5.66 

T 

All 

Years 

65.9 

3.70 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  75  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  195* 


Temperal 

ure 

Precipitation 

«  3 

at   | 

•5s 

01 

> 
< 

.1 

sl 

O-  o 

au, 

« 
M 

Or 
X 

Q 

| 

-J 

Q 

s 
1 

a 

No.  of  Days 

0- 

.1 

i! 

a  S 
Qu. 

>• 
a 
• 

o 

6 

a) 
& 

Snow. 

Sleet.  Hail 

Nr. 

.  of  Days 

Station 

Max. 

Mill. 

-a 
t- 

If 

is 

0 

a 

e 

6 

s 

0 

1 

sl 

5  s 

5  i 

s  * 

i 

ATLANTIC  C1TV  WB           R 

74.6 

63.3 

69.0 

.7 

87 

8 

51 

23  + 

16 

0 

0 

0 

0 

5.06 

1.56 

3.00 

.0 

0 

4 

2 

2 

AUDUBON 

78.3 

58.8 

68.6 

92 

7 

47 

13  + 

32 

3 

0 

0 

0 

4.24 

2.54 

.0 

0 

5 

2 

2 

BELLEPLA1N 

78. 5M 

58.  5M 

68. 5M 

2.0 

89 

7  + 

40 

24 

42 

0 

0 

0 

0 

5.52 

1.89 

4.78 

.0 

0 

5 

1 

1 

BELV1DERE 

77.5 

54.2 

65.9 

.6 

92 

6  + 

40 

24 

63 

3 

0 

0 

0 

3.99 

.21 

1.02 

.0 

0 

9 

4 

1 

BOONTON 

73.2 

51.7 

62.5 

-  1.2 

87 

7 

40 

24  + 

0 

0 

0 

0 

7.12 

3.00 

2.36 

.0 

0 

12 

5 

1 

BRIDGETON  2  SSE 

77.5 

58.4 

68.0 

-   .4 

92 

7 

43 

24 

1 

0 

0 

0 

4.40 

.90 

3.20 

.0 

0 

6 

1 

1 

BURLINGTON 

80.0 

59.2 

69.6 

1.6 

92 

7 

48 

24  + 

16 

4 

0 

0 

0 

4.66 

.87 

3.73 

.0 

0 

3 

1 

1 

CANOE  BROOK 

74.5 

52.5 

63.5 

-   .5 

90 

7 

35 

24 

1 

0 

0 

0 

6.23 

1.37 

3.68 

.0 

0 

10 

2 

1 

CAPE  MAY  3  W 

78.0 

63.8 

70.9 

2.4 

88 

8 

50 

13  + 

10 

0 

0 

0 

0 

5.19 

2.10 

3.24 

.0 

0 

5 

2 

1 

CHARLOTTEBURG 

71.2 

48.0 

59.6 

-  2.9 

86 

6 

34 

13  + 

0 

0 

0 

0 

6.03 

1.54 

1.62 

.0 

0 

11 

4 

1 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

78.0 

60.1 

69.1 

1.9 

90 

6 

42 

23 

33 

1 

0 

0 

0 

4.99 

1.50 

3.32 

.0 

0 

5 

3 

1 

ELIZABETH 

77  .4 

55.8 

66.6 

-   .4 

94 

7 

42 

23 

53 

3 

0 

0 

0 

6.61 

2.56 

4.85 

.0 

0 

6 

2 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

75.0 

52.5 

63.8 

88 

8 

39 

24 

0 

0 

0 

0 

6,50 

3.22 

.0 

0 

11 

3 

1 

FLEMINGTON  1  NE 

76.8 

53.4 

65.1 

-  1.8 

89 

6  + 

40 

13 

71 

0 

0 

0 

0 

4.33 

.54 

1.87 

.0 

0 

6 

2 

2 

FREEHOLD 

76.5 

55.5 

66.0 

-   .2 

89 

7 

43 

24 

56 

0 

0 

0 

0 

6.75 

2.37 

4.56 

.0 

0 

10 

1 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

79. 4M 

58. OM 

68. 7M 

1.4 

93 

8 

43 

24 

3 

0 

0 

0 

6.39 

2,83 

4.35 

.0 

0 

7 

2 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

76.4 

55.7 

66.1 

.4 

90 

6 

42 

24 

56 

1 

0 

0 

0 

6.20 

2.39 

3.76 

.0 

0 

7 

2 

1 

INDIAN  MILLS  2  W 

77.9 

54.7 

66.3 

-   .2 

92 

6 

37 

24 

63 

2 

0 

0 

0 

5.69 

1.72 

4.25 

.0 

0 

7 

1 

1 

JERSEY  CITY 

73.0 

58.8 

65.9 

-  1.8 

85 

5+ 

49 

13 

61 

0 

0 

0 

0 

7.30 

3.58 

5.70 

.0 

0 

7 

1 

1 

LAKEWOOD  2  ENE 

75.9 

55.2 

65.6 

.1 

89 

5 

38 

24 

63 

0 

0 

0 

0 

6.72 

3.23 

5.57 

.0 

0 

5 

1 

1 

LAMBERTVILLE 

78.2 

55.0 

66.6 

.6 

91 

7 

41 

23  + 

54 

2 

0 

0 

0 

4.23 

.56 

1.76 

T 

0 

5 

3 

2 

LAYTON  3  NW 

73.8 

48.2 

61.0 

-  1.6 

88 

6+ 

32 

24 

158 

0 

0 

1 

0 

4.03 

.12 

1.16 

.0 

0 

7 

4 

1 

LEESBURG  STATE  FARM 

77.6 

57.6 

67.6 

93 

7 

41 

24 

1 

0 

0 

0 

4.78 

4.07 

.0 

0 

3 

1 

1 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

75.5 

53.7 

64.6 

-   .9 

90 

7  + 

40 

24 

2 

0 

0 

0 

7.76 

3.54 

3.98 

.0 

0 

11 

5 

1 

LONG  BRANCH 

73.9 

57.4 

65.7 

.4 

88 

5 

45 

23  + 

56 

0 

0 

0 

0 

8.15 

4.36 

4.59 

.0 

0 

9 

4 

1 

LONG  VALLEY 

74.1 

52.1 

63.1 

■  2 

88 

6 

35 

24 

103 

0 

0 

0 

0 

4.36 

-   .09 

1.40 

.0 

0 

7 

3 

2 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

78.2 

58.2 

68.2 

92 

6 

44 

24 

36 

1 

0 

0 

0 

4.24 

2.65 

.0 

0 

4 

2 

1 

MOORESTOWN 

76.8 

56.5 

66.7 

.4 

92 

6 

45 

24 

54 

2 

0 

0 

0 

5.17 

1.42 

3.21 

.0 

0 

6 

2 

1 

MORRIS  PLAINS 

73.0 

49.8 

61.4 

89 

7 

37 

13 

0 

0 

0 

0 

6.38 

2.47 

•  0 

0 

11 

4 

2 

NEWARK  WB  AIRPORT          R 

75.4 

58.3 

66.9 

.1 

89 

5 

46 

23 

53 

0 

0 

0 

0 

5.80 

1.91 

3.64 

.0 

0 

6 

2 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

76.5 

56.0 

66.3 

.4 

90 

6 

43 

24 

51 

1 

0 

0 

0 

5.66 

1.83 

4.39 

.0 

0 

7 

1 

1 

NEWTON 

72.3 

50.5 

61.4 

-  2.5 

87 

8 

35 

24 

0 

0 

0 

0 

5.48 

1.68 

1.25 

.0 

0 

10 

4 

1 

PATERSON 

76. 2M 

54. 8M 

65. 5M 

-   .8 

92 

7 

42 

13 

3 

0 

0 

0 

9.96 

5.81 

4.93 

•  0 

0 

12 

5 

2 

PEMBERTON  3  E 

79.9 

55.1 

67.5 

-   .7 

91 

7 

40 

24 

44 

2 

0 

0 

0 

6.53 

2.36 

5.03 

.0 

0 

6 

2 

1 

PHILLIPSBURG 

77.6 

53.2 

65.4 

.2 

90 

6  + 

40 

24 

70 

2 

0 

0 

0 

3.44 

-   .24 

1.03 

.0 

0 

9 

2 

1 

PLAINFIELD 

75.4 

55.7 

65.6 

-   .1 

90 

6+ 

41 

24 

70 

2 

0 

0 

0 

5.82 

1.24 

4.06 

.0 

0 

6 

1 

1 

PLEASANTVILLE  1  N 

76,9 

57.4 

67.2 

1.0 

90 

7 

40 

25 

1 

0 

0 

0 

5.67 

2.23 

4.86 

5 

1 

1 

RIDGEFIELD 

75.3 

55.9 

65.6 

.2 

90 

6  + 

41 

24 

67 

2 

0 

0 

0 

7.04 

2.92 

5.01 

.0 

0 

6 

2 

1 

RUNYON 

78.7 

52.2 

65.5 

.8 

91 

7 

33 

24 

57 

1 

0 

0 

0 

7.69 

3.55 

5.52 

.0 

0 

7 

3 

1 

SANDY  HOOK 

74.2 

58.6 

66.4 

-  1.1 

86 

5 

49 

23  + 

45 

0 

0 

o 

0 

5.63 

2.20 

4.19 

.0 

0 

7 

1 

1 

SOMERVILLE 

76.7 

53.8 

65.3 

-   .6 

90 

6+ 

39 

24 

75 

2 

0 

0 

0 

4.35 

.57 

2.77 

.0 

0 

6 

1 

1 

SUSSEX  3  N 

74.1 

52.4 

63.3 

-  1.0 

87 

7 

38 

13 

104 

0 

0 

o 

0 

3.59 

-   .42 

1.19 

.0 

0 

8 

3 

1 

TRENTON  2 

77.1 

57.3 

67.2 

.4 

92 

7 

44 

24 

47 

3 

0 

0 

0 

6,34 

1.28 

3.09 

■  0 

0 

9 

4 

1 

TRENTON  WB  CITY            R 

75.4 

58.6 

67.0 

•  0 

89 

7 

48 

23  + 

45 

0 

0 

0 

0 

5.11 

1.36 

2,85 

.0 

0 

7 

2 

1 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN  2  NW 

78.0 

58.3 

68.2 

91 

7 

47 

23+ 

2 

0 

0 

0 

3.70 

1.67 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

STATE 

66.0 

.  1 

5,66 

1,96 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  ol  month 

Station 

t- 

i 

1  |  2 

4  |  S  |  6 

7! 

"l 

" 

10     11 

12 

13  |  14  [  15 

16 

17  l 

IK 

19 

20 

•.'.1 

22  [  23  [  24 

zs    ze 

Z7 

28  [  29 

31 

ATLANTIC  CITY  MB         R 

9.06 

T 

.00 

T 

•  90 

1.43   '.00 

T 

7 

7 

7 

.04 

.06 

,01 

,u 

UJDUBON 

T 

•14  2.34 

T 

.33 

T 

.21 

7 

1.'". 

T 

USS  RIVER  ST  FOREST 

4.31 

.10 

T 

T    4.14 

7 

7 

7 

7 

.04 

.06 

."6 

.11 

(ELLfcPLAIN 

5. 52 

•  19 

4.78 

.18 

■  20 

.16 

■  0 

,02 

leCMAR 

6.27 

•  09 

.41  4.99 

.39 

.14 

.29 

.04 

lELVIOfRt 

3.09 

.60 

1.02 

.01   .01   .10 

.32 

.19 

.72 

.29 

.24 

•  33 

7 

MM.  IN  1  N 

6.|4 

.78 

3.25 

■  21 

.29 

.92 

.90 

•  62 

T 

OONTON 

7.12 

.39 

.60 

.1/ 

2.36 

,ai 

.02 

.77 

.08 

.13 

.23 

.31 

■03 

■  22 

..'.i 

.04 

RANCMVILLE 

I,  it. 

.01 

.11 

1.04 

T     .87 

.27 

.64 

.01 

.11 

.30 

T 

RIDGE TON  2  SSE 

4.40 

.09 

.07 

.12 

3.20 

.01 

.19 

.08 

.10 

.06 

.40 

.16 

URLlNiiTON 

4.66 

•  01 

3.73 

.13 

.09 

.07 

.09 

.03 

.09 

.49 

.01 

ANISTEAR  RESERVOIR 

6*10 

1.09 

•  17 

.14 

1.42 

..'1 

.02   7 

.86 

.39 

.38 

.43 

T 

.62 

.  ii 

.01 

ANOE  BROOK 

6.23 

.29 

T 

.09 

.  to 

3.68 

.29 

.22 

.93 

.10 

.14 

.40 

■o: 

•  11 

.06 

.04 

ANTON 

3.36 

•  39 

1.97 

.22 

.20 

•  02 

.14 

■  44 

.04 

APE  MAY  3  M 

3.19 

.4? 

.65  3.24 

.48 

.03 

■  01 

.31 

EOAR  &ROVE 

8.41 

.83 

.14 

4.52 

.11 

.59 

.45 

.09 

.20 

.35 

,02 

.17 

.16 

.06 

MARL0TTE8URG 

8.03 

.76 

T 

.28 

.11 

1.62 

.42 

.01   7 

.87 

.36 

.OS 

.17 

.43 

.57 

■  21 

.07 

MATHAM 

6.10 

.36 

.,'? 

3.50 

.45 

7 

•  23 

.60 

.05 

.19 

.38 

■  02 

.11 

,02 

.01 

HATSWORTM  3  S 

RECORD 

MISSING 

LAYTON 

4.99 

.01 

■  04 

.04  3.32 

.12 

.52 

.12 

.07 

.04 

.67 

.04 

LINTON 

3.99 

•  20 

1.30 

.07 

.34 

•  72 

.49 

.03 

.16 

.24 

EEPWATER 

1.99 

•  06 

■  07 

.07   .70 

.21 

•  03 

.13 

.70 

LIZABETH 

6.61 

T 

•  25 

4.85 

.08 

•  26 

■  24 

,08 

.50 

.05 

.01 

.03 

.25 

.01 

LIZABETMPORT 

6. a; 

.02 

•  20 

.28  5.22 

.07 

.39 

■  03 

•  39 

.03 

.19 

SSEX  FELLS  SERV  SLOG 

6.30 

•  49 

T 

.12 

3.22 

■62 

•  43 

•  56 

.10 

.23 

.21 

.14 

.18 

LEMINGTON  1  NE 

♦  .33 

.01 

•  19 

T 

T    1.87 

T     .03 

•  33 

1.33 

.03 

.32 

.01 

T 

.07 

,14 

T 

ORTESCUE 

4.83 

•  09 

T 

.07  3.85 

.17 

•  38 

.05 

T 

.14 

•  08 

REEHOLD 

6.75 

.01 

.45 

4.56 

.12 

.24 

.23 

.02 

•  23 

.01 

.  1  0 

■  35 

■  10 

.33 

REENHOOO  LAKE 

6.05 

1.02 

.06 

.06 

1.32 

.62 

.03   T 

.90 

.30 

■  06 

■  43 

.56 

T 

■  32 

.35 

.02 

AMMONTON  2  NNE 

6.39 

.37 

•  15 

.12 

4.35 

.30 

.03 

•  40 

.0? 

.02 

.01 

.56 

.06 

IGHTSTOWN  1  N 

6.20 

.02 

•  71 

T    3.76 

.09 

.32 

.47 

.0  3 

.18 

•  03 

.15 

.36 

.03 

.05 

NDIAN  MILLS  2  W 

5.69 

T 

T 

.11 

.13  4.25 

T 

.23 

•  22 

T 

•  25 

.03 

T 

.46 

T 

.01 

RVINGTON 

6.78 

.38 

.42  4.62 

.14 

.58 

.08 

•  45 

T 

.03 

.08 

ERSEY  CITY 

7.30 

.30 

.20 

5.70 

.14 

.35 

.05 

.34 

.05 

.17 

AKEWOOO  2    ENE 

6.72 

.01 

T    5.57 

.02 

•  40 

.15 

■  02 

.15 

.03 

T 

.32 

.03 

.02 

AMBERTVILLE 

».23 

T 

1.11 

1.76 

.06 

.28 

.72 

.15 

.04 

.07 

.04 

AYTON  3  NW 

4.03 

.01 

.14 

1.16 

.02   .70 

•  81 

.01 

.08 

.65 

•  02 

.03 

.14 

.25 

.01 

EESBuRG  STATE  FARM 

4.78 

.05 

.17 

4.07 

.09 

.06 

.29 

.05 

ITTLE  FALLS  WATER  CO 

7.76 

.61 

.01 

.02 

.15 

3*98 

.54 

.02 

.57 

•  64 

.  )  9 

.28 

•  23 

•  02 

.24 

.23 

.13 

ONG  BRANCH 

8.15 

T 

.54 

.01 

.43  4.59 

.17 

.54 

•  03 

■  02 

.34 

T 

.40 

.16 

.90 

ON6  VALLEY 

4.36 

.18 

1.40 

•03   *25 

1.06 

.72 

.04 

.40 

.25 

.03 

ACOPIN  INTAKE 

6.07 

.51 

•  25 

.07 

2.20 

.11 

.02   .02 

1.00 

•  28 

•  09 

.25 

•  38 

.  0  2 

.55 

.25 

.07 

ANVILLE 

5.92 

.22 

•34  3.39 

.09 

•  46 

T 

•  66 

•  40 

.05 

.31 

ARLTON  1  W 

4.88 

•  01 

T    3.51 

.41 

.15 

.02 

.02 

.63 

.02 

.11 

AYS  LANDING 

4.90 

.03 

.10 

.07  4.04 

.03 

.02 

.07 

.30 

.06 

.16 

.02 

IDLANO  PARK 

6.85 

.19 

.17 

.68  3.18 

.01   .36 

.45 

.37 

.04 

.96 

.01 

.21 

.16 

.04 

ILLVILLE 

4.10 

T 

T 

•60  3*05 

.10 

.09 

•  05 

.18 

•  03 

ILLVILLE  CAA  AIRPORT 

4.24 

.01 

T 

T 

.95  2.65 

T 

.12 

T 

•  09 

.05 

■  34 

.03 

ILTON 

6.03 

.93 

•  39 

.18 

1*64 

.07 

.04 

.82 

.35 

.05 

.21 

.48 

.06 

•  36 

•  40 

.05 

OORESTOWN 

5.17 

.33 

.03 

.05 

3.21 

T 

.42 

.22 

T 

T 

.80 

.11 

T 

ORRIS  PLAINS 

6.38 

.61 

T 

.11 

2.47 

•  13 

T     T 

.58 

1,23 

•  12 

.16 

.36 

T 

.26 

,35 

T 

ENARK  WB  AIRPORT       R 

5.80 

.01 

T 

.37 

T 

.42  3.64 

T     .09 

.56 

.06 

.46 

T 

■  04 

.15 

T 

EW  BRUNSWICK  EXP  STA 

5.66 

T 

T 

•  15 

T 

4.39 

T     .01 

.25 

.32 

T 

.30 

7 

T 

.10 

.1* 

T 

EW  MILFORD 

8.38 

.02 

.32 

•  14 

•20  5*24 

.46 

•  66 

.06 

.72 

■  06 

.30 

EwTON 

5.48 

.98 

•  33 

.18 

1.25 

.05 

.02 

.90 

■  32 

•  12 

.42 

.02 

.51 

.35 

.03 

AK  RIDGE  RESERVOIR 

5.15 

•  56 

1.56 

.03   .32 

.93 

.07 

•  04 

•  63 

•  05 

.45 

.44 

.05 

RANGE 

5.68 

•  16 

.36  3.79 

.19 

.33 

.09 

•  58 

T 

.05 

.01 

.10 

.01   .01 

ATERSON 

9.96 

1.19 

.02 

•  12 

.16 

4.93 

.73 

•02   .02 

.51 

■  83 

.09 

.28 

•  32 

T 

.22 

.40 

.12 

EMBERTON  3  E 

6.53 

•  02 

T    5.03 

•  02 

.32 

.15 

.12 

.13 

T 

.67 

,01 

HlLLIPSBURG 

3.44 

T 

•  19 

.02 

1.03 

.06   .12 

.54 

.19 

.46 

.10 

T 

.48 

.25 

T 

MILLIPSBURG  BRIDGE 

2.31 

.06 

1.08 

T 

.42 

.30 

.25 

T 

.20 

LAINFIELD 

5.82 

T 

•  20 

.02  4.06 

.08 

.21 

.33 

.02 

.46 

T 

T 

.04 

T     T 

.40 

T 

LEASANTVILLE  1  N 

5.67 

.10 

.05 

.11 

4.86 

.17 

.06 

T 

.04 

.03 

,06 

.19 

RINCETON  WATER  WORKS 

6.01 

T 

.79 

.03 

.27  3.05 

.17 

1.07 

.08 

.06 

.20 

.02 

.27 

T 

T 

AHWAY 

6.38 

T 

•  25 

.30  4.44 

.05 

.74 

■  03 

T 

.26 

T 

•  04 

.27 

IDGEFIELD 

7.04 

.01 

T 

T 

•  06 

•26  5.01 

T     .36 

.40 

.04 

•  55 

.02 

.09 

.20 

.04 

INGWOOD 

5.94 

.38 

•  10 

.08 

2.05 

.17 

.04   .05 

.91 

.21 

•  05 

.46 

.52 

.01 

.50 

.34 

.07 

UNYON 

7.69 

T 

•  64 

5.52 

.21 

.65 

.24 

.20 

,23 

ANDY  HOOK 

5,63 

T 

•  16 

4.19 

.02 

.18 

T 

.32 

T 

T 

.25 

.27 

.24 

OMERV1LLE 

4.35 

.03 

.25 

2.77 

•  05 

.25 

.35 

.03 

.38 

.03 

.01 

.20 

PL  IT  ROCK  PONO 

5.82 

•  40 

•  15 

2.10 

.26 

•  02 

.82 

.64 

.11 

.20 

.27 

■  01 

.40 

.36 

.06 

USSEX  3  N 

3.59 

.10 

1.19 

.05   .48 

.61 

•  14 

.67 

T 

.01 

.12 

.20 

.02 

WEOESBORO  5  NH 

3.39 

T 

T 

.01 

T    1.39 

T 

.14 

.81 

T 

.12 

.02 

.02 

.88 

T 

OMS  RIVER 

7.36 

.02 

•  54 

5.00 

.67 

.42 

T 

.27 

.03 

.38 

■  03 

RENTON  2 

6.34 

.02 

.64 

.04 

.74  3.09 

.19 

.69 

.15 

T 

.19 

.05 

.43 

.11 

RENTON  WB  CITY          R 

5.11 

.02 

.38 

.03 

.45  2*85 

•  16 

.67 

•  01 

.16 

.02 

.30 

.03 

.01 

UCKERTON 

RECORD 

MISSING 

INELAND 

5.36 

.41 

.02 

•  06 

.22 

3.51 

.04 

.11 

.01 

.09 

.07 

.20 

.53 

.09 

ANAQUE  RAYMOND  DAM 

6.13 

•  48 

.08 

.08 

2.24 

.39 

•  01 

.78 

•  36 

.45 

•  34 

T 

.53 

.31 

.04 

E5TFIELD 

6.58 

T 

.33 

4.59 

T     T     ♦ 

.88 

.45 

.01 

.03 

T   .  .29 

T     T 

OODCLIFF  LAKE 

6.98 

•  44 

•  12 

.15  3.89 

.50 

.60 

•  06 

.64 

.20 

.18 

OODSTOWN  2  NW 

3.70 

.22 

T 

T 

.24 

T    1.67 

•  07 

.05 

•  28 

.02 

.12 

.03 

.10 

.90 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
SEPTEMBER    195* 


Day  Of  Month 


10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20 


21   22   23   24   25   26  I  27   28 


ATLANTIC  CITY  WB 


BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON 

BRIOGETON  2  SSE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIDGEFIELD 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


78   81 
63   62 


79   82   87 
58   55   66 


67   68   72 


8*   90   9  1 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


78   85 
54   52 


74   76 
55   45 


76   77 
64   54 


60   84 

60   58 


75   72 
59   51 


76   80 
67   62 


72   72 
56   43 


85 

91 

56 

60 

82 

82 

56 

59 

65   59   67 


86   90 
63   63 


aK 


78   81   85 
55   60   67 


82   84   84 
57   54   64 


74   78   80 
.54   50   60 


77   81   85 
54   49   59 


78   81   86 
53   55   61 


75   83   84 
57   62   64 


78   81   85 
57   53   63 


78   82   87 
54   51   62 


75   80   84 
60   58   66 


79  82  86 

55  53  62 

75  72 

50  48  62 

75  79  81 

57  54  62 

77  79  82 

58  52  60 

77  80  87 

56  56  65 

75  79  82 

54  46  57 

78  81 

57  56  64 

77  82  86 

58  54  65 

74  76  79 

51  47  55 

79  82  87 

59  58  66 

77  80  85 
58  54  64 

74  75  80 

52  46  54 

80  80  85 
58  55  60 

80  82  87 

53  51  61 

78  80  86 

55  51  60 

78  82  85 

55  53  62 

75  78  82 

56  55  66 

78  82  86 

57  54  65 


65   56   57 


80   82 
69   64 


81   80   86 
53   54   57 


84   87   90 
65   67   69 


60  61  69 

85  88  91 

63  62  68 

82  87  90 

59  62  66 

84  88  92 

56  69  65 


82   89   85 


83   89   90 
56   61   65 


49   54   60 


86   85   89 
58   61   65 


80   88   85 
64   62   6  5 


58  56  62 

82  88  92 
61  60  69 

83  89  92 


56   56   61 


83   89   87 
66   65   70 


85   87   90 
59   62   69 


84   82   86 


85   89   90 
58   59   67 


87   88   90 
56   59   65 


83   88   90 

59   62   67 


82   84   83 


82   87   74 


66   72   67 


89   86   81 
75   70   64 


92   80   80 
65   65   59 


61   64   61 
92   81   85 


66   67 
92   90 


72   70   67 


64   72   66 


82   88   83 


85   84 
57   62 


71  72  67 

94  85  81 

65  66  62 

87  88  87 

62  67  61 

89  88  79 

61  68  61 

89  85  80 

62  66  66 

92  93  87 

63  69  67 

89  85  79 
61  67  65 

90  85  82 
61  68  67 

80  79  75 

65  71  64 

87  83  79 

60  67  67 

91  89  84 


87  88  77 

57  60  55 

93  83  86 

67  67  66 


90   80 
68   61 


63  68  67 

87  81  76 

60  67  59 

87  86  82 

67  68  65 

90  82  82 

64  69  64 

89  86  76 

58  60  59 

86  81  78 

67  69  65 

89  88  79 


86   87   74 


92  91  32 

63  71  63 

91  89  82 

61  69  66 

90  89  79 

62  68  58 

90  81  80 

63  68  63 


71   76   72 


68   76   71 


74   75   71 
67   70   59 


77   67   72 


64   64   47 
80   77   73 


58   59   46 

77   76   76 


69   67   61 


72  72  77 

64  65  63 

75  72  72 
58  61  55 

80  75  71 

60  57  46 

76  75  71 


82  67  77 

64  64  48 

71  74  71 

61  63  48 

71  75  70 

60  63  44 

69  71  71 

66  61  52 

68  74  73 

63  63  46 

80  75  71 

60  64  46 

70 


70   70 
>0   57   42 

il   70   76 


70 

74 

58 

49 

72 

69 

58 

53 

66 

69 

59  61  43 

69  76  70 

65  55  50 

66  75  70 
63  58  50 

77  65  71 

54  55  42 


70  73  71 

60  59  53 

75  72  73 
59  62  50 

76  65  68 
54  57  48 

80  70  73 

58  58  50 

79  75  73 

62  63  46 

79  72  75 

59  60  48 


90   90 
68   64 


69 

73 

71 

59 

63 

53 

78 

72 

76 

67 

62 

46 

69 

71 

70 

59 

56 

47 

76   79   67 


50   60   61 


41   42   50 


70   73   78 


73   80   74 
50   63   64 


68   68   67 


74   80   73 


70   72   74 


73   74   70 
40   55   51 


73   75   70 


73   77   82 


75  73  67 
45  54  53 

76  81  66 
41  51  57 

67  73  56 


70  76  67 

43  51  56 

75  75  70 

43  55  54 

73  70  65 

37  48  45 

72  72  79 

44  55  72 

73  74  73 


50   56   55 

72   71   66 
38   52   59 


46   53   60 


46   55   55 


70  72  73 

37  43  49 

69  73  56 

51  55  52 

73  72  70 

48  55  53 

68  72  69 

37  44  50 

72  75  73 

42  58  55 

76  79  74 


74   75   72 


46   57   52 


45   45   57 
74   73   65 


71   71 
63   63 


76   76 
57   62 


61   65   61 


64 

76 

52 

57 

54 

64 

50 

55 

67 

77 

59 

61 

76 

75 

56 

56 

59 

65 

51 

56 

77 

77 

64 

68 

54   62   70 


73   75   72 


51   52   56 


65   75   70 


59 

57 

56 

69 

70 

74 

54 

56 

57 

75 

77 

72 

62 

59 

60 

69   71   68 
53   61   57 


57   64   58 


65   68   61 
52   60   55 


68   68   61 
56   61   57 


70   75   70 


60  68  63 

47  50  52 

71  78  78 

55  62  60 

58  65  73 


68   62 
59   57 


52   56   55 

75   77   73 
60   62   61 


54   59   59 


62   72 
52   52 


55   58   56 


67   71   69 

53   60   56 


55   62   70 


56  65  72 

54  5  7  5  3 

73  76  75 

55  63  58 

64  75  73 

50  57  57 

66  7  3  6  3 

52  61  57 


61   65   61 

65   70   62 
54   57   55 


74   73 
64   66 


61   66   53 


62  66  51 

69  70  69 

57  61  47 

60  73  70 

55  55  48 


63  66  55 

79  78  74 

60  65  54 

59  70  72 


65   70   55 


72   68   69 


73   68   69 
54   48   47 


73   70   70 
53   42   40 


71   70   73 
46   42   40 


67   69   65 


75   71   67 


71   72   69 


75   70   67 


65   65   62 

47   44   37 


71   60   59 
73   69   70 


73  I  70   67 

54   42 


56   61   57 


60   70   70 


75   72   70 


76   73   70 


79   75   69 
59   62   50 


57  65  58 

74  73  71 

58  64  51 

72  77  72 

59  59  50 

65  72  67 


72   79   74 
60   68   51 


73   74   70 


73   73   70 
57   62   52 


59   70   71 
55   56   45 


64   70   72 
54   57   51 


58   63   50 


55  60  47 

71  71  66 

57  62  51 

73  77  73 


70   69   66 


68   69   65 
48   41   39 

70   67   69 


73   68   68 


73  72  68 

52  46  43 

71  67  68 

51  43  42 

71  66  68 


70   65   67 

54   50   50 

72   69   68 


65   64   70 


74   70   68 


72 

68 

71 

49 

50 

43 

69 

70 

65 

54 

51 

45 

67 

69 

65 

49 

45 

38 

73 

71 

67 

55 

55 

47 

67 

70 

65 

52 

53 

47 

70 

66 

68 

44 

48 

38 

72   66   70 


70  69  68 

50  45  43 

62  68  63 

45  38  35 


71   75   69 


58  62  61 

80  80  74 

47  55  55 

78  77  76 

42  52  50 

78  81  74 

43  48  50 

70  73  75 

40  45  53 

68  78  76 

44  55  53 

79  81  73 

48  65  57 


39  44  46 

77  75  75 

50  64  56 

67  73  75 


78   77   73 


75   81   73 
43   51   52 


67   75   76 

41   47   48 


45  60  53 

76  79  72 

45  52  53 

78  79  75 

40  52  48 


52  57  55 

7  6  76  72 

40  52  53 

78  79  72 

45  48  49 

73  77  70 

38  40  42 

70  76  76 
43  57  50 

71  73  78 


77   74   71 
48   54   55 


71   76   70 

40   45   47 


78   77   75 
45   59   53 


78   79   72 
46   53   46 


69   74   75 
38   45   51 


49   57   56 
75   78   75 


39   45   47 
74   78   82 


72   70   69   79  82  78 

48   41   40   43  52  49 

70   69   69  !  74  78  75 

42  47  47 


71 

66 

70 

76 

50 

42 

41 

43 

73 

71 

67 

70 

51 

41 

42 

40 

71 

67 

70 

76 

51 

46 

41 

47 

76   77   76 


86   67   85 


50  63  69 

86  85  86 

45  54  66 

68  80  78 

43  53  59 

75  85  87 

49  63  69 


71   83   78 
42   50   62 


66   81   75 


81  85  83 
59  63  72 

85  79  83 
49  58  66 

77  82  78 

49  46  64 

83  81  83 

43  52  64 

83  76  83 

50  60  59 

78  86  89 

49  57  67 

83  77  84 

47  56  61 

86  87  84 

44  5  5  66 

82  76  80 
57  63  63 

85  79  85 

46  55  58 

86  84  84 

48  54  64 

83  80  81 

39  46  56 

77  84  85 

48  63  69 

72  84  79 

45  54  63 

85  71  81 

51  60  60 

81  79  80 

40  51  62 

86  87  86 

50  61  70 

85  87  84 

49  58  62 

70  81  80 

41  52  56 

85  77  85 

53  62  66 

82  78  82 

47  57  62 

68  81  78 

43  50  58 

74  66  84 

50  57  63 

85  88  88 

48  58  58 

84  84  84 

43  52  63 

84  77  82 
47  57  65 

76  83  83 

47  64  70 

85  79  82 
50  60  65 


See  reference   i 


i  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5    Continued 


NIK    JERSEY 

•,e>'tmee*  19»* 


Station 

Day 

Oi  Monlh 

f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

• 

10 

» 

12 

13 

14 

" 

16 

17 

18 

,. 

20 

21 

22 

23 

24 

. 

26 

17 

28 

29 

10 

31 

< 

UNYON 

MAX 

85 

• 

85 

78 

74 

! 

70 

74 

1/ 

74 

74 

7^ 

74 

69 

71 

83 

74 

84 

85 

78.7 

MIN 

58 

60 

50 

60 

00 

54 

50 

30 

36 

13 

38 

44 

■;n 

48 

51 

62 

52.2 

10) 

MAX 

79 

80 

85 

81 

85 

77 

69 

73 

69 

ti 

08 

67 

68 

,,  | 

69 

73 

69 

71 

68 

07 

75 

73 

;." 

80 

71 

78 

• 

MIN 

59 

68 

60 

54 

54 

■,7 

49 

53 

57 

55 

56 

60 

65 

II 

MAX 

80 

82 

86 

88 

90 

90 

80 

73 

72 

74 

"-• 

66 

68 

75 

73 

73 

71 

67 

69 

77 

78 

' 

84 

77 

83 

76.7 

MIN 

55 

62 

57 

60 

"« 

oO 

41 

46 

63 

OO 

58 

52 

60 

4 

47 

40 

)9 

49 

47 

45 

55 

64 

53.8 

(  i  H 

MAX 

75 

80 

8* 

83 

86 

86 

87 

77 

72 

69 

69 

72 

74 

71 

60 

71 

64 

66 

72 

69 

66 

73 

75 

68 

81 

75 

81 

74.1 

'JIM 

52 

48 

61 

56 

58 

68 

57 

56 

59 

46 

38 

56 

48 

48 

55 

55 

55 

57 

4« 

45 

43 

4? 

46 

50 

45 

54 

60 

52.4 

rRENTON  2 

MAX 

78 

82 

87 

83 

90 

90 

92 

82 

82 

67 

75 

71 

75 

7H 

63 

7? 

75 

64 

77 

74 

I  g 

72 

67 

66 

77 

80 

7? 

85 

82 

85 

77,1 

MIN 

57 

56 

65 

63 

70 

65 

69 

64 

60 

60 

51 

47 

57 

54 

55 

61 

5g 

59 

63 

53 

52 

45 

44 

49 

54 

55 

50 

58 

63 

57.3 

rRENTON  WR  CI  TV 

MAX 

76 

80 

86 

82 

88 

88 

89 

80 

79 

66 

74 

69 

74 

74 

58 

70 

73 

70 

77 

7? 

67 

70 

65 

66 

77 

78 

71 

83 

79 

82 

75.4 

MIN 

59 

58 

66 

64 

65 

69 

67 

71 

65 

01 

59 

53 

49 

5  i 

54 

56 

60 

58 

58 

64 

57 

52 

48 

48 

51 

57 

56 

54 

60 

61 

58.6 

fUCKERTON 

MAX 
MIN 

IOODSTOWN  ?  NW 

MAX 

75 

80 

83 

86 

84 

89 

91 

90 

83 

80 

66 

77 

70 

73 

79 

62 

77 

7o 

72 

79 

76 

78 

74 

68 

70 

79 

78 

76 

85 

85 

78.0 

MIN 

59 

56 

60 

62 

62 

66 

66 

66 

68 

64 

64 

51 

49 

54 

58 

59 

62 

6 

64 

65 

58 

55 

47 

47 

48 

55 

53 

50 

55 

64 

58.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o_J 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

.05 

15 

.31 
0 

.06 
3 

.22 

8 

.10 

1 

.11 

7 

.22 
4 

.11 
9 

.08 

1 

.05 

1 

5 

.04 
32 

.16 
5 

.16 
8 

* 
4 

* 
2 

.03 
4 

.05 
2 

.02 
0 

9 

* 
1 

* 
3 

.28 
11 

.04 
9 

.12 

4 

.17 
8 

.02 

6 

.06 
6 

.15 

7 

.00 
6 

B2.80 
181 

PLEASASTVILLE  1  N 

EVAP 

WIND 

.24 

57 

.13 
37 

.20 
22 

.11 
48 

.13 
20 

.16 
28 

.23 

9 

.16 
36 

.17 

9 

.09 
24 

61 

93 

.13 
7 

.01 
10 

.25 
30 

* 
41 

* 
30 

.19 
18 

.04 
34 

.02 
20 

10 

50 

.18 
46 

.14 
44 

.13 

11 

.08 
39 

.09 
15 

.16 
28 

.08 
25 

.11 
40 

B3.73 
942 

RUNYON 

EVAP 
WIND 

.10 
8 

.12 

7 

.08 
10 

.14 

9 

.15 

11 

.12 
10 

.15 
9 

.00 
13 

.08 

7 

.06 
18 

.00 
10 

.08 
20 

.10 
11 

.06 
11 

.08 
9 

.00 
9 

.00 
10 

.07 
2 

.00 
8 

.04 
4 

.00 
4 

.07 
4 

.10 
14 

.13 
4 

.13 
18 

13 

.12 

9 

.12 
10 

.10 

14 

.05 
14 

B2.33 
300 

The  four  digit  Identification  numbers 
Figures  and  letters  following  the  sta 
Observation  times  given  in  the  Statio 
Delayed  data  and  corrections  will  be 


in  the  index  number  column  of  the  Statl 
ion  name,  such  as  12  SSff,  Indicate  diet 
Index  are  in  local  standard  time. 
irrled  only  in  the  June  and  December  is 


REFERENCE  NOTES 
assigned  on  a  state  basis.   There 
and  direction  from  the  post  offic 


duplication  of  numbers 


issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

idicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  mile 


average  of  65' 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  timi 


Degree  days  are  based 


by  footnote  following  Table  6. 


on  ground  in  Table  7  is  at  observation 
alent  of  snow  on  the  ground.  It  is  me a 
uccessive  observations;  consequently  oc 

-  So  re 


e  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  st 
ed  at  selected  stations  when  the  depth  of 
ional  drifting  and  other  causes  of  local  v 


tions.  For  these  stations 
low  on  the  ground  ts  two  1: 
rlability  in  the  snowpack  : 


tion  Index  for  observation  time. 

ow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water 
es  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
ult  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   S 

eluded  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  chai 
Adjusted  to  a  full  month. 

Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purp 
Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  o 
One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  recon 
rding  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  I 


d  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  i 


to  No.  of  Days  .10  or  more  effectiv 
and  published  in  Hourly  Precipitatl 


January  1,  1954. 
q  Data.   Length  of  record  fo: 


Inclu 


ount 
al  fo 


all 


i  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

led  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valu 

mounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


ay  be  found 
a  full  montl 


subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1954 


| 

Time  of 

Years  of 

0 

2 

County 

Drainage 

-u 

a 
"o 

s 

* 

observation 

record 

Observer 

Refer 

to 

tables 

Station 

2 

a 

> 

a 

a 

'G 

d 

a 

(X 

0. 

ja 

& 

3 

3 

o 

9 

£ 

S, 

> 

ALLENDALE 

oioo  Sbergen 

PASSAIC 

41  02 

74  06 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WE 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

AUDUBON 

0346 JCAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3 

5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0526 [BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690 'CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3 

5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62- 

MISS  C.  S.  H1XS0N 

2  3 

5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

ISAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOON TON 

0907 MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3 

5 

BRANCHVILLE 

097B  jSUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

IP 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1026 'CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

66 

71 

DR.  WOLF 'S  AGP  I  LABS 

2  3 

5 

BURLINGTON 

1211  ;burlington 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 

2  3 

5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 [SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

104  0 

EST 

8A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  IESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

160 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3 

5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

8 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

29 

66 

Inorthwest  MAGNESITE  CO 

2  3 

5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKET1 

3 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3 

5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1596 

BUPLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

SP 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HA INES 

2  3 

5 

7 

CLAYTON 

1708 [GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3 

5 

7 

CLINTON 

1749  HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEFWATER 

2209  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

SP 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3 

5 

ELIZABETHPORT 

2652 ! UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2766 'ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

6A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3 

5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3  02  9  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

66 

DONALC  YOUNG 

2  3 

5 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

5C 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3 

5 

7  C 

GLASSBORO 

3291  GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  2  0 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572' BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMON7  0N  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  4e 

85 

EST 

8A 

8A 

22 

4e 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3 

5 

HIGHTSTOWN  ]  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

IOC 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3 

5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

AO  17 

74  22 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  J  BURLINGTON 

MULLICA 

39  4B 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3 

5 

7 

IRVINGTON 

42601  ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3 

5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596  OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

c 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 'oCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3 

5 

7 

LAMBERTVILLE 

4635  HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3 

5 

LAYTON  3  NW 

4735'SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

48  0 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3 

5 

LEESBLRG  STATE  FARM 

4762  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3 

5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4867 PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3 

5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  CO 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA    2  3 

5 

c 

LONG  VALLEY 

50C3  MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3 

5 

7 

LUMBERTON 

5055IBLRLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  46 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 'MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GPISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346' ATLANT IC 

GREAT  EGG  HARBO 

!  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

1  ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503, BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 .CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

6e 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

CELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

BA 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3 

5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3 

5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

IOC 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062IMIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLCUIST 

2  3 

5 

7 

NEW  MILFORD 

6146| BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177  SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

56  5 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

C.  M.  WHEELER 

2  3 

5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

IOC 

EST 

SA 

8A 

84 

83 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3 

5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6e43t  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3 

5 

7 

PHILLIPSBURC 

6974' WARREN 

DELAWARE 

4G  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3 

5 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

6979iWARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3 

5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3 

5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3 

5 

7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  2  0 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3 

5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3 

5 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3 

5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  56 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

" 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

53  0 

EST 

6P 

6P 

56 

59 

BRICE  B.  STANTON 

2  3 

5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  R I  STOW 

2  3 

5 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

62 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

2  3 

5 

7 

VINELANC 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMONC  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

BA 

14 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3 

C 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

ICHARLE5  CLARK 

2  3 

5 

See  page  79  for  reference  notes 
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NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Hurricane  "Hazel"  passing  to  the  west 
of  the  section  on  the  15th  brought 
gale  winds  that  did  considerable  dam- 
age in  the  Trenton  area.   Temperatures 
were  considerably  above  normal,  and 
the  section  average  of  59.0°  was  the 
highest  for  October  since  1949.   The 
highest  temperature  for  the  month, 
92°,  occurred  at  Paterson  on  the  14th; 
the  lowest  temperature,  21°,  occurred 
at  Charlotteburg  and  Layton  3  NW  on 
the  21st.   Precipitation  was  below 
normal  at  all  stations  except  Cape 
May  3  W,  and  totals  ranged  from  1.05 
inches  at  Chatsworth  5  S  to  3.38 
inches  at  Burlington. 

Very  hot  weather  prevailed  the  first 
half  of  the  month  with  the  exception 
of  a  short  cold  snap  the  7th-8th. 
Rains  were  frequent  but  mostly  light 
the  first  six  days  and  there  was  mostly 
fair  weather  with  no  rain  of  importance 
from  the  7th  through  the  14th.   Cloudi- 
ness extended  over  New  Jersey  on  the 
night  of  the  14th-15th  as  hurricane 
"Hazel"  approached  the  Carolina  coast. 
"Hazel's"  race  northward  from  North 
Carolina  to  western  New  York  on  the 
15th  brought  light  to  moderate  rain 
showers  and  winds  that  exceeded  60 
m.p.h.  in  the  south  and  west  portions 
of  the  State.   Following  the  passage 
of  the  hurricane,  temperatures  dropped 
to  slightly  below  normal  to  start  a 
period  of  seasonably  cool  and  fair 
weather  that  continued  through  the 
22nd  with  the  exception  of  some  light 
showers  the  19th-20th.   Quite  warm 
weather  held  from  the  24th  through 
the  27th,  and  a  downward  trend  of 
temperatures  starting  the  night  of 
the  27th  led  to  moderately  cold  weath- 
er the  30th-31st.   A  small  low  pres- 


sure system  moving  from  central  North 
Carolina  to  eastern  Maine  on  the  29th 
caused  heavy  rains  over  New  Jersey, 
and  a  second  low  that  passed  offshore 
in  moving  from  east  of  Cape  Hatteras 
to  the  Bay  of  Fundy  on  the  30th  caused 
light  to  moderate  rains. 

Winds  associated  with  hurricane  "Hazel' 
blew  large  quantities  of  apples  from 
the  trees  and  the  loss  was  estimated 
at  $2,500,000.   Killing  frost  reached 
some  areas  the  8th  but  caused  little 
damage  since  most  crops  had  reached 
maturity.   Pastures  were  in  good  to 
excellent  condition.   Moderate  to  high 
temperatures  and  much  open  weather 
was  very  favorable  for  cribbing  corn, 
harvesting  late  truck  crops,  and  sal- 
vaging wind-blown  apples  .   Progress 
with  farm  work  was  excellent  and  most 
of  the  winter  grain  had  been  sown  before 
the  rains  of  the  29th-30th. 

Five  persons  lost  their  lives  in  acci- 
dents involving  fallen  power  lines  and 
traffic  mishaps  attributable  to  hurri- 
cane "Hazel"  and  an  unknown  number, 
not  believed  to  be  large,  was  injured. 
Property  damage  estimated  at  $7,500,000 
was  divided  as  follows: 

Homes  and  buildings     $4,000,000 

Shade  and  fruit  trees   $1,000,000 

Electric  and  gas 

services  $1,300,000 

Telephone  services      $1,000,000 

Miscellaneous  $  200,000 

Jacob  T.  B.  Beard 
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Wind  direction 

Wind 

■peed 
p.h. 

Relative    humidity   average! 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

-■2.3 

| 

SUBon 

! 

311 
HI 
III 

c 

1 

Ji 

!   * 

.■si 
&   1 

J 

O  -g 

-1 

■ 

o  H 

cn  tn 

a 

o  (- 
?.£ 

r- 

0. 

0. 

1- 

3 

s 

3 

? 
A 

s 

M    9 

3 
3 

Mi 

Id 

ATLANTIC   CITY    WB   CITY 

_ 

_ 

14.9 

86 

SE 

15 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

4 

1 

0 

0 

ii 

74 

4.8 

LONG    BRANCH 

w 

12 

12.1 

50 

SE 

15 

" 

80 

84 

63 

2 

2 

4 

1 

0 

0 

9 

85 

5.4 

NEWARK   WB   AP 

sw 

18 

9.9 

48« 

ESE 

15 

77 

79 

51 

67 

8 

0 

5 

1 

0 

0 

14 

- 

5.5 

TRENTON    WB   CITY 

- 

" 

8.3 

57» 

S 

15 

- 

" 

- 

- 

5 

1 

4 

1 

0 

0 

11 

62 

5.4 

•   This   datum   Is  obtained  by 

visual    observation    since 

recording   equipment    la   not 

available.      It    Is  not   nec- 

essarily   the   fastest   mile 

occurring  during   the   period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

e  rd 

1 

■ 

1 
2 

1 

0 

|| 

< 

2 

3 

< 

is 

1885 

54.2 

82 

29 

4.20 

0 

1886 

56.6 

88 

21 

3.22 

0 

1387 

52.3 

89 

21 

2.61 

0 

1888 

49.2 

73 

25 

4.73 

0 

1889 

50.8 

82 

23 

3.80 

0 

1890 

53.9 

81 

24 

6.33 

0 

1891 

52.8 

92 

18 

3.44 

0 

1892 

53.6 

85 

21 

0.52 

0 

1893 

55.2 

85 

17 

4.22 

0 

1894 

55.3 

87 

27 

5.67 

0 

1895 

49.9 

83 

18 

3.60 

0 

1896 

51.5 

82 

21 

2.24 

0 

1897 

55.8 

95 

22 

2.43 

0 

1898 

58.5 

88 

24 

5.76 

0 

1899 

58.8 

86 

18 

2.72 

0 

1900 

59.9 

92 

19 

3.70 

0 

1901 

54.4 

82 

21 

1.93 

0 

1902 

58.0 

80 

20 

8.39 

0 

1903 

55.9 

88 

24 

8.92 

0 

1904 

51.9 

89 

15 

3.78 

0 

1905 

55.5 

90 

17 

2.71 

0 

1906 

55.0 

80 

11 

4.46 

0 

1907 

50.6 

80 

18 

4.46 

0 

1908 

57.3 

92 

19 

2.71 

0 

1909 

51.2 

84 

18 

1.18 

0 

Temperature 

Precipitation 

Yeai 

a 

1 

a  = 

cr 

i 

ff3_ 

j 

9 

S  S 

< 

a 

a 

k 

is 

1910 

57.2 

90 

18 

3.15 

0 

1911 

53.9 

80 

18 

5.49 

0 

1912 

57.0 

88 

25 

3.30 

0 

1913 

57.8 

83 

25 

7.79 

0 

1914 

58.1 

88 

19 

1.99 

0 

1915 

56.2 

84 

23 

3.03 

0 

1916 

55.1 

92 

23 

1.37 

0 

1917 

50.7 

84 

22 

6.99 

0 

1918 

57.0 

84 

22 

1.25 

0 

1919 

59.0 

92 

25 

3.43 

0 

1920 

59.0 

87 

28 

1.80 

0 

1921 

54.1 

82 

16 

0.97 

0 

1922 

56.6 

92 

18 

1.48 

0 

1923 

53.9 

81 

21 

4.25 

0 

1924 

54.4 

84 

16 

0.31 

0 

1925 

49.1 

84 

12 

4.59 

0 

1926 

53.1 

90 

17 

4.08 

0 

1927 

56.8 

94 

23 

7.82 

0 

1928 

58.1 

90 

16 

1.19 

0 

1929 

52.3 

80 

17 

4.61 

0 

1930 

52.6 

89 

12 

1.95 

0 

1931 

58.3 

92 

24 

2.76 

0 

1932 

56.2 

89 

21 

5.85 

0 

1933 

53.6 

84 

18 

2.04 

T 

1934 

52.6 

82 

21 

2.49 

T 

Temperature 

Precipitation 

Year 

9 

3 

1 

M 

i 

s 

3 

< 

o  -3 

o>"S 

si 

II 

1935 

54.8 

84 

23 

4.50 

0 

1936 

55.6 

82 

9 

3.40 

0 

1937 

53.2 

84 

15 

5.27 

T 

1938 

56.2 

93 

24 

2.47 

0 

1939 

54.9 

93 

19 

4.24 

0 

1940 

51.0 

82 

11 

2.36 

0.7 

1941 

58.9 

97 

17 

1.90 

0 

1942 

56.1 

87 

21 

3.43 

0 

1943 

53.5 

87 

18 

7.51 

0 

1944 

53.7 

88 

18 

2.41 

0 

1945 

54.2 

86 

21 

2.51 

0 

1946 

59.0 

90 

24 

1.49 

0 

1947 

60.4 

89 

18 

2.06 

0 

1948 

53.6 

81 

16 

2.29 

0 

1949 

59.9 

94 

20 

2.49 

0 

1950 

57.4 

90 

17 

1.88 

T 

1951 

57.3 

89 

24 

4.42 

T 

1952 

52.1 

87 

10 

0.86 

0.2 

1953 

56.8 

87 

18 

3.70 

0 

1954 

59.0 

92 

21 

2.25 

0 

All 

Years 

55.0 

3.45 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2 

OCTOBER  1954 

Temperature 

Precipitation 

8,1 

si 

5s 

o  1 

5 
> 

< 

•a 
.! 

a  | 

01 

a 

Q 

1 

a 

a 

| 
a 

No.  of  Days 

■a 

0 
H 

•a 
J 
zz 
a  e 

a 

o 

0 

0 

a 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No 

■  of  Day. 

Station 

Max. 

Min. 

■a 

•S-o 

H 

So 

a 
<3 

e 

s 

6 

i 

gj 

s » 

hi 

5  8 

si 

ATLANTIC  CITY  WB           R 

68.2 

55.4 

61.8 

3,8 

89 

4 

40 

7+ 

177 

0 

0 

0 

0 

1.67 

-    1.54 

.84 

29 

.0 

o 

5 

1 

0 

AUDUBON 

70.5 

50.5 

60.5 

87 

12  + 

34 

8 

235 

0 

0 

0 

0 

.0 
•  0 

0 

o 

BELLEPLAIN 

71.6 

49.3 

60.5 

5,1 

88 

4 

30 

8+ 

252 

0 

0 

3 

0 

2.79 

-   .57 

.72 

30 

7 
5 

2 

1 
1 

0 

1 
0 

BELVIDERE 

70.6 

46.4 

58.5 

3,7 

90 

13 

28 

8 

275 

2 

0 

3 

0 

2.42 

-  1.21 

1.35 

29 

•  0 

0 

BOONTON 

68.8 

44.8 

56.8 

4.4 

85 

14 

27 

8 

0 

0 

5 

0 

1.77 

-  1.77 

.77 

30 

.0 

0 

5 

BRIDGETON  2  SSE 

72.  6M 

49. 8M 

61.  2M 

4.2 

88 

5 

31 

8 

0 

0 

1 

0 

1.78 

-  1.59 

.87 

29 

•  0 

0 

5 

1 
2 
1 
3 
1 

o 

BURLINGTON 

72.0 

51.5 

61.8 

4.6 

B8 

13 

36 

23 

195 

0 

0 

0 

0 

3.38 

-   .10 

1.20 

29 

•  0 

o 

6 
6 

2 

o 

CANOE  BROOK 

69.8 

45.3 

57.6 

5.0 

87 

4  + 

25 

23 

0 

0 

8 

0 

2.02 

-  1.62 

•  65 

29 

.0 

0 

CAPE  MAY  3  W 

69.  8M 

56. OM 

62. 9M 

4.6 

85 

4 

42 

8+ 

162 

0 

0 

0 

0 

3.18 

•  14 

1.39 

29 

.0 

o 

5 

4 

1 

0 

CHARLOTTEBURG 

68.1 

41.1 

54.6 

3.1 

86 

13 

21 

8 

0 

0 

12 

o 

1.89 

-  2.35 

.90 

30 

.0 

0 

CHATSWORTH  5  S 

72.6 

45.6 

59.1 

90 

4  + 

27 

23+ 

273 

2 

0 

5 

0 

1.05 

.45 

29 

.0 

0 

3 

0 

o 

CLAYTON 

69.5 

49.4 

59.5 

3.1 

85 

3  + 

29 

8 

255 

0 

0 

1 

0 

2.20 

-  1.10 

.79 

29 

.0 

0 

5 

2 

o 

ELIZABETH 

71.1 

47.8 

59.5 

4.2 

89 

13 

33 

31 

248 

0 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.41 

•  86 

29 

.0 

o 

7 
5 
6 

2 

1 
2 

0 

c 
1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

70.1 

45.0 

57.6 

90 

14 

29 

8 

1 

0 

3 

0 

1.94 

•  96 

30 

.0 

o 

FLEMINGTON  1  NE 

70.2 

44.6 

57.4 

1.7 

86 

13 

26 

8 

285 

0 

0 

7 

0 

2.94 

-   .50 

1.13 

29 

.0 

0 

FREEHOLD 

69.9 

48.8 

59.4 

4.4 

86 

12  + 

33 

8 

255 

0 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.74 

.83 

29 

.0 

0 

5 

1 

o 

HAMMONTON  2  NNE 

72. 7M 

49. 8M 

61. 3M 

5.1 

89 

14 

32 

8 

0 

0 

1 

0 

2.10 

-  1.49 

.55 

16 

•  0 

0 

4 

2 
2 

1 

o 

HIGHTSTOWN  1  N 

68.7 

48.1 

58.4 

3.5 

87 

12 

31 

8 

278 

0 

0 

1 

0 

3.01 

-   .63 

1.25 

29 

•  0 

o 

5 

4 

1 
o 

INDIAN  MILLS  2  W 

71.2 

46.0 

58.6 

3.3 

89 

13 

25 

8 

266 

0 

0 

6 

0 

1.68 

-  1.81 

.57 

29 

.0 

0 

JERSEY  CITY 

66.8 

52.8 

59.8 

3.4 

85 

2  + 

36 

8 

236 

0 

0 

0 

0 

2.29 

-  1.19 

1.09 

29 

.0 

0 

7 

1 

1 

LAKEWOOD  2  ENE 

70.2 

47.2 

58.7 

4.2 

88 

12+ 

29 

18+ 

283 

0 

0 

5 

0 

1.72 

-  2.27 

.60 

29 

.0 

0 

5 

1 

o 

LAMBERTVILLE 

70.6 

47.2 

58.9 

4.5 

87 

13 

30 

8+ 

265 

0 

0 

2 

0 

2.98 

-   .47 

1.11 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

LAYTON  3  NW 

68.7 

41.4 

55.1 

4.2 

89 

12 

21 

8 

346 

0 

0 

10 

0 

1.99 

-  1.61 

.86 

29 

.0 

o 

6 

1 
1 
1 

o 

LEESBURG  STATE  FARM 

71.1 

50.3 

60.7 

89 

4 

31 

8+ 

0 

0 

3 

0 

2.21 

.65 

6 

•  0 

0 

7 

o 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

71.6 

46.9 

59.3 

5.1 

88 

3  + 

31 

8+ 

0 

0 

2 

0 

1.90 

-  2.26 

.52 

29 

.0 

0 

6 

0 

LONG  BRANCH 

68.2 

50.0 

59.1 

3.8 

85 

4  + 

34 

18 

264 

0 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.49 

.95 

29 

.0 

0 

5 

1 

o 

LONG  VALLEY 

68.0 

43.5 

55.8 

4.3 

85 

2  + 

25 

8 

325 

0 

0 

5 

0 

2.10 

-  1.34 

1.05 

29 

.0 

0 

5 
4 

6 

1 

0 

1 
o 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

70.7 

48.6 

59.7 

87 

4  + 

31 

8+ 

259 

0 

0 

3 

•  0 

1.41 

.39 

29 

.0 

0 

MOORESTOWN 

69.2 

48.6 

58.9 

4.0 

86 

3  + 

31 

8 

270 

0 

0 

1 

0 

2.36 

-  1.05 

1.12 

29 

.0 

0 

1 
1 

1 

MORRIS  PLAINS 

68.9 

43.5 

56.2 

86 

14 

24 

8 

0 

0 

8 

0 

2.26 

.59 

30 

.0 

0 

6 

0 

NEWARK  WB  AIRPORT          R 

69.5 

51.2 

60.4 

4.8 

89 

13 

36 

31 

234 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  1.45 

.71 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

69.8 

48.6 

59.2 

4.4 

85 

12  + 

31 

8 

256 

0 

0 

2 

0 

2.83 

-   .73 

•  91 

29 

.0 

0 

5 

3 

0 

NEWTON 

68.2 

43.2 

55.7 

3.0 

86 

13 

23 

8 

0 

0 

6 

0 

1.63 

-  2.03 

.51 

30 

.0 

0 

3 

1 

o 

PATERSON 

73.2 

49.2 

61.2 

6.2 

92 

14 

33 

8 

3 

0 

0 

0 

2.05 

-  1.81 

.65 

29 

.0 

0 

8 

1 

o 

PEMBERTON  3  E 

72.0 

46.8 

59.4 

3.2 

87 

4+ 

28 

8 

259 

0 

0 

3 

0 

2.16 

-  1.30 

.74 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

PHILLIPSBURG 

71.2 

44.7 

58.0 

4.5 

88 

12 

27 

8 

280 

0 

0 

5 

0 

3.12 

-   .40 

1.18 

29 

.0 

0 

8 

1 

1 

PLAINFIELD 

69.9 

47,7 

58.8 

4.7 

87 

2+ 

31 

8+ 

268 

0 

0 

3 

0 

2.41 

-  1.46 

.98 

29 

•  0 

0 

5 

2 

0 

PLEASANTVILLE  1  N 

71.6 

49.5 

60.6 

5.5 

89 

5 

30 

23 

0 

0 

5 

0 

3.35 

-   .12 

1.26 

29 

•  0 

0 

5 

2 

2 

RIDGEFIELD 

70.0 

48.6 

59.3 

5.4 

89 

13 

32 

8 

264 

0 

0 

1 

0 

2.19 

-  1.32 

1.23 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

RUNYON 

72.6 

41.7 

57.2 

4.3 

89 

12 

23 

22 

290 

0 

0 

9 

0 

3.32 

-   .42 

1.00 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

SANDY  HOOK 

69.1 

52.4 

60.8 

4.1 

85 

12 

37 

31 

202 

0 

0 

0 

0 

2.32 

-  1.46 

.87 

29 

•  0 

0 

6 

2 

0 

SOMERVILLE 

70.2 

46.2 

58.2 

4.0 

86 

12  + 

28 

8+ 

274 

0 

0 

4 

0 

2.72 

-   .67 

1.13 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

SUSSEX  3  N 

68.6 

46.3 

57.5 

4.7 

86 

11  + 

25 

8 

300 

0 

0 

4 

0 

1.83 

-  1.49 

.73 

29 

.0 

0 

7 

1 

0 

TRENTON  2 

70,0 

49.6 

59.8 

4.9 

87 

4 

33 

8 

246 

0 

0 

0 

0 

2.32 

-  1.02 

1.07 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

TRENTON  WB  CITY            R 

68.3 

51.4 

59.9 

3.8 

86 

13 

36 

31 

244 

0 

0 

0 

0 

1.78 

-   .87 

.89 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

TUCKERTON 

WOODSTOWN  2  NW 

70. 7M 

49.  2M 

60. OM 

87 

14 

33 

23 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

STATE 

59.0 

4.0 

2.25 

-  1.20 

.0 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-  84   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Tab)*  3 

xm  jinitv 

OC70IER    1934 

Station 

1 

Day  of  month 

' 

1 

3 

4 

5| 

6 

7    |    8    1    9 

,0 

11   |   12 

13  |   14   |    15 

16  |   17  |   18 

19 

20   i    2] 

22     23     24 

2E      26 

27 

i    31 

ATLANTIC    CITY    KB                     R 

tUOUBOM 

»ASS    RIVER    ST    FOWEST 

&ELLEPLAIN 

JELMAR 

1.67 

2.10 
2.70 
1.75 

r 

.11 
7 

.66 

.01 

7 

.01 
■  40 

.24 
.42 

.07 

•  02 

.13 

7 
.21 

.29 

.40 

T 

•  06 

•  03 

7 
7 

7 
7 

.20 
.16 
.01 
.12 

.84       .33 

.■41        .on 
.11     1.12       .44 
.16       .42       .72 

.85 

IELV1DERE 
JERLIN     1     M 

MNTON 

IRANCHVILLE 
RIDGETON    2    SSE 

2.42 

2.06 
1.77 

l.»« 
1.78 

T 
.02 

7 

.31 

T 

7 

■  04 

.  10 
.Os 

7 

7 

T 

.02 

.23 

.27 
.82 
.27 
.38 

.27 

•  20 

•  04 

.08 

.03 
.21 
.03 

.20 
.04 

.10 

.16 

1.33       .09 

.60 

.14      .13       .77 

7            .72      .09 

•13       .87      .26 

.44 

URLINGTON 

ANISTEAR    RESERVOIR 

ANOE    BROOK 

ANTON 

APE    HAV    3    M 

1.36 
2.36 
2.02 
1.90 
3.16 

T 

7 
■  02 

.04 

•  03 

•  02 

.  I« 

.07 
..'0 
,06 

.3* 

.02 

.02 

.36 
.33 

.13 

.82 
.33 

.13 

•  03 

7 

.10 
.01 
.10 
.16 

.13 

.0' 
.Oi 
.13 
.09 

.03    1.20    1.09 
.25      .82 
■11       .65       .38 
.19                 1.25 
.03    1.30      .53 

.22 

.26 

EOAR    GROVE 
HARLOTTEBURG 
HATHAM 

NATSWORTH    9    S 
LAYTON 

1.56 
1.10 
1.96 
1.03 
2.20 

.02 

7 

.03 

7 

.07 
.07 
.16 
•  05 
.24 

T 

7 
7 

•  04 

T 

.02 

.07 
.57 

.40 
.46 
.37 
.15 
.17                   7 

•  02 

•  07 

.05 
.08      7 

7 

7 

.  10 
•  04 
,03 

.31 

.13      .31       .50 

.10      7            .90 

.10      .28       .72 

.45       .31 

7            .79      .05 

.16 
•  27 

LINTON 

ICEPMATER 

LIZABETH 

LI2ABETHPORT 

SSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2. 27 

1.8* 
2.30 
2.21 
1.94 

.02 

T 

.  le 
.15 

.10 

.02 

■  41 

.23 
.50 
.5t 
.07 

•  02 
.02 
.09 

T 

.19 
.15 
.16 

.23 

.13 
.30 

•  05 
.07 

.07 

.06 
.01 

.  ;  ! 
.05 
.  19 
.19 
.09 

1.16       .14 
1.18      .04 

.06      .66       .21 
1.02       .14 

•10      7           .96 

.23 

LEMINGTON    1    NE 
ORTESCUE 

REEHOLD 
REENWOOD    LAKE 
AMMONTON    2    NNE 

2.94 
1.86 
2.00 
1.98 
2.10 

.01 

.01 
.02 

.02 
.10 

.23 
.03 

7 

7 

.72 
.52 

.45 

.  1  I 

.33 

.02 

7 
7 

7 
.04 

7           .07 
•  01 

.13 

•  38 
.25 

.46 
.55 

7 
.02 

.07 

7 

.02 

7 

.-1 
.It 
.2.' 
.08 
•  09 

7         1.13       .13 
.31       .32 

.83       .23 

7                     1.10 

.48       .08 

.15 
.53 

1GHTST0WN    1    N 
NDIAN    HILLS    2    N 
RVINGTON 
ERSEY    CITY 
AKEwOOD    2    ENE 

3.01 
1.66 
1.60 
2.29 
1.72 

T 

7 
7 

T 
.05 

.40 

7 

7 

7 

7 
7 

.61 
■  04 

.24 

.17 
.45 

7 

7 

7 

•  03 

•  14 
.12 

7           7 

.22 

•  43 

•  13 

7 

•  02 
.01 
.11 

T 

7 

•  01 

•  44 
.22 

•  20 
.22 

.2. 

1.25       .46 
7            .57      .40 
.79       .16 
1.09      .18 
.60       .33 

AMBERTVILLE 
AYTON    3    NW 
EESBURG    STATE    FARM 
ITTLE    FALLS    WATER   CO 
ONG    BRANCH 

2.98 
1*09 
2.21 

1.90 
2.07 

.02 
.03 

.02 

.03 

.01 

.05 
.03 

.19 

7 
.01 

.83 

■  08 

■  63 

■  08 
•  38 

•  02 

•  03 

.01 

T 
.02 

7 

.03 
.02 

.16 

.15 
•  02 

.31 

.11 
.20 
.25 
.33 

.02 
.14 

7 

.30      7 
.03 

,46 

.12 
.11 
•  05 

.22 

•05    1.11       .18 

.86       .03 

.16       .31       .25 

•11       .52       .35 

.95       .17 

.35 

.19 

ONG    VALLEY 
AC0P1N    INTAKE 
ANVILLE 
ARLTON    1    W 
AYS    LANDING 

2.10 
2.28 
2.49 
2.42 
1.92 

.01 

.03 

•  08 

•  20 

.12 
.06 
.55 
.25 
.07 

.02 

.03 

.26 

.19 
.35 
.20 

.53 

.13 
.36 

.06 

.04 

.10 

.05 

•  02 

.  29 

.05 
.30 

•  04 

1.05       .22 

•10       .48       ,60 

1.02       .23 

.08    1.10      .22 

.10      .38      .60 

.37 

IDLANO    PARK 

ILLVILLE 

ILLVILLE    CAA    AIRPORT 

ILTON 

DORESTOWN 

1.26 
1.27 
1.41 
2.54 
2.36 

T 
.02 

.07 

.03 

.02 
•  01 

7 

•  05 

.03 
.07 
.15 

.04 

.02 

.03 

T 

.42 
.28 
.35 

.73 
•  46 

.02 
.01 
.01 

.02 

■  04 
.15 

.06 
.06 

,20 

.20 
.13 
.05 
.05 

.33       .17 

•36       .34 

•39       .34 

•13       .06    1.16 

.14    1,12       .06 

.25 

.17 

ORRIS    PLAINS 

ENARK    MB    AIRPORT                R 

EN    BRUNSWICK    EXP    STA 

Ew   MlLFORD 

EWTON 

2.26 

1.75 
2.83 
1.76 
1.63 

.04 

T 

.01 

.13 
.11 
.08 

•  31 

7 

■  02 

7 

.03 

■  23 

.83 

■  04 

.0- 

T 

7 

.02 

.03 

.04 

•  31 

T 

•  48 

.49 
.05 
.42 

7 
.04 

.01 

7 

.07 

7 

.03 
.22 
.60 
.22 
.03 

.12       .27      ,59 
.71       .15 
.91       .30 
.76       .18 

.06       ,30      .51 

.33 

.09 

AK    RIDGE    RESERVOIR 

RANGE 

•TERSON 

EMBERTON    3    E 

HILLIPS8URG 

2.43 

2.05 
2.16 
3.12 

7 
7 

7 
.01 

.27 
T 

.22 

7 

.12 

•  10 
.12 

•  42 

T 

.02 

T 

.06 

7 

•  38 
.20 

.05      .12 
.31 

.33 

.26 
.18 
.45 

.02 
.23 

.08 
.29 
.16 

.01 

.16 
.03 
.07 
.18 
•  23 

1.13       .15 

.03 

.19       .65       .17 

•03      .70      .74 

1.18      .14 

.10 

HILLIPSBKRG    BRIDGE 
LAINFIELD 

LEASANTVILLE    1    N 
RINCETON    MATER    WORKS 
ftHWAY 

1.76 
2.41 
3.35 

2.6* 

1.80 

T 

•  05 

•  16 

.05 
.02 

7 
7 

T 

•  02 

7 

.34 
.65 
.02 
.72 
.55 

7 

7 
7 

.01 

.22 

.16 
.12 

.48 
1.24 

.21 

7 
7 

.05       .03 

7 
7 

.02 
.22 
.07 
.29 

.09 

.15                   .30 
.98      .28 

.20    1.26       .15 
1.05       .20 
.90       .14 

.20 
.36 

IDGEFIELD 
INGWOOD 
JNYON 
ANDY    HOOK 
WERVILLE 

2.19 
1.96 
3.32 
2.32 
2.72 

7 
7 

.48 

.04 

.11 
.16 

7 

T 
7 

•  04 

•  13 
,90 

.71 
.66 

7 

7 

7 
7 

.03 

7 

•  46 

.06 

7 

.51 
.12 

.25 

•  15 

•  01 

7 
7 

.02 

7 

.23 

.07 

•  45 
.25 

•  32 

1.23       .16 
•06       .68       .25 
1.00      .31 
.87      .13 
1.13       .26 

.19 

'LIT    ROCK    POND 
JSSEX    3    N 
tfEDESBORO    5    NW 
MS    RIVER 
*ENTON    2 

2.26 
1.83 
2.06 
2.32 
2.32 

.02 
.02 

7 

.02 

7 

T 
.02 

.04 

7 

.01 

7 

.05 
.10 
.07 
.17 
.38 

.01 

.02 

7 

.04 

.10 
.01       .09 

.32 

.49 
.40 
.33 
.25 

7 
7 

.01 

.04 
.13 
.03      7 

.01 

.07 
.12 
.07 
.25 

.24 

.20       .22       .76 
.73       .20 

■10    1.21       .10 
■80    1.05 
1.07       .22 

.31 

7 

*ENTON    WB    CITY                       R 
JCKERTON 
NELAND 

INAQUE    RAYMOND    DAM 
:STFIELD 

1.78 

1.29 

1.54 
2.48 

T           T           .04 
RECORD  HISSING 

.02 

.17       .IS 

7 

.25 

.04 
.04 
.46 

7 

7 
7 

•  02 

.20 
.02 
.27 

.25 
.32 

7 
7 

.08 

.01 

7 

.21 

.11 
.04 

,1V 

.69       .19 

.17       .22       .12 

.07       .18       .62 

.94      .27 

.26 
.22 

WOCLIFF    LAKE 
WDSTOWN    2    NW 

1.68 

7 

.06 

.04 

.15 

.50 

" 

.05 

.24 
•  12 

.70       .14 
•12    1.21       .04 

.04 

S—  R«(«r«nct>  NotM  Following  Station  Indox 
-  85  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Of  Month 


ATLANTIC  CITY  WB 


BELLEPLAIN 


BELVIDERE 


BRIDGETON  2  SSE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  w 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  3 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  8RANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


81   76 

71   71 


66   8  3 
70   69 


66   81 
71   70 


85   88 
68   63 


81   83 
64   63 


64   85 
71   69 


86   82 
73   69 


82   84 
67   76 


82   81 

71   70 


80   61 
63   57 


65   87 
71   78 


80   64 
69   69 


83   88 
69   67 


82   83 
65   65 


83   85 
64   65 


81   83 
70   68 


86   88 
72   69 


82   83 
66   6  6 


85   83 
72   66 


82   85 
72   71 


83   84 
69   66 


82   86 
69   67 


84   86 
65   55 


86   61 
71   69 


64   85 
66   64 


81   84 
71   69 


82   85 
64   61 


85   83 
71   69 


64   81 
70   68 


80   84 
62   61 


83   86 
70   69 


82   83 
70   68 


82   82 
66   6  0 


84   89 
69   67 


83   81 
72   66 


85   85 
65   64 


82   87 
69   67 


81   85 
72   70 


84   86 
71   67 


73   66   52 

86   80   68 
70   62   53 


70   65   55 

84   60   67 
67   53   50 


66   88   81 
69   64   5  7 


86   79   73 


87   83   76 


71 

69 

58 

78 

80 

73 

66 

54 

46 

90 

81 

74 

67 

57 

53 

63   57   51 


60 

77 

60 

55 

60 

52 

50 

33 

29 

31 

78 

69 

60 

60 

70 

53 

51 

32 

26 

37 

80 

69 

56 

61 

72 

59 

51 

35 

33 

45 

88 

75 

60 

57 

64 

69   67   56 


84   79   67 


87   82   69 


77 

60 

62 

51 

80 

71 

60 

51 

86   80   66 
66   57   52 


84 

77 

63 

55 

45 

46 

G9 

83 

71 

70 

65 

59 

63 

83 

79 

67 

54 

49 

05 

78 

64 

69   63   53 


80   76   64 
61   50   52 


87   83   70 


69 

65 

49 

85 

79 

62 

71 

61 

48 

78 

60 

77 

66 

50 

48 

64 

80 

63 

70 

63 

48 

83 

78 

70 

69 

61 

49 

80   80   74 
65   54   46 


85   83 
58   49 


87   60   72 
69   57   52 


81   79   70 
63   54   50 


61   80   64 


85 

89 

84 

70 

65 

62 

83 

80 

60 

67 

56 

46 

54   59   69 


57   65   74 


59   63   73 
37   30   42 


60   65   71 

34   28   41 


62   55   62 

34   27   30 


37   31   45 
59   64   72 


40   38   46 


63   57   63 
47   29   37 


62   62   74 


60   53   59 
29   21   24 


60   65   74 
37   29   45 


57   59   72 
39   29   40 


59   63   71 


56   63   71 
35   31   43 


10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   2B   27   28   29   30   31 


72  73  73 

65  66  67 

80  85  87 

58  58  65 


59   63   72 

77   88   90 


73 

79 

84 

58 

60 

65 

78 

86 

80 

58 

59 

64 

69   78   84 
53   54   56 


77   80   79 


44  54  56 

82  84  89 

46  46  60 

77  82  84 

55  59  62 


59   57   60 


78   83   85 
50   50   54 


80   84   86 
55   58   63 


62   83   86 
56   61   64 


77   82   87 
56   59   63 


35  31  42 

63  54  62 

33  23  37 

63  58  65 

36  33  42 

60  65  73 

35  28  43 

63  62  73 

32  27  39 

58  63  70 

35  31  42 

63  57  63 

37  31  45 

57  54  71 

36  32  44 


75   83   82 
60   62   65 


60   85   66 
54   59   64 


83   89 
50   57 


35  25  40 

56  56  67 
38  36  50 

54  60  72 

36  30  37 

57  62  72 

36  30  42  !  5 

55  59  66 
24  21  29 

60  63  72 

38  31  44 

66  56  63 

35  31  41 

55  59  72 
40  35  45 

58  60  67 

34  25  36 

57  64  74 

32  31  47 

56  62  73 

35  31  45 

62  56  60 

31  24  34 

57  62  70 


50 

78  78  82 
61  64  65 

72  78  85 

54  56  60 

79  85  85 
59  61  64 

7  5  81  64 

45  54  52 


59   62   64 


77 

84 

83 

58 

60 

63 

68 

76 

82 

4? 

49 

58 

60  61  63 

76  83  65 

57  59  62 

67  74  83 

52  52  60 


7* 

87 

58 

63 

85 

87 

58 

63 

80   81 
63   65 


81   85 
59   62 


74   75   74 
67   66   64 


67   64   75 
64   64   60 


72   71   67 

90   66   73 


59   59   68 


86   87   81 


62   63   65 


86  85  80 

59  52  53 

90  85  76 

60  61  63 

65  62  75 

63  64  62 


60  58  53 

85  90  67 

60  62  63 

86'  81  75 

53  56  65 

86  62  74 
62  61  64 

88  89  82 

65  62  64 

86  82  75 

61  59  65 

69  84  75 

61  58  64 


88  81  74 

64  61  65 

87  83  75 

60  60  67 

87  83  72 


84  60  75 
66  62  68 

88  88  83 

59  58  67 

85  77  72 

64  63  59 

85  84  70 
53  54  65 

87  82  76 

65  61  60 

86  82  75 
63  60  58 


60   54   64 


63   65   59 


61  61  63 

86  85  82 

60  54  64 

90  92  84 

61  65  66 

87  83  77 
61  60  67 

87  86  80 

55  56  66 


78   84   87  j  87 
57   58   58 


64 

64 

62 

98 

49 

52 

49 

47 

65 

70 

54 

51 

43 

36 

46 

45 

65 

67 

59 

55 

35 

32 

40 

43 

63 

69 

56 

57 

39 

35 

47 

42 

66 

60 

64 

57 

35 

31 

37 

43 

73   64   62 


74   63   69 


72 

70 

60 

62 

61 

43 

43 

48 

45 

40 

68 

62 

65 

58 

62 

33 

29 

41 

43 

33 

65 

73 

63 

57 

61 

54 

46 

49 

47 

47 

66 

60 

63 

55 

59 

30 

26 

30 

40 

37 

64 

66 

61 

54 

63 

36 

29 

33 

34 

33 

64 

68 

57 

57 

58 

40 

35 

44 

45 

40 

65 

67 

62 

61 

60 

40 

36 

45 

45 

39 

63   61   60 
34   40   36 


61 

66 

56 

60 

35 

31 

46 

45 

62 

65 

59 

60 

41 

36 

41 

43 

68 

64 

68 

56 

42 

36 

41 

43 

56 

67 

54 

55 

40 

33 

41 

42 

64 

66 

56 

59 

35 

29 

38 

43 

61 

61 

59 

60 

50 

44 

47 

45 

63 

63 

60 

60 

35 

29 

36 

45 

59   58   62 

45   44   34 


73   66   61  j  64   58 


70  63  63 

50  44  41 

75  61  65 

50  39  34 

73  61  60 

46  32  28 

75  73  67 


76   7  2   68 


74   64   66 
57   37   31 


72  I  72   64   66 

65  '  50   36   34 


83  64  80  73 

66  68  68  *8 

89  64  75  j  70 

64  64  58  ** 


66   63 
38   31 


.1   37   46 


56 

65 

55 

60 

60 

31 

2  8 

43 

39 

33 

63 

65 

67 

57 

6  5 

42 

35 

41 

44 

41 

70 

64 

66 

60 

62 

38 

34 

42 

43 

38 

62 

63 

60 

60 

59 

42 

34 

42 

46 

42 

60 

65 

55 

59 

57 

34 

30 

38 

42 

37 

63 

68 

55 

55 

63 

38 

35 

43 

44 

40 

63 

68 

52 

55 

60 

40 

36 

43 

42 

39 

61  60 

47  46 

58  59 

43  44 

64  52 

35  41 

68  62 

42  39 

58  58 

39  44 


59   63 
45   45 


32   43 
62   61 


59  72  74 

40  36  48 

58  72  76 

37  40  42 

64  75  75 

36  30  44 

38  59  70 

39  29  42 

63  59  75 


60   71   75 
43   36   47 

58   60   71 


59   67   69 


33   27   40 


44  34  40 

62  76  76 

41  34  44 

65  68  75 

37  33  35 

59  73  75 

34  28  44 


64   60   73 


56  69  72 

37  33  48 

59  71  75 

34  27  44 

57  70  72 
42  44  5  5 


61  <  61 

35  37 

61   61 

36  |  38 

53  j  64 

39  |  39 

60   61 

38  !  40 


64   68   75 
50   59   52 


72   68   74 
42   48   56 


69   68   75 
39   40   56 


71   64   6* 
37   39   48 


71   67   64 

37   38   44 


70   71   65 
42   46   52 


70   66   74 
47   46   56 


72   69   65 

30   36   42 


68   66   71 
50   55   60 


57 

72 

69 

68 

70 

32 

41 

30 

34 

37 

72 

72 

74 

70 

75 

37  27  54 

70  67  74 

43  46  47 

70  63  71 

40  43  49 

71  70  72 
36  40  43 

69  66  73 

33  39  51 

70  63  75 

40  45  53 

75  71  69 

42  48  51 

65  60  71 

38  45  54 


70 

72 

29 

48 

72 

76 

30 

43 

60   73   70 


62 

73 

31 

44 

68 

71 

36 

49 

69 

75 

29 

44 

70 

75 

33 

46 

70 

73 

36 

46 

60 

71 

39  30  44 

60  73  73 

45  39  50 

59  70  73 

41  32  46 

59  58  74 

34  27  34 


62  78 

37  51 

71  75 

29  41 

73  75 
29 

72 


57   64   52   52 


42 

52 

42 

58 

59 

48 

42 

41 

39 

64 

64 

57 

35 

34 

37 

60 

53 

47 

35 

36 

35 

67 

55 

52 

39 

34 

32 

73 

65 

62 

37 

38 

38 

63 

58 

54 

41 

39 

42 

69   57   50   46 
29   31   38   29 


62 

50 

48 

45 

56 

4S 

26 

29 

62 

59 

34 

40 

70 

7* 

60 

59 

46 

44 

54 

32 

32 

34 

61 

70 

55 

52 

48 

52 

48 

41 

48 

41 

66 

76 

60 

59 

47 

39 

51 

38 

32 

32 

66 

7* 

60 

58 

49 

42 

53 

34 

37 

37 

70   69   63 
40   40   45 


69   61   76   69   6«   63 

41   31   45  !  43   48   56 


37   41   47 
65   62   74 


46   47   46 


67   66   67 

34   34   42 


43  45  52 

73  67  74 

41  45  47 

71  67  63 

33  37  45 

68  64  72 

48  49  46 

68  63  72 

42  46  54 

66  67  67 

32  36  42 

76  72  69 

42  44  48 

72  67  75 

34  40  50 

69  68  68 
34  38  48 


73  i  70   63   73 


69 

56 

52 

30 

31 

31 

58 

53 

46 

40 

43 

37 

61 

55 

54 

38 

37 

35 

63 

57 

51 

36 

33 

33 

73 

63 

52 

40 

39 

40 

51  !  37 


59   71   75   67   72  I  7} 


58   57   50   59 
42   45   39   33 


60   52   52   52 
35   39   36   33 


68   56   51   47 

35   37   3*   31 


38  31  28 

61  58  48 

35  40  37 

76  59  60   5* 

36  36  39   34 

60  55  52 

39  36  36   33 


32   32   33   22 


36  36  40  31 

71  60  52  48 

39  37  35  37 

53  53  47 

39  39  36  35 

59  51  51  48 

34  30  39  30 

58  61  47 

35  39  37  31 

56  57  46  51 

40  39  39  34 


34   37   39   30 
61   57   54   SO 


34   35   36 


37   36 
60   66 


30   47  I  42   40   57  I  37   34   37   32 

75   74  j  69   66   69  '  58   55   46   52 
35   47  !  39   47   45  I  39   41   35   35 


S»»  Reference  Notee  Following  Station     Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


N  H 

OCTOBER  1954 


Day  Ol  Monlh 

ii 

26 

68 
42 

fit 

28 

60 
32 

! 

Slallon 

1 

J 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

MS 

14 

15 

.1        ,7 

18 

„ 

64 
14 

20 

2, 

22 

23 

24 

59 

30 

30 

31 

1 

RUNYON 

MAX 
MIN 

S3 

60 

89 

61 

89 
6* 

85 
66 

80 

76 

70 
46 

70 
25 

69 
34 

74 
40 

80 
50 

56 

77 

n 

40 

68  70 
46       >1 

7? 

25 

60 

38 

" 

72 
23 

73 

30 

75 
)4 

77 
40 

31 

53 

31 

72.6 

41.7 

SANOY    HOOK 

MAX 

MIN 

81 
65 

83 
06 

78 
66 

81 
67 

79 
62 

70 
51 

59 
39 

58 
43 

69 
51 

57 

HI 

60 

85 
64 

84 

78 
62 

75 
03 

71        61 

r,, 
43 

51 

61 

46 

59 

45 

57 
45 

71 

M 

63 
51 

61 
50 

70 

62 

41 

59 

46 

55 

41 

51 
17 

69.1 
52.4 

SOMERV I LLE 

MAX 

MIN 

83 
67 

85 
67 

83 
63 

83 
65 

79 
55 

65 
52 

58 

33 

62 

28 

70 

41 

78 
53 

85 
56 

86 
57 

86 

HI 

81 
58 

74 
66 

75  62 
48        39 

66 

31 

58 

47 

62 

44 

62 

61 
36 

71 
28 

75 
43 

69 

35 

69 
39 

72 
49 

59 
34 

54 
36 

48 
)4 

54 
31 

70.2 
46.2 

SUSSEX    3    N 

MAX 

MIN 

82 
69 

84 

60 

80 
66 

83 
64 

76 
52 

62 
45 

55 
33 

61 
25 

66 

40 

74 
54 

86 
59 

86 
62 

88 

61 

82 
57 

78 
06 

74  64 
48       42 

64 

32 

60 
46 

58 

41 

36 

59 
38 

72 
31 

69 
50 

68 
35 

67 
40 

63 

48 

62 

35 

50 
34 

48 
34 

48 

W 

68.6 
46.3 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

84 

71 

84 
69 

85 
66 

87 
70 

80 
62 

65 
51 

58 
36 

63 

33 

72 
45 

78 
57 

84 
59 

86 
62 

86 
62 

82 

61 

75 
59 

67  63 
47       42 

68 
36 

55 

46 

61 
45 

62 

40 

60 
40 

71 
37 

74 
49 

70 

44 

65 
50 

73 
49 

57 
39 

57 
40 

47 
37 

52 

IS 

70.0 
49.6 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

82 
72 

81 

70 

83 
68 

84 
70 

78 
64 

64 

48 

55 

37 

61 
37 

71 
49 

74 
59 

83 

61 

84 
64 

86 
64 

81 
63 

75 
59 

63  61 
50       45 

65 
40 

55 
47 

59 

45 

60 

43 

58 

43 

70 
40 

72 
52 

69 

48 

65 
52 

72 
46 

55 

41 

56 

42 

47 
38 

48 

36 

68.3 

51.4 

TUCK.ERTON 

MAX 
MIN 

KOOOSTOWN    2    NW 

MAX 
MIN 

8* 

70 

85 

68 

as 

66 

86 

70 

86 
61 

80 
56 

60 

37 

57 
34 

62 

38 

74 
54 

78 
61 

83 
62 

86 

64 

87 
63 

80 
65 

77 

43 

62 

38 

67 

42 

51 

42 

54 
39 

62 

39 

59 
33 

69 

41 

76 
40 

72 

42 

67 
54 

70 
40 

57 
38 

59 

41 

47 

36 

70.7 
49.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Table  6 



Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   _    0* 

CANOI    BBOOK 

EVAP 
WIND 

.00 
5 

.17 

1 

2 

7 

.16 

1 

.03 
4 

.01 
10 

.31 

9 

.05 

17 

.01 

7 

.03 

1 

.06 
9 

.13 
8 

.13 
3 

.05 

10 

.02 
59 

.16 
5 

.05 
7 

.06 
6 

.02 
13 

.09 

11 

.04 
4 

.11 
10 

.05 
12 

.07 
6 

.05 
3 

.03 
4 

.02 
21 

* 
4 

4 

.06 
3 

B2.ll 
266 

PLXASAXTVILLX  1   N 

EVAP 
WIND 

.11 
54 

.08 
18 

.11 
20 

.12 

27 

.17 
38 

.15 
21 

.10 
63 

.10 
35 

.08 

4 

.07 
31 

.09 
37 

.12 

51 

.10 
48 

.12 
30 

.07 
59 

89 

14 
12 

.09 
32 

.09 

21 

.04 
65 

.08 
60 

.10 
39 

.10 
30 

.06 
39 

.15 
26 

.05 
15 

OS 
12 

* 
75 

* 
37 

.19 
29 

.15 

61 

B2.98 
1178 

BUTTON 

EVAP 
WIND 

.08 
4 

.10 

4 

.00 
5 

.10 
3 

.08 
4 

9 

.10 
10 

.09 
11 

.09 
12 

.10 
10 

.11 
10 

.10 
12 

.06 

16 

.06 
9 

.08 

10 

.00 
120 

.06 
23 

.08 
10 

.06 
11 

.06 
9 

.08 

5 

.10 

5 

.11 

6 

.10 
4 

.09 
6 

.06 

6 

.00 

9 

.06 
11 

.00 

9 

5 

6 

B2.23 
374 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  Id  n 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  t 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  (or  which  data  are  not  listed  In  the  tableB,  are 


REFERENCE  NOTES 
assigned  53  a  state  basis.   There 
and  direction  from  the  post  offl 


al 


in 


bulle 


Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless 
Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time 


shown  by  footnot< 


the  Station  Index  for  obaervatl 


Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observatlo 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  m 
for  successive  observations;  consequently 


all 


re  at  7:30  A.H.  E.S.T, 
ulvalent  samples  are  n< 
slstencles  In  the  reco 


_ 

No  record   in  Tables   3,    6,    7   and  the 

Station   Index. 

And   also   on   a   later   date   or   dates. 

Amount    Included    In    following    roeasur 

ement,    time   dlst 

<D 

Data   In   the   column   formerly   headed 

So.    of   Days    .01 

B 

Adjusted   to   a   full   month. 

C 

Data   for   recorder   stations   denoted 

by   "C"   are   proce 

Annual    issue   of   Hourly   Preclpitatlc 

n  Data. 

E 

« 

One  or   more   days   of   record  missing 

see   Table   5  for 

R 

Amounts    from   recording   gage    (These 

amounts  are   esse 

No  record  in  Tables  2  and 

ributlon  unknown 

or  more  have  been  changed 

ssed  for  special  purposes 


la  indicated  by  no  entry. 

No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
published  in  Hourly  Precipitation  Data.  Length  o 
ry  10  Inches  of  new  snowfa 


ed  fo 


ry  slightly  fr 


la 


25,  D.  C. 


STATION  INDEX 


ALLENDALE 

ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 

BELVIDERE 

BERLIN  1  W 

BOONTON 

BRANCHVILLE 

BRIDCETON  2  SSE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  w 

CEDAR  GROVE 

CENTERTON 

CHARLOTTEBURG 

CHATHAM 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELUABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

GREENWOOD  LAKE 

HACKENSACK 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

INDIAN  MILLS  2  W 

IRVINGTON 

JERSEY  CITY 

LAKEHURST  AIRPORT 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

LUMBERTON 

MACOPIN  INTAKE 

MANVILLE 

MARLBORO  SCS 

MARLTON  1  W 

MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIDGEFIELD 

RINGWOOD 

RUNYON 

SANDY  HOOK 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSIX  3  N 

SWEDESBORO  5  NW 

TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 

WESTFIELD 

WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 


0100 
0325 
03*6 
0528 
0690 
0721 
0729 
0767 
0907 
0978 

1026 
1211 
1327 
1335 
1343 
1351 
1*72 
1512 
1582 
1590 

1598 
1708 
1749 
2209 
2644 
2652 
2768 
3029 
3102 
3181 

3291 
3516 
3572 
3662 
3951 
3956 
4229 
4260 
4339 
4596 

4627 
4635 
4735 
4762 
4887 
4987 
5003 
5055 
5071 
5197 

5244 
5252 
5346 
5503 
5576 
5581 
5597 
5728 
5769 
6026 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1954 


County 


6062 
6146 
6177 
646  0 
6560 
6775 
6843 
6974 
6979 
7079 

7131 
7328 
7393 
7545 
7587 
7825 
7869 
8194 
8402 
8423 

8644 
8685 
8816 
8878 
8883 
8899 
9135 
9187 
9271 
9455 


BERGEN 
ATLANTIC 
CAMDEN 
IBURLINGTON 
CAPE  MAY 
MONMOUTH 
WARREN 
CAMDEN 
MORRIS 
SUSSEX 

CUMBERLAND 

BURLINGTON 

SUSSEX 

ESSEX 

SALEM 

CAPE  MAY 

ESSEX 

SALEM 

PASSAIC 

MORRIS 

BURLINGTON 

GLOUCESTER 

HUNTERDON 

SALEM 

UNION 

UNION 

ESSEX 

HUNTERDON 

CUMBERLAND 

MONMOUTH 

GLOUCESTER 

PASSAIC 

BERGEN 

ATLANTIC 

MERCER 

MERCER 

BURLINGTON 

ESSEX 

HUDSON 

OCEAN 

OCEAN 

HUNTERDON 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

BURLINGTON 

PASSAIC 

SOMERSET 

MONMOUTH 

BURLINGTON 

ATLANTIC 

BERGEN 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

MORRIS 

BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 


MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

ESSEX 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 

UNION 

ATLANTIC 

MERCER 

UNION 

BERGEN 

PASSAIC 

MIDDLESEX 

MONMOUTH 

SOMERSET 

MORRIS 

UNION 

SUSSEX 

GLOUCESTER 

OCEAN 

MERCER 

MERCER 

OCEAN 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

UNION 

UNION 


Drainage 


9832  BERGEN 
9910  SALEM 


PASSAIC 

COASTAL 

DELAWARE 

COASTAL 

COASTAL 

COASTAL 

DELAWARE 

MULLICA 

PASSAIC 

DELAWARE 

DELAWARE 

DELAWARE 

PASSAIC 

PASSAIC 

DELAWARE 

COASTAL 

PASSAIC 

MAURICE 

PASSAIC 

PASSAIC 

COASTAL 

MAURICE 

RARITAN 

DELAWARE 

COASTAL 

PASSAIC 

PASSAIC 

RARITAN 

DELAWARE 

RARITAN 

DELAWARE 

PASSAIC 

HACKENSACK 

MULLICA 

RARITAN 

RARITAN 

MULLICA 

COASTAL 

COASTAL 

COASTAL 

COASTAL 

DELAWARE 

DELAWARE 

MAURICE 

PASSAIC 

COASTAL 

RARITAN 

DELAWARE 

PASSAIC 

RARITAN 

COASTAL 

DELAWARE 

GREAT  EGG  HARBOR 

PASSAIC 

MAURICE 

MAURICE 

PASSAIC 

DELAWARE 

PASSAIC 

COASTAL 

RARITAN 

HACKENSACK 

DELAWARE 

PASSAIC 

PASSAIC 

PASSAIC 

DELAWARE 

DELAWARE 

DELAWARE 

RARITAN 

COASTAL 

RARITAN 

RAHWAY 

HACKENSACK 

PASSAIC 

COASTAL 

COASTAL 

RARITAN 

PASSAIC 

COASTAL 

HUDSON 

DELAWARE 

COASTAL 

DELAWARE 

DELAWARE 

COASTAL 

MAURICE 

PASSAIC 

PASSAIC 

RAHWAY 

HACKENSACK 
DELAWARE 


41  02 
39  22 
39  54 
39  37 

39  16 

40  10 
40  50 

39  48 

40  54 

41  09 

39  24 

40  04 

41  07 
40  45 

39  28 

38  56 

40  52 

39  31 

41  03 

40  44 

39  44 

39  39 

40  38 

39  41 

40  40 
40  39 
40  50 
40  31 

39  14 

40  15 

39  42 

41  09 

40  53 

39  39 

40  16 
40  17 

39  48 

40  43 
40  44 
40  02 

40  06 

40  22 

41  15 

39  14 

40  53 
40  18 

40  48 

39  58 

41  01 

40  33 

40  20 
39  54 

39  27 

40  59 
39  24 
39  22 

41  01 

39  58 

40  50 
40  42 

40  28 

40  57 

41  03 
41  02 
40  47 


74  08 

74  25 

75  04 
74  26 
74  52 

74  02 

75  05 
74  57 
74  24 

74  47 

75  13 
74  53 
74  30 

74  21 

75  25 
74  57 

74  13 

75  10 
74  26 
74  23 

74  32 

75  06 

74  55 

75  30 
74  14 
74  12 
74  18 

74  51 

75  10 

74  17 

75  07 
74  20 
74  03 
74  48 
74  31 
74  32 
74  47 
74  15 
74  04 
74  19 

74  11 
74  57 
74  51 
74  58 
74  14 
74  00 
74  46 
74  48 
74  24 
74  34 

74  14 
74  57 
74  44 

74  09 

75  03 
75  04 
74  32 
74  58 
74  30 
74   10 

74  26 
74  02 
74  45 
74  30 
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40  55 

74  09 

39  58 

74  38 

40  41 

75  12 

40  42 

75  12 

40  36 

74  25 

39  25 

74  31 

40  19 

74  40 

40  36 

74  15 

40  50 

74  01 

41  08 

74  16 

40  26 

74  20 

40  28 

74  01 

40  34 

74  37 

40  58 

74  28 

40  43 

74  IB 

41  14 

74  35 

39  47 

75  24 

39  57 

74  14 

40  14 

74  46 

40  13 

74  46 

39  36 

74  20 

39  29 

75  00 

41  02 

74  18 

40  40 

74  25 

40  39 

74  21 

41  01 

74  03 

39  40 

75  20 

50 

20 

49 

19 

289 

150 

280 

570 

25 

12 

1040 

180 

8 

17 
400 

80 
760 
185 

90 

120 

300 

12 

33 

30 

250 

134 

5 

194 

150 

660 

10 

85 

100 

75 

100 

120 

135 

128 

54 

75 
480 

10 
157 

34 
660 

25 
1020 

50 

120 
90 
50 

210 
60 


55 
500 
11 

60 
12 
565 
870 
140 
100 
60 
182 
196 
120 


90 
20 
80 

3  05 
18 
22 
75 

800 


530 
10 
10 

105 
56 
23 

110 

320 


103 
16 


Time  of 
observation 
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EST 
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EST 
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EST 

EST 
EST 
EST 

EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 

EST 
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9A 
MID 

6P 


BA 
8P 

MID 
7P 
MID 
MID 
MID 

6P 


Years  of 
record 


6P 
10A 
MID 

6P 

NOON 

5P 

MID 

MID 

5P 

8A 

BA 

MID 

5P 

MID 


Refer     to     tables 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
IRVING  J.  NYGREN 
N.  J.  FORESTRY  SERVICE 
MRS.  ED  C.  HOFFMAN 
CITY  WATER  DEPT 
MISS  C.  S.  HIXSON 
SAMUEL  H.  MC  CULLEY 
JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
ALBERT  M.  DAVENPORT 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 
PUBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 
NEWARK  WATER  DEPT 
COMMONWEALTH  WATER  CO 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 
NEWARK  WATER  DEPT 
EDWARD  P.  MOLITOR 

WILLIAM  S.  HAINES 
HARRY  P.  CAMPBELL 
L.  W.  KLOCKNER 
DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 
UNION  CO  PARK  COMMISSION 
SEWAGE  TREATMENT  PLANT 
BOROUGH  ESSEX  FELLS 
DONALD  YOUNG 

A.  RODENBAUGH 
FRANK  J.  MOREAIJ 

PROF.  J.  B.  SANGREE 
WATER  SUPPLY  COMMISSION 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
W.  HUBBARD  PARKHURST 
JAMES  R.  PICKERING 
DEPT  WATER  AND  SEWAGE 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WATER  DEPT 
U.  S.  NAVY 

GEORGE  G.  WADDILL 

E.  E.  CASE 

A.  M.  DEPUE 

CHARLES  L.  CALDWELL 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

ARTHUR  BARKMAN 

JAMES  LAWTON 

NEWARK  WATER  DEPT 

R.  R.  STONE 

GEROW  BRILL 

DAVID  GRISCOM 

ELMER  EARLE 

CORNELIUS  HOWARD 

L.  J.  GALLAHER 

CIVIL  AERO.  ADM. 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

H.  J.  WILLARD 

JAMES  C.  LONG 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 
HACKENSACK  WATER  CO 
C.  M.  WHEELER 
NEWARK  WATER  DEPT 
COUNTY  ENGINEER 

J.  DEL  VECCHIO 
CHARLES  A.  DOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 
S.  K.  PEARSON 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

PRINCETON  WATER  CO 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

U.  S.  COAST  GUARD 

W.  E.  HAVER 

JERSEY  CITY  D  P  W 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

BRICE  B.  STANTON 

SUN  OIL  CO 

ROBERT  F.  SNYDER 

E.  H.  RISTOW 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

E.  RICHARD  PARKER 

ROBERT  JONES 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

TOWN  ENGINEER 

HACKENSACK  WATER  CO 
CHARLES  CLARK 
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ASHEVILLE:  1955 


NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  wettest  November  since 
1951  when  6.81  inches  occurred.   The 
state  precipitation  average,  5.27 
inches,  was  1.83  inches  above  normal, 
with  monthly  extremes  ranging  from 
8.51  inches  at  Belvidere  to  3.29 
inches  at  Deepwater.   The  largest 
daily  amount  was  3.20  inches  at  Belvi- 
dere on  the  3rd.   The  areal  distri- 
bution of  precipitation  was  noticeably 
heavier  in  the  northern  counties,  and 
was  at  least  normal  elsewhere  in  the 
state.   Temperatures  averaged  43.1°, 
which  was  0.9°  below  normal  and  the 
lowest  average  since  1951.   Extremes 
in  temperature  were  72°  at  Chatsworth 
5  S  on  the  17th  and  10°  at  Layton 
3  NW  on  the  11th,  making  this  the 
smallest  monthly  range  for  November 
since  1947.   Based  on  reports  from 
available  recording  stations,  the 
percentage  of  possible  sunshine  was 
approximately  normal  during  the  month. 

Moderately  cold  weather  prevailed  for 
the  first  sixteen  days  of  the  month, 
with  only  a  few  occurrences  of  unsea- 
sonably low  temperatures.   Heavy  rains 
with  scattered  thunderstorms  occurred 
on  the  2nd,  and  light  rains  continued 
through  the  5th,  in  connection  with 
the  passage  of  low  pressure  centers 
across  the  Middle  Atlantic  states. 
Hail  occurred  on  the  2nd  in  the  Atlan- 
tic City  vicinity.   Nearly  100  per  cent 
of  the  possible  sunshine  occurred 
during  the  ten-day  fair  weather  period 
from  the  6th  through  the  15th.   A 


rainy  period  of  five  days,  with  the 
warmest  temperatures  of  the  month, 
began  on  the  17th.   This  resulted 
from  a  disturbance  which  moved  slowly 
northward  along  the  coast,  then  merged 
with  another  disturbance  from  the  west 
causing  widespread  heavy  rains  on  the 
20th  and  21st.   Colder  air  moved  across 
the  state  behind  the  departing  Low  on 
the  22nd,  returning  temperatures  to 
near  normal  levels  which  continued  for 
the  remainder  of  the  month.   Light 
amounts  of  rain  occurred  on  the  24th 
and  again  the  27th-29th  as  successive 
low  pressure  systems  passed  over  or 
near  the  state.   Only  a  trace  of  snow- 
fall occurred  during  the  month. 


With  ample  moisture  supplies  and 
seasonable  temperatures,  winter  grains 
and  pastures  did  well  during  the  month. 
The  Federal  Crop  Reporting  Service 
reports  that  the  total  value  of  1954 
crops  in  New  Jersey  is  estimated  to 
be  5  per  cent  below  1953.   The  decrease 
was  reportedly  due  to  reduced  acreage 
and  lower  prices  in  some  commodities. 
Average  yields  per  acre  were  the  high- 
est of  record  in  wheat,  oats,  barley 
rye,  soybeans  and  sweet  potatoes. 
Reports  of  the  U.  S.  Geological  Survey, 
Water  Resources  Division,  indicate 
that  ground  water  levels  are  about 
average  in  relation  to  the  normal  for 
November . 


e 


No  damaging  storms  were  reported  during 
the  month.   -   J.  E.  Stork 
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Wind  direction 


Wind         •PH<I 
m.  p.  h 


if 


!    1 


fUUUv*     humidity    av«rag«i 
PWMDI 


O  H 


Numbar  of  dayi  with  precipitation 


at 


ATLANTIC  CITY  WB  CITY 

LONG  BRANCH 

NEWARK  WB  AP 

TRKNTON  WB  CITY 

*  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  aba  liable. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 
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14 


14.9 

10.4 

9.9 

B.3 


39* 


a 

19 
29 

29 


H.I 


3.4 

5.4 
6.0 
5.5 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Ysai 

| 

1 

1 
* 

I 

< 

a 

3 

1 

<g 

1885 

44.8 

76 

18 

4.53 

m 

1886 

44.5 

73 

17 

4.49 

- 

1887 

41.5 

72 

13 

1.94 

- 

1888 

45.8 

77 

8 

3.97 

- 

1889 

45.7 

69 

13 

8.48 

- 

1890 

43.8 

74 

11 

0.82 

_ 

1891 

42.2 

70 

6 

2.39 

- 

1892 

41.9 

71 

12 

7.29 

- 

1893 

41.8 

70 

11 

3.48 

- 

1894 

40.3 

76 

11 

3.34 

- 

1895 

45.7 

80 

12 

3.17 

0 

1896 

48.2 

78 

12 

3.05 

3.2 

1897 

43.8 

74 

10 

4.59 

1.3 

1898 

42.4 
44.0 

70 
71 

11 
17 

6.76 
2.29 

14.7 

1899 

1.1 

1900 

47.5 

79 

15 

3.43 

T 

1901 

38.5 

69 

10 

2.38 

0.8 

1902 

49.3 

80 

20 

2.20 

0.2 

1903 

39.9 

79 

3 

1.26 

T 

1904 

40.2 

69 

6 

2.18 

1.6 

1905 

42.1 

70 

6 

1.84 

0.1 

1906 

43.6 

70 

8 

1.61 

2.3 

1907 

43.5 

68 

13 

5.65 

0.8 

1908 

43.1 

72 

2 

0.96 

2.2 

1909 

46.4 

80 

12 

2.36 

2.1 

Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

1 

| 

tj3 

T» 

1 

0 

•    0 

< 

& 

3 

< 

J5    B 

1910 

40.4 

71 

13 

3.79 

1.4 

1911 

41.3 

73 

13 

5.17 

1.7 

1912 

45.3 

76 

11 

3.43 

1.3 

1913 

46.2 

77 

2i_ 

2.71 

T 

1914 

43.3 

80 

6 

2.60          0.7 

1915 

44.0 

75 

17 

1.69 

0 

1916 

43.3 

75 

12 

2.11 

T 

1917 

39.8 

68 

9 

0.56 

0.7 

1918 

43.9 

71 

12 

1.87 

0 

1919 

43.7 

76 

13 

3.74 

T 

1920 

43.0 

74 

12 

4.41 

0.2 

1921 

44.3 

79 

18 

4.26 

0.1 

1922 

44.3 

73 

13 

0.91 

0.2 

1923 

43.1 

72 

11 

2.51 

0 

1924 

42.9 

77 

1 

2.03 

1.3 

1925 

42.0 

76 

10 

3.40 

0.7 

1926 

42.5 

76 

8 

4.04 

T 

1927 

47.9 

78 

15 

4.02 

0.1 

1928 

45.1 

78 

13 

1.90 

0.3 

1929 

44.5 

83 

4 

2.73 

0.4 

1930 

44.1 

73 

2 

3.70 

0.2 

1931 

50.3 

80 

14 

0.82 

1.6 

1932 

42.0 

71 

3 

7.81 

T 

1933 

40.6 

78 

7 

1.01 

0.6 

1934 

47.3 

80 

10 

2.91 

0.1 

NOVEMBER 

Temperature 

Precipitation 

Year 

I 
J 

I 

i 
i 

3 

| 

> 
< 

1935 

47.8 

78 

8 

4.95 

2.1 

1936 

41.1 

80 

3 

1.18 

1.3 

1937 

43.7 

72 

10 

4.56 

0.2 

1938 

45.6 

BO 

-  7 

3.42 

12.6 

1939 

41.5 

78 

12 

1.88 

0.2 

1940 

43.5 

76 

10 

4.66 

1.0 

1941 

48.8 

78 

13 

2.90 

0 

1942 

44.9 

78 

12 

4.14 

T 

1943 

42.4 

73 

9 

2.89 

T 

1944 

43.9 

•78 

13 

6.44 

0.9 

1945 

46.1 

80 

11 

5.54 

2.1 

1946 

48.3 

78 

10 

1.45 

T 

1947 

42.0 

67 

10 

6.49 

T 

1948 

49.8 

83 

17 

4.66 

T 

1949 

43.8 

80 

2 

1.61 

0.4 

1950 

46.3 

88 

13 

5.49 

1.0 

1951 

41.1 

75 

3 

6.81 

0.3 

1952 

45.1 

75 

8 

4.85 

1.5 

1953 

45.4 

78 

14 

2.94 

4.4 

1954 

43.1 

72 

10 

5.27 

T 

All 

Years 

44.0 

3.44 

1.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  JERSEY 
NOVEMBER  195* 


Temperature 

Precipitation 

S    6 
$  | 

«;  2 

%  5 
<2 

> 

< 

E 
21  o 
2   Z 

ii 

X 

<1> 

Q 

0 

S 

3 

D 

>• 
Q 

(U 

D> 
HI 

D 

No-  of  Days 

~2 

0 

6 
w   o 

2  y. 
1  2 

>• 

a 

0 

6 

a 

Snow, 

Sleel,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

V 

in. 

f2 

a  s 

2  o 

a 

e 

1 
1 

s 

'i. 
2. 

0 

o 

1/1 

,<  <, 

°  i 

8  s 

o  i 

0 
0 

°2 

0  M 

r-i  0 

ATLANTIC  CITY  WS           R 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON 

53.2 
53.6 
54.5 
51.0 
51.6 

40.3 
35.7 
34.1 
31.8 
30.9 

46.8 
44.7 
44.3 
41.4 
41.3 

-  1.3 

-  .5 

-  .  1 

-  .4 

64 
66 
65 
62 
63 

12 

20 
17  + 
8+ 
21 

33 
25 
22 
19 

18 

10+ 
11 

8  + 
11 
11 

539 
599 
613 
700 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

11 

13 

lfi 

19 

C 
0 
0 
0 
0 

4.04 
4.15 
6.46 
8.51 
5.66 

.72 

3.71 
5.13 
2.06 

1.65 
1.88 
3.00 
3.20 
1.35 

21 
21 
21 
3 
21 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
9 
7 
8 

2 
3 
3 

5 
5 

1 
1 

2 
3 

3 

BR1DGETON  2  SSE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 

54.3 
53.4 
52.5 
54. 8M 
49.6 

33.1 
35.6 
29.5 
42.  5M 
27.7 

43.7 
44.6 
41.0 
48. 7M 
38.7 

-  2.1 

-  1.2 

-  .8 
1.4 

-  2.3 

71 
65 
62 
64 
62 

18 
20 
21 
17 
21 

21 
24 
15 
33 
13 

11 
11 
11 

8+ 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
13 
20 
0 
21 

0 

0 
0 
0 
0 

4.47 
4.66 
5.99 
4.87 
6.76 

1.65 
1.49 
2.16 
2.23 
2.98 

1.50 
1.82 
1.49 
1.92 
1.64 

21 
21 
21 
21 
3 

.0 

T 
.0 

.0 
T 

0 
0 
0 

0 
0 

10 
7 
9 
7 
9 

3 
4 
5 

2 

5 

1 
1 
3 
2 
3 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

54. 8M 

53.3 

53.6 

52.2 

52.7 

31.  6M 

37.3 

33,7 

32.1 

29.6 

43.  2M 

45.3 

43.7 

42.2 

41.2 

.6 

-  .3 

-  2.6 

72 
64 
66 
62 
63 

17 
14  + 

8 
21 
14 

17 
27 
23 
22 
16 

11 

11 
10+ 

11 

647 
582 
632 

706 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
8 

17 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

4.39 
3.54 
5.35 
6.79 
5.43 

.68 
2.11 

2.22 

1.60 

.93 

2.22 

1.73 
1.94 

21 
29 
21 
21 
21 

.0 
T 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
5 
8 

9 

3 

4 
5 
3 

2 

0 
1 
2 
2 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 

52.9 
54. 6M 
51.1 
53.6 
50.6 

34.3 
34.  4M 
33.8 
31.2 
37.8 

43.6 
44. 5M 
42.5 
42.4 
44.2 

-  1.3 
1.3 

-  1.4 

-  1.6 

-  .8 

66 

70 
63 

70 
60 

20 
18 
20 
17 
8  + 

23 
24 
22 
17 
23 

13 
11 

11 
11 
11 

633 

670 
672 
616 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
16 
15 
19 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.35 
4.76 
4.19 
4.89 

4.40 

.42 
1.59 

.93 
1.77 
1.24 

1.25 
2.10 
1.54 
2.09 
1.52 

21 

21 
21 
21 
20 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
6 
6 
8 

3 
3 
4 

3 
3 

1 
1 
2 

1 
1 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

52.6 
52.4 
51.2 

54.6 
53.0 

32.1 
32.6 
27.2 
35.2 
32.6 

42.4 
42.5 
39.2 
44.9 
42.8 

-  1.6 

-  .8 

-  .3 

.4 

65 
62 

63 
68 

65 

14 
14  + 
18 
17 
21 

16 
20 
10 
25 
21 

11 
11 
11 

8+ 
11 

670 
667 
767 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
19 
20 
18 

16 

0 
0 
0 
0 
0 

5.06 
5.05 
5.79 
5.34 
6.65 

1.96 
1.83 
2.64 

3.18 

1.51 
2.46 
2.31 
1.71 
1.55 

21 
21 
21 
21 

3  + 

.0 
.0 

.7 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

7 

9 

10 

11 

3 
3 

4 
4 

5 

2 
1 
2 
1 
2 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE  CAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

51.  8 
50.6 
54.3 
52.4 
51.3 

35.0 
29.9 
33.5 
34.3 

30.4 

43.4 
40.3 
43.9 
43.4 
40.9 

-  1.2 

-  .8 

•  2 

64 
61 
70 
64 
62 

14 

18+ 

17 

20 

21 

24 
15 
22 
23 
19 

11 
11 
11 
11 
11 

640 
733 
627 
642 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

19 
17 
15 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.97 
5.75 
4.71 
4.89 
7.16 

1.58 
1.27 

1.65 

1.55 
1.94 

1.83 

1.73 

20 
21 
21 

21 

.0 

.0 

T 
T 
T 

0 

0 
0 
0 
0 

9 
9 
9 

10 

4 

4 
3 

5 

2 
2 

1 

3 

NEWARK  WB  AIRPORT          R 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

52.5 
52.5 
48.8 
54.6 
54.9 

37.1 
33.6 
29.6 
35.2 
32.5 

44.8 
43.2 
39.2 

44.9 
43.7 

-  .1 

-  .6 

-  1.8 
1.1 

-  2.7 

63 
62 
62 
65 
71 

20 
20 
21 

9  + 
17 

28 
21 
16 
26 

18 

11 
11 
11 
11 
11 

601 
650 

631 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

9 

14 
19 
12 

20 

0 
0 
0 
0 
0 

4.79 
5.46 
5.55 
6.55 

4.20 

1.69 
2.12 
2.32 
3.25 

.97 

1.31 
2.41 
1.58 
2.39 

1.76 

2 

21 
21 
21 
21 

T 

.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
9 
9 
9 

3 

4 
5 
4 
3 

2 
1 
2 
2 
1 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELO 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 
RUNYON 

53.1 
53.6 
54.1 
52.8 
55.5 

32.3 
33.1 
33.  5M 
34.6 
28.2 

42.7 
43.4 
43. 8K 
43.7 
41.9 

.7 
.3 

-  1.3 

.5 

-  .9 

64 
63 
64 
64 

64 

18 
18 
18 
20 
21 

19 
21 
22 
25 
14 

11 
11 
11 
13 
11 

661 
642 

628 

688 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

16 
16 
14 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

5.15 
5.50 
5.71 
5.87 
4.98 

1.98 
2.16 
2.68 
2.69 
1.61 

2.10 
1.81 
1.98 
1.92 
2.00 

21 
21 
21 
2 
21 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
9 

7 
7 

4 
4 
4 
5 
4 

1 
2 
2 

3 

1 

SANDY  HOOK 

SOMERVILLE 

SUSSEX  3  N 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY             R 

52.5 
52.8 
49.9 
52.9 
51.4 

39.6 
32.1 
31.5 
35.3 
37.2 

46.1 
42.5 
40.7 
44.1 
44.3 

.3 

-  .4 

-  .8 

-  .7 

-  1.3 

61 
63 
61 
64 
63 

20 
18 

18  + 

17 

20 

34 

18 
21 
26 
29 

10+ 
11 

7+ 
11+ 
11 

564 
672 
722 
621 
611 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
18 

19 

11 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

4.09 
5.23 
6.76 
4.87 
4.30 

.84 
2.14 
3.42 
1.23 
1.44 

1.05 
2.20 
2.95 

1.72 
1.51 

21 
21 
21 
21 
21 

.0 
.0 

T 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
8 
8 

7 

3 
4 
5 
3 
3 

1 
1 
1 

1 
1 

WOODSTOWN  2  NW 

52.3 

34.0 

43.2 

64 

19+ 

24 

11 

0 

0 

19 

0 

4.18 

1.21 

21 

.0 

0 

6 

4 

1 

STATE 

43.1 

-   .9 

5.27 

1.83 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ATHNTU     CITY     WB 

AUDUBON 

BASS    RIVER    ST    F«EST 

BtLLtPLAIN 

BtLM-iK 

BELVlDERE 
BERLIN  1  H 
800NTON 
BRANCHVlLLE 
BRIOGETON  2  SSL 

BURLINGTON 

CANI5TEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  . 

CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CHATSWORTH  5  S 
CLAYTON 

CLINTON 

06EPWATER 

ELIZABETH 

€t IZA8ETMP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
SREENWOOD  LAKE 

HAMMONTON  2  NNr 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  M 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
.AKEWOOD  2  ENE 

.AMBERTVILLE 
.AVTON  3  NW 
.EESBuRG  STATE'  FARM 
.ITTLE  FALLS  WATER  CO 
.ONG  branch 

.ONG  VALLEY 
IACOPIN  INTAKE 
IANVILLE 
IARLTON  1  W 
IAYS  LANOING 

IIDLAND  PARK 

IILLVILLE 

ULLVILLE  CAA  AIRPORT 

IILTON 

©ORESTOWN 

ORRIS  PLAINS 

EWARK  WB  AIRPORT 

EW  BRUNSWICK  EXP  STA 

EW  MlLFORD 

EWTON 

AK  RIDGE  RESERVOIR 

RANGE 

ATERSON 

EMBERTON  3  E 

HILLIPSBURG 

HILLIPSBURG  BRIDGE 

LAINFIELD 
LEASANTVILLE  i  N 
3INCETON  WATER  WORKS 


)MERVILLE 

•LIT    ROCK    POND 
ISSEX    3    N 
'EOESBORO    5    NW 
IMS    RIVER 
I  EN TON    2 

IENTON    WB    CITY 

ICKERTON 

NELAND 

'NAQUE    RAYMOND    OAM 

;STFIELD 


5.66 
>.«.6 
4.47 


3*29 

5.55 


5 

.15 

4 

.63 

5 

.50 

5 

.71 

<. 

.jfl 

4 

.51 

5 

87 

6 

57 

4 

9fl 

<t 

09 

5 

23 

7 

33 

6 

76 

3 

9? 

4 

47 

* 

87 

4 

30 

4 

40 

7( 

01 

5, 

B4 

6, 

94 

*' 

18 

.0* 

1.10 

1.13 

•  5. 

.10 

.69 

.57 

.09 

1.02 

.02 

.11 

.15 

.06 

1.55 

.0. 

Day  ol  month 


8        9 


1.42 

.  i  | 

•  13 

,60 

1*4 

.31 

.46 

.06 

.75 

.48 

T 

,6S 

.0* 

,19 

1.31 

.15 

.73 

.51 

1.92 

.IB 

•  10 

.11 

1.92       .IS 

.08    1.80 
.58 


10         11         12 


13      14       15 


16      17      18 


19       20      21      22  ,'   23      24      25      26      27 


•19    2.00       .47 
■12    1.20    2.10 


.85  1.95 
.36  1.09 
.53    2.22 


.12    1.16    1.16 


•  30 

.21 

1 

.7: 

.Id 

.66 

] 

•  55 

.10 

1.55 

■  54 

■  24 

.92 

1 

•  94 

•  12 

.80 

1 

,54 

.20 

..05 

1 

.74 

•  59 

•  50 

2 

.1? 

ioe 

•  25 

2 

.18 

•  14 

.77 

2 

•  11 

09 

•  81 

1 

.ft? 

13 

•  88 

1 

•  83 

11 

.77 

1 

■  93 

09 

* 

14 

■  64 

1 

,73 

14 

.21 

B* 

12 

•  45 

2 

41 

08 

.28 

1 

15 

01 

•  57 

1 

58 

10 

.65 

2 

46 

11 

•34 

1 

?<. 

IB 

.6? 

2 

39 

10 

•  19 

1 

76 

11 

•  54 

2 

10 

.06 

•56    1.28 

.65 

.10 

.04 

.02 

.11 

.82    1.81 

.17 

.  10 

.10 

•05    1.96 

.52 

•  30 

■  12 

.02 

.26 

.59    1.38 

.09 

.01 

.07    1 

•28       .93 

.16 

.29       . 

■  01 

■  01 

•  07    1 

•27    1*03 

.50 

■  01 

■  02 

.10 
.05 

.80    1.76 
.51    2.00 

.64 

.39 

01 

.13 

.45    1.05 

.21 

10 

T 

.03 

.83    2.20 

.10 

. 

OS 

■  04 

•  12 

.74    1.77 

1.22 

.41 

04 

1 

.05 

.84    2.95 

04 

T 

.10 

.72    1.00 

.01       T 

•  OB 

24 

•  05 

•  10 

.30    1.10 

•  20 

16 

•  04 

.36 

.91     1.72 

•  06 

T 

.31       . 

08 

•  02 

.29 

.91    1,51 

.09 

.38       . 

15 

•  IS 

.24    1.57 

.67 

04 

•  01 

.09 

.75    2.16 

1.00 

01 

■  07 

.26    1 

.31     1.72 

.22 

.36       , 

06 

.20    2 

.04    1.04 

.50 

.14 

06 

.08 

.71    1.21 

.18 

.04 

.01        * 

28       29       30       31 


So.  Reference  Nolee  Following  SleUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  195* 


ATLANTIC  CITY  WB 


BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON 

BRID6ETON  2  SSE 

B'JRLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HI6HTST0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  H 

JiRSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

L'JNG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PH1LLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIDGEF1ELD 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M  I  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
KIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


Day  01  Month 


31 

60 

35 

47 

50 

56 

33 

33 

52 

57 

25 

37 

51   52 
27   28 


48   50 
27   26 


51   52 
28   29 


54   57 
34   34 


52   52 
24   26 


51   60 
41   45 


49   49 
20   22 


50   56 
22   26 


49   56 
30   34 


53   55 
25   30 


48   49 
26   27 


48   34 
23   24 


51   55 

29   31 


54   50 
30   3Q 


46   54 
28   29 


50   56 
24   25 


48   54 
35   39 


50   55 
27   25 


50   54 
27   28 


46   52 
18   22 


51   58 
26   28 


52   51 
27   29 


48   55 
30   31 


48   46 
23   26 


50   59 
29   36 


49   56 
31   35 


48   49 
25   24 


49   56 
31   34 


49   55 
29   29 


49   47 
24   25 


55   55 

31   31 


49   56 
25   29 


49   50 
27   34 


MAX 

32 

53 

MIN 

26 

29 

MAX 

52 

5ft 

MIN 

27 

36 

MAX 

55 

54 

MIN 

29 

32 

47 

49 

38 

35 

47 

49 

34 

30 

49   46   50 
35   39   28 


50   52 
32   23 


51   51   48 
37   38   24 


48   49 
39   30 


54   49 
37   20 


51   51 
42   36 


41   49   45 
33   35   21 


46 

50 

36 

25 

47 

45 

34 

29 

55   49   53 
37   38   28 


53   47 
38   24 


51  62  54 

37  36  38 

53  62  54 

29  29  39 

53  62  50 

25  22  30 

47  62  51 

23  24  31 

50  53  60 

25  24  25 

51  54  61 

26  25  33 

52  60  55 


SO   53   61 


54   58   54 
37   33   45 


19 

25 

15 

60 

54 

4  9 

21 

30 

27 

00 

53 

47 

32   27   36 


54   66   55 
27   27   26 


49   59   60 
25   27   25 


48   47   48 
37   38   27 


49   46 
39   30 


49   47   43 
39   38   27 


46 

45 

50 

37 

35 

25 

51 

48 

48 

39 

39 

J6 

50 

46 

48 

38 

35 

27 

47 

49 

49 

39 

38 

25 

46 

47 

49 

33 

33 

17 

49   47   51 
39   40   30 


46   54   51 
38   38   25 


47   48 
35   30 


37  36  21 

49  47  50 

37  33  30 

46  46  49 

38  33  30 

44  51  48 

30  36  24 

52  49  50 

41  39  32 

49  48  50 

37  37  30 


48   46 
36   2  0 


38   38   29 


48  47  51 
39  38  25 

49  50  50 
36  38  24 

53  50  53 

39  34  26 


37   40   30 


48   50 
33   28 


20  21  27 

51  61  54 

25  28  33 

51  54  61 

30  30  36 

50  (  60  52 

26  27  36 


13   14 


33   36   34 


54  61  51 

27  24  29 

51  58  52 
16  17  26 

55  60  54 

28  25  33 

53  54  63 

25  25  32 

50  60  50 
31  30  37 

52  59  51 
19  21  27 

53  60  55 
28  24  32 

55  60  52 

28  28  32 

51  52  61 
24  23  32 


51 
35 

53 
35 

58 
32 

65 
36 

55 
32 

51 
33 

53 

33 

60 
28   24   35 

55   60   53 
28   29   33 


45   57   64 
33   35   39 


28  25  38 

49  55  55 
28  22  30 

48  51  57 

22  19  33 

50  50  52 
24  18  20 

54  49  54 

30  21  32 

46  53  60 

30  24  35 

57  50  54 

17  15  17 

52  56  57 


47   49   53 


50   56   62 


48   53   59 
18   16   27 


47   53   58 
26   2  5   36 


54   49   56 
28   24   33 


51 

59 

22 

35 

55 

61 

17 

30 

52 

57 

30  23  35 

46  56  59 

25  16  32 

49  54  59 

22  20  30 

48  53  53 

12  10  21 

49  55  63 
30  28  28 

52  50  55 

24  21  29 

46  55  55 
27  24  37 

48  51  56 

23  15  30 

49  55  62 

25  22  36 

47  53  58 
27  23  33 

50  48  53 
25  19  30 


31  28  37 

46  53  58 

26  21  34 

46  46  50 

17  16  21 

53  51  57 


47  58  50 

33  45  39 

52  63  54 

27  30  33 

54  63  56 

29  38  35 

50  55  53 

22  24  30 

57  45  59 

22  27  35 

62  63  62 

28  27  26 

50  63  53 

29  28  36 

59  47  61 

16  20  25 


54  43  58 

Ifi  28  32 

50  64  55 

27  22  25 

50  64  54 

32  44  34 

48  61  55 

26  28  32 

58  50  55 

22  29  29 

48  63  60 

17  21  23 

47  61  34 

23  30  33 

61  65  64 

27  28  32 


41  60  54 

24  26  33 

51  64  53 

25  22  28 

42  60  47 
35  36  37 

45  65  52 

25  22  24 

48  62  53 


52  63  53 

29  28  37 

60  48  62 

23  26  33 

45  64  48 


28  26  29 

32  62  53 

26  28  30 

58  46  59 

20  24  33 

45  61  49 

31  32  36 

47  60  58 

26  28  3  3 

55  45  55 
19  25  33 

61  48  62 

28  31  35 

56  64  56 


49   61   51 


29   25   33 


56   59   58 
39   52   54 


52   63   64 

30   48   51 


57   65   62 
36   30   52 


47   56 
24   45 


52   53   56 
23   26   48 


57   53 
26   39 


19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


32   62   63 

30   47   51 


51   54   58 
29   42   48 


60   64 
40   54 


54   58 
22   48 


58   72   65 
25   49   50 


52   62   63 
35   45   52 


55   60   58 
32   48   52 


58   60   56 
35   45   48 


50   58   62 
20   46   49 


58   63   57 

27   49   51 


53   55   70 
28   33   49 


54   62   59 
26   47   51 


53   70   64 
23   48   48 


58   57 
49   52 


64   58 
50   52 


49   59   62 
25   46   49 


52   54   63 

14   43   47 


59   68   65 
29   52   54 


51   56   58 
24   33   50 


56   60   57 
29   50   53 


50   56   61 
20   45   46 


56   70   64 
29   50   52 


62   63 

48   50 


52   56 
29   48 


55   60   59 
33   50   53 


54   60   61 
27   47   51 


46   50   54 
19   37   48 


53   58   58 
30   34   48 


58   71   64 
23   49   46 


37   64 
45   48 


60   63 
49   52 


5? 

57 

64 

60 

63 

28 

44 

52 

55 

57 

55 

59 

57 

58 

64 

28 

49 

51 

53 

55 

61  59 

54  56 

62  66 

55  58 

65  65 

55  53 


58  62  60 

52  55  41 

58  58  63 

52  56  51 


65  63 

55  58 

61  65 
34  56 

59  58 

51  33 

63  62 

56  55 

59  56 

51  51 

62  63 

54  56 

59  64 

54  54 


58   60   58 
63   54   43 


49  47 

38  38 

46  45 

35  31 

51  45 

33  25 

42  48 

34  30 

53  46 

35  29 

46  44 

30  28 

46  46 

36  31 

32  41 

33  25 

51  47 

43  42 

30  40 

33  29 


60  !  48 
45  '  29 


56   57 
52   53 

60   62 


59  66  60 
53  55  50 

60  63  65 
55  56  50 

59  63  62 

53  54  44 

61  64  60 
55  57  43 

57  60  58 

52  55  40 

58  64  60 

54  55  45 

60  62  61 

53  55  45 

57  62  60 

51  47  35 

65  64  60 

57  59  54 


58  60 

52  54 

57  63 

54  54 


57   61   60 
55   54   39 


63  63 

56  58 

61  64 

54  57 

58  58 

51  52 

58  63 

53  55 

57  62 

52  32 

61  57 

50  31 

57  63 

52  53 

65  64 

54  57 


62   63   60 


36   62 
53   54 


50  46  47 

39  30  40 

48  50  45 

30  28  34 

51  42  47 

32  30  30 

44  46  43 

28  26  26 

50  45  46 

31  30  35 

50  47  45 

33  31  32 

45  46  47 

32  30  34 

45  45  46 

29  25  32 

40  46  49 
35  36  38 

45  45  45 

30  26  35 

43  48  44 

30  29  32 

46  50  43 
35  22  27 

54  46  49 

32  29  32 

49  44  50 

35  33  31 

42  45  48 

30  30  38 

46  46  41 

31  26  26 

48  45  47 

30  26  37 


43  46 

35  32 

51  42 

34  28 

42  49 

35  34 

45  47 

29  29 

49  40 

35  29 

30  43 
34  35 


46  45  46 

31  27  32 

50  47  47 

35  30  29 

44  49  44 

29  28  32 

62  49  46 

31  26  36 

42  48  43 

32  33  37 


52  48  49 

36  26  29 

52  49  50 

30  22  23 

45  45  46 

32  24  23 

40  47  48 

34  23  23 


31   24   25 
50   48   48 


42   40   33 


43 

49 

32 

19 

50 

46 

42 

36 

>S 

43 

29 

19 

18 

49  47  54 

33  21  21 

48  47  49 

39  30  29 

45  45  49 

34  27  25 


42  44  48 

32  27  25 

49  47  49 

33  • 21  22 

47  40  46 
37  35  32 

48  47  47 
31  22  23 

50  47  47 
35  25  24 

43  41  44 


29  23  23 

49  46  48 

28  26  28 

41  49  47 


45 
21 

49 
29 


54  55  48 

44  38  36 

54  53  47 

35  38  35 

53  57  46 

30  41  35 


50   45 
39   34 


50 
33 

47  53  48 

25  25  38 

56  55  54 

35  32  33 


35  29  35 

48  56  50 

30  31  35 

53  58  45 


50   52 
30   28 


54  59  46 

33  39  31 

54  56  46 

39  40  33 

50  52  50 


36 


52   50 
23   36 


53  49  46 

28  40  36 

33  52  46 

35  39  33 

50  56  52 


52  50  44 

34  40  34 

54  57  46 
28  39  33 

50  50  45 

40  40  38 

55  58  46 

31  41  35 

54  53  41 

32  41  37 

50  47  45 

31  35  32 

56  53  46 

36  45  37 

50  54  50 
28  41  37 

54  38  46 

37  36  33 

51  49  46 
30  38  34 

33  57  46 
38  35 


30 

53  51  46 

36  38  36 

47  53  50 

27  38  23 


51  49 

40  37 

50  46 

40  34 


46 
32 

49 
23 

30 
22 

54 
32 

38 
40 

48 
33 

48 
35 

48 
23 

49 
22 

54 
24 

31 

40 

46 
37 

51 
35 

49 
24 

SO 
23 

S3 

34 

53 

39 

48 
34 

48 
31 

30 

24 

47 
24 

48 
25 

56 
34 

55 

M 

31 

48 
28 

49 
26 

S3 

38 

50 
37 

48 
37 
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DAILY  TEMPERATURES 


MEW  JERSEY 
NOVEMIEJ*  1934 


Dc,v 

Ol  Month 

26 

17 

28 

29 

30   31 

& 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

< 

RUNYON 

MAX 

MIN 

34 

19 

52 
22 

36 

31 
39 

51 
38 

92 

.'0 

34 
18 

62 

19 

37 

22 

52 

26 

58 

14 

62 

It) 

57 
22 

62 
19 

19 

56 
22 

62 

48 

61 
42 

61 
39 

62 
38 

64 

54 

63 
27 

49 
24 

39 
26 

30 
20 

92 
22 

94 
26 

57 
30 

34 
33 

49 
33 

39.9 

28.2 

SVNDY  HOOK 

MAX 
MIN 

51 
35 

57 
37 

56 
36 

51 

40 

40 
38 

54 
36 

54 
38 

58 
35 

34 

37 

46 
34 

51 
33 

58 
42 

46 
34 

38 
39 

92 

40 

54 
38 

57 
49 

38 

50 

56 
52 

61 
5? 

60 
40 

46 
37 

46 
37 

47 
42 

49 

41 

47 
36 

47 

S3 

41 

90 

44 

46 
16 

52.9 

39.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

50 
23 

54 
26 

50 

37 

51 

40 

50 
37 

92 

24 

54 

26 

60 
24 

32 

30 

49 
25 

32 

18 

60 
10 

47 
21 

62 
22 

31 
27 

51 
23 

61 
47 

63 
53 

98 

54 

62 
56 

61 
43 

49 
29 

48 
27 

45 
30 

48 
36 

49 
22 

49 

22 

53 

33 

50 
40 

48 
37 

92.8 
32.1 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

47 
25 

52 
27 

51 
32 

40 
36 

48 
32 

49 
22 

49 

21 

59 

24 

40 
34 

45 
22 

50 
21 

54 
31 

46 
22 

55 
29 

51 
31 

53 

21 

95 

45 

61 
50 

96 

50 

61 
54 

60 
36 

39 
35 

47 
29 

41 

29 

44 
32 

43 
24 

45 
22 

48 
35 

47 
36 

49 

37 

49.9 
31.9 

TMENTON  2 

MAX 
MIN 

30 
32 

56 
32 

10 

36 

48 
38 

48 
36 

50 
30 

54 
30 

61 

30 

93 
38 

47 
27 

53 
26 

59 

35 

49 
26 

61 
33 

53 

34 

33 

30 

64 
43 

62 

51 

60 

54 

63 
55 

61 
39 

43 
33 

47 
33 

46 
36 

90 
35 

48 
29 

48 
20 

93 

37 

52 
36 

46 
36 

92.9 
35.3 

T.tENTON  MB  CITY 

MAX 
MIN 

h8 
3* 

56 
35 

48 

36 

47 
40 

47 
37 

•.8 
33 

51 

34 

60 
33 

■jo 
34 

45 
30 

52 
29 

58 
35 

47 
30 

60 
34 

50 
36 

32 

33 

62 

49 

99 
54 

59 

54 

63 

54 

59 
39 

42 
35 

46 
35 

45 
39 

48 
36 

46 
32 

47 
33 

92 

39 

51 
36 

45 
36 

51.4 
37.2 

KOOOSTOKN  2  NW 

MAX 
MIN 

50 
30 

50 
33 

51 
37 

45 
36 

48 
39 

47 
32 

46 
28 

51 
27 

60 
35 

55 
31 

46 
24 

52 

28 

58 
27 

61 
28 

61 
35 

51 
30 

51 
34 

61 
52 

64 
54 

62 
56 

64 
50 

50 
32 

46 
29 

45 
30 

47 
34 

49 
26 

47 
28 

49 
32 

51 
32 

51 
32 

52.3 

34.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'3Kt> 
o  o  J5 

PLXASASTTILLI  1  N 

EVAP 

WIND 

* 
21 

* 
22 

.27 
81 

.01 
104 

.04 
14 

.06 
30 

.05 
34 

.03 
15 

.08 
43 

.07 
54 

19 

.08 
23 

.08 
61 

.04 
18 

.02 
44 

* 
24 

* 
8 

.26 
23 

30 

.07 
8 

23 

63 

-04 
26 

.01 
10 

.05 

4 

25 

* 
13 

.05  .08 
48   88 

.10 
142 

B1.61 
1118 

m«u 


REFERENCE  NOTES 
Index  are  assigned  on  a  Sta 
ce  in  miles  and  direction  fr 


digit  Identification  numb-era  In  the  index  number  column  of  the  Sta 
and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSV,  indicate  dti 
Observation  times  given  In  toe  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  Bnowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  th 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  llstsd  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late 
Unless  otbsrwlss  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  'F.  ,  precipitation  and  evaporati 


basis.   There  will  be  no  duplication  of  number 
the  post  office. 


within  a  state, 


bulletin, 
o  be  included  in  this  lssus. 
In  inches,  and  wind  movement 


average  of  65*  P. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  ball  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  8  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Statli 

ept  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  those  stations  snow 

d  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches 

aer  causes  of  local  variability  in  the  anowpack  resul 

Tables  3,  8,  7  and  the  Station  Index.   No  record  lo  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for 
equivalent  of  snow  on  the  ground.   It  is  msasured  at  selected 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting 


Index  for  o 

n  ground  val 
r  more .  Wat 
In  apparent 


at  7:30  A.H.  B.S.T.  WTR  BQUIv  in  Table  7  means  the  water 
alent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
tencles  in  the  record. 


-  Mo  record  In  Tables  3,  8,  7  and  the  Stat 

4>  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,  time  die 

CD  Data  in  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  proci 

Annual  lssus  of  Hourly  Precipitation  Data. 

X  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlm 

M  Ons  or  mors  days  of  record  missing;  see  Table  5  for 

B  Amounts  from  recording  gags  (These  amounts  are  esse 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

'T  Includes  total  for  previous  month. 


ributio 


changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effec 
purposes  and  published  in  Hourly  Preclplt 


Jan 


ited,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equlv 
detailed  daily  record.  Degree  day  data, 
itlally  accurate  but  may  vary  slightly  fr 


o  every  10  Inches  of  nsw  sn 
rled  for  this  station,  have 
amounts  to  be  publlsbsd  1st 


y   1,    1954. 

Length   of 
new   snowfall. 


:ord   for   recorder-only   stations  may   be    found    lo  tbe 


bee 


Subscriptios  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  tbe  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
Dotted  States.   Remittances  and  corrsspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


ths  Treasure: 


STATION  INDEX 

NEW  JERSEY 

NOVEMBER  1954 

'ime  of 

Years  of 

Station 

i 

H 
0 

County 

Drainage 

i 

XI 

<D 

a 
■& 

a 

* 
> 

observation 

record 

Observer 

Refer  to 

> 

d 

a 

u 

d 

a 

d 
1 

d 

tables 

J3 

J 

J3 

s 

0 

0 

1 

0 

1 

> 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

81 

81 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

N.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690 IcAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

CITY  WATER  DEPT 

3 

8ELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787 

CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907 

MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

IP 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

66 

71 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  IBURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

PUBLIC  SERVICE  E  6-  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 [SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

6 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

c 

CEDAR  GROVE 

1472 

ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

c 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

c 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768 

ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

c 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SAN6REE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

22 

48 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHfSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596 

OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

128 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

CLOSED 

12/53 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

463  5 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 (SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  1  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 [PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA    2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

R.  R.  STONE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252 IBURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346  ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBO 

!  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576, CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581, CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

B 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775  PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

63 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

68431  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974  WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7625 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

30 

31- 

31 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSIX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

56 

59 

BR  ICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  R I  STOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

IMCTIVE  5/54 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

6A 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTF1ELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3 

C 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKEMSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

See  Pag 
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NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Much-below-normal  snowfall  and  near- 
normal  temperatures  and  precipitation 
featured  the  weather  this  month.   Snow- 
fall averaged  only  0.2  inch  and,  except 
for  December,  1953,  was  the  smallest 
average  amount  in  this  month  since 
1943.   By  way  of  contrast,  the  greatest 
monthly  snowfall  in  the  state  (3.0 
inches  at  Belleplain)  did  not  even 
closely  approach  the  long-term  state- 
wide average  of  5.1  inches.   Tempera- 
tures in  the  state  averaged  34.4° 
which  was  0.6°  above  normal.   The 
highest  during  the  month  was  65°, 
recorded  at  Lakewood  2  ENE  and  Long 
Branch  on  the  28th.   The  December 
minimum  temperature  of  8°  was  recorded 
at  Charlotteburg  on  the  3rd,  at  Lay ton 
3  NW  on  the  3rd  and  26th,  and  at  Belle- 
plain  on  the  7th.   This  was  the  highest 
December  state  minimum  since  1923 
when  the  record  of  9"  was  last  recorded. 
The  monthly  range  of  57"  was  the  small- 
est since  1905  but  was  equaled  in 
1918.   Precipitation  averaged  3.69 
inches,  or  0.08  inch  above  normal, 
for  the  least  December  average  amount 
since  1949.   Extremes  in  monthly 
amounts  were  6.22  inches  at  Pleasant- 
ville  1  N  and  2.38  inches  at  Deepwater. 
The  greatest  daily  amount  was  1.80 
inches,  recorded  at  Pleasantville  1  N 
on  the  14th.   Available  records  indicate 
that  the  percentage  of  possible  sun- 
shine was  below  normal  in  the  Southern 
Division  and  normal  or  above  in  the 
Northern  Division. 

Under  the  influence  of  a  series  of 
Polar  air  masses,  the  first  eight  days 
of  December  were  mostly  subnormal ly 
cold  and  cloudy.   During  this  period 
precipitation  was  negligible,  occurring 
as  light  snow  in  the  Southern  Division 
on  the  5th-6th  when  a  disturbance 
moved  into  the  Atlantic  Ocean  south 
of  New  Jersey .   Minor  warming  and 
light  to  moderate  precipitation, 
mostly  rain,  accompanied  the  passage 
of  a  front  across  the  state  on  the 
9th.   Near-normal  temperatures  and 
cloudy  skies  prevailed  through  the 
13th.   Light  rain  and  snow  began  in 
the  southern  portion  on  the  12th  as 
a  front  extending  from  Canada  to  the 
Gulf  of  Mexico  approached  from  the 
west.   Precipitation  spread  over  the 


entire  state  on  the  13th  and  continued 
into  the  15th,  with  locally  heavy 
amounts  of  rain  on  the  14th,  as  a  Low 
center  moved  slowly  northeastward 
across  the  state.   The  Low  brought  up 
warmer  air  which  raised  temperatures 
to  well  above  normal  during  the  14th 
and  15th.   Cloudy,  seasonably  cool 
conditions  with  a  few  sprinkles  of 
rain  featured  the  16th  and  17th  as 
the  effects  of  the  receding  Low  gradu- 
ally diminished.   On  the  18th,  a  rather 
intense  Low  centered  over  the  Great 
Lakes,  with  a  front  reaching  south- 
ward to  the  Gulf,  moved  rapidly  east- 
ward bringing  moderate  amounts  of 
rain  and  one  day  of  much  above  normal 
temperatures.   Cold  air  of  Polar 
origin  followed  the  front  passage, 
lowering  temperatures  to  well  below 
normal  during  the  20th  to  22nd  period. 
Many  stations  reported  the  coldest 
values  of  the  month  on  the  21st.   A 
weak  low  pressure  center  crossing  New 
England  on  the  24th  caused  moderate 
warming  in  New  Jersey  on  that  date, 
after  which  temperatures  returned  to 
near-normal  during  the  25th  to  27th 
period.   Little  or  no  precipitation 
occurred  from  the  19th  through  the 
27th  under  the  influence  of  predomi- 
nantly dry  air  masses.   On  the  27th, 
a  high  pressure  center  lay  off  the 
Middle  Atlantic  coast  and  an  extensive 
low  pressure  system  extended  from  the 
Great  Lakes  southwestward  across  the 
country.   The  resulting  circulation 
directed  warm,  moist  air  over  the 
state,  producing  moderate  amounts  of 
rainfall  and  the  warmest  temperatures 
of  the  month  during  the  28th-30th. 
Temperatures  lowered  to  nearer  normal 
levels  as  cooler  air  associated  with 
a  High  moved  into  the  state  on  the 
31st. 

With  ample  moisture  supplies  and  periods 
of  unseasonably  mild  weather,  pastures 
and  small  grains  maintained  good  con- 
dition throughout  the  month.   According 
to  the  Federal  Crop  Reporting  Service, 
the  open  winter  so  far  has  been  favor- 
able for  farm  work.   Plowing  is  well 
advanced  for  this  time  of  the  year. 

No  destructive  storms  were  reported 
during  the  month.  -  J.  E.  Stork 
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ATLANTIC  CITY  WB  CITV 

LONG  BRANCH 

NEWARK  WB  AP 

TRENTON  WB  CITV 

•  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record 
ing  equipment  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Q    -3 

1 

i 

1 

1 

< 

II 
IS 

1885 

35.3 

60 

6 

3.15 

1886 

29.1 

60 

-   2 

3.51 

- 

1887 

33.7 

62 

6 

5.29 

- 

1888 

34.9 

65 

5 

3.69 

- 

1889 

41.5 

71 

8 

1.62 

- 

1890 

30.9 

56 

3 

3.89 

_ 

1891 

40.9 

71 

9 

4.25 

- 

1892 

30.4 

68 

1 

1.87 

- 

1893 

34.9 

70 

5 

3.39 

_ 

1894 

34.8 

66 

-   3 

4.36 

- 

1895 

37.2 

70 

3 

2.61 

0.4 

1896 

31.3 

64 

-15 

1.48 

10.7 

1897 

35.1 

69 

-   3 

4.90 

3.4 

1898 

33.3 

66 

-   2 

3.53 

2.0 

1899 

35.5 

89 

-   1 

2.11 

0.5 

1900 

34.4 

64 

-   2 

2.59 

4.1 

1901 

32.6 

68 

-   8 

7.30 

2.1 

1902 

31.7 

82 

-11 

7.23 

9.1 

1903 

28.6 

56 

-13 

4.08 

9.2 

1904 

27.0 
36.3 

60 
61 

-15 
5 

3.19 
3.65 

21.1 

1905 

1.5 

1906 

33.0 

70 

-   5 

3.99 

1.4 

1907 

36.  6 

70 

-   3 

4.91 

5.9 

1908 

34.0 

72 

1 

3.63 

7.8 

1909 

29.8 

60 

-15 

4.45 

12.6 

1910 

28.5 

58 

-14 

2.79 

11.3 

1911 

38.4 

70 

2 

3.77 

3.6 

1912 

36.9 

68 

-  1 

4.73 

11.0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

1 

1 

1 
a 

s 

1 
t 

3 

■ 

1 

e  =: 
II 

Ii 

1913 

37.7 

63 

-ii 

3.03 

0.8 

1914 

31.1 

66 

-    9 

5.86 

2.4 

1915 

31.9 

64 

3 

4.82 

13.6 

1916 

32.3 

70 

-   8 

4.61 

12.6 

1917 

24.8 

54 

-21 

3.18 

11.5 

1918 
1919 

37.5 
28.8 

66 
67 

9 

3.92 
2.98 

0.5 
6.8 

-18 

1920 

36.4 

69 

7 

5.10 

1.0 

1921 

32.3 

64 

-   4 

2.37 

6.2 

1922 

32.5 

65 

-   8 

3.86 

7.3 

1923 

40.8 

69 

9 

4.14 

2.6 

1924 
1925 

32.8 

88 

-  4 

2.58 

0.4 

34.0 

61 

-   5 

2.84 

0.6 

1926 

28.4 

52 

-   7 

3.44 

8.2 

1927 

35.3 

70 

2 

4.54 

T 

1928 

36.3 

63 

3 

1.64 

2.7 

1929 

33.8 

68 

2 

3.01 

4.1 

1930 

33.0 

60 

-   5 

2.67 

5.2 

1931 

39.6 

72 

7 

2.27 

0.4 

1932 

36.0 

69 

-   6 

3.08 

10.1 

1933 

31.8 

72 

-18 

3.19 

7.4 

1934 

33.2 

89 

-   3 

2.90 

0.1 

1935 

28.9 

60 

-14 

1.67 

9.7 

1936 

37.5 

67 

-  3 

6.28 

0.6 

1937 

33.2 

70 

0 

1.75 

0.6 

1938 

34.8 

67 

1 

2.80 

1.4 

1938 

35.2 

69 

-   1 

1.54 

3.9 

1940 

37.0 

67 

-  4 

3.00 

3.1 

Year 

Temperature 

Precipitation 

< 

1 

A 

9 

2 

! 

J3 

Oi 
S 

8 

< 

Ji 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

1951 
1952 
1953 
1954 

All 
Years 

37.2 
30.0 
31.1 
30.7 
29.0 

36.5 
32.0 
35.5 
37.1 
32.0 

36.5 
36.5 
38.3 
34.4 

33.8 

70 
67 
62 
58 
64 

74 
65 
68 
66 
71 

75 

64 
70 
65 

0 
-17 
-10 
-14 
-11 

2 

-  4 
-16 

-  1 
-18 

-16 
3 
3 
8 

3.70 
4.55 
1.41 

0.4 
7.0 
0.1 
5.7 
14.3 

2.0 
18.6 
1.1 
1.5 
3.0 

6.4 
4.3 

T 
0.2 

5.1 

3.02 
5.03 

2.38 
2.85 
6.43 
2.91 
4.00 

5.40 
4.23 
4.37 
3.69 

3.61 

CORRECTIONS 
HONTB:   AUGUST  1954 


Long  Valley 


Precipitation  total  should  be  8,45; 
departure  from  normal,  +3,42;  days 
with  .10  or  more,  8;  delete  greates 
day. 


Average  precipitation  should  be  6.85; 
departure  from  normal,  +2.13. 


Long  Valley 


Dally  amounts  on  30th  should  be  *;  on 
31st,  4.23;  monthly  total,  8.45. 


Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  1954 


Temperature 

Precipitation 
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o 
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0 
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ATLANTIC    CITY    WB                            R 

43.0 

31.1 

37.1 

-    1.1 

55 

30 

16 

7+ 

857 

0 

4 

17 

0 

3.68 

.37 

1.15 

14 

.7 

1 

6+ 

6 

4 

2 

AUDUBON 

43.4 

28.9 

36.2 

63 

28 

15 

21 

886 

0 

3 

18 

0 

2.79 

.71 

29 

T 

0 

5 

4 

0 

BELLEPLAIN 

45.6 

25,7 

35.7 

.3 

64 

28 

8 

7 

903 

0 

2 

24 

0 

E    4.38 

.84 

1.50 

14 

3.0 

0 

7 

4 

2 

BELVIDERE 

40,3 

24.5 

32.4 

1.4 

54 

18+ 

14 

7+ 

1006 

0 

4 

25 

0 

3.95 

.21 

.87 

30 

T 

0 

6 

5 

0 

t  BOONTON 

40.5 

24.1 

32.3 

2.0 

57 

29 

15 

7+ 

0 

5 

27 

0 

3.14 

-       .14 

1.25 

30 

T 

0 

5 

3 

1 

BRIDGETON    2    SSE 

46.3 

26.5 

36.4 

•  4 

63 

29 

15 

21  + 

0 

2 

24 

0 

3.45 

-       .01 

.87 

30 

.0 

0 

7 

3 

0 

BURLINGTON 

44.8 

27.8 

36.3 

1.3 

62 

?8 

14 

21 

882 

0 

2 

22 

0 

2.91 

-       .88 

.78 

14 

T 

0 

5 

4 

0 

CANOE    BROOK 

41.7 

22.9 

32.3 

1.7 

59 

29 

12 

3 

0 

5 

28 

0 

4.33 

1.27 

1,69 

15 

.0 

0 

7 

3 

2 

CAPE    MAY    3    W 

46. 5M 

33. 4M 

40.  OM 

2.9 

20 

21 

770 

0 

2 

13 

0 

3.33 

-       .24 

1.24 

14 

2.0 

2 

6 

6 

2 

1 

CHARLOTTEBURG 

38.9 

20,9 

29.9 

-       .5 

59 

28 

8 

3 

0 

7 

28 

0 

4.38 

.47 

1.33 

30 

.5 

0 

7 

3 

2 

CHATSWORTH    5    S 

CLAYTON 

43.1 

27,8 

35.5 

.8 

62 

28 

14 

21 

90B 

0 

2 

22 

0 

4.20 

.67 

1.12 

14 

T 

0 

5 

5 

2 

ELIZABETH 

44.4 

26,8 

35.6 

1.9 

61 

26 

13 

7 

906 

0 

3 

23 

0 

3.37 

-       .31 

1.05 

30 

T 

0 

5 

3 

1 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

41.2 

23,0 

32.1 

60 

29 

11 

7 

0 

3 

29 

0 

4.22 

1.23 

15 

T 

0 

6 

4 

2 

FLEMINGTON    1    NE 

42.5 

23,4 

33.0 

•  2 

62 

28 

10 

21 

985 

0 

3 

26 

0 

3.89 

.41 

.97 

30 

T 

0 

7 

4 

0 

FREEHOLD 

43.6 

26,5 

35.1 

1.0 

63 

28 

11 

7 

921 

0 

3 

22 

0 

4.00 

.48 

1.35 

14 

T 

0 

6 

3 

1 

HAMMONTON    2    NNE 

44.5 

26,3 

35.4 

2.7 

63 

29 

14 

7 

0 

5 

25 

0 

4.34 

•  98 

.91 

30 

.0 

0 

7 

6 

0 

HIGHTSTOWN    1    N 

41.9 

26.5 

34.2 

1.0 

62 

28 

14 

7+ 

947 

0 

3 

24 

0 

3.21 

-       .08 

1.13 

14 

T 

0 

5 

3 

1 

INDIAN    MILLS    2    W 

43.9 

25.0 

34.5 

•  2 

63 

28 

9 

7 

940 

0 

3 

25 

0 

3.87 

.09 

1.10 

14 

T 

0 

5 

4 

1 

JERSEY    CITY 

40.4 

28,8 

34.6 

-       .1 

59 

28 

15 

7 

932 

0 

5 

20 

0 

3.85 

.41 

1.12 

14 

.0 

0 

5 

5 

1 

LAKEWOOD    2    ENE 

43.8 

25.0 

34.4 

.1 

65 

28 

12 

7+ 

938 

0 

4 

23 

0 

4.16 

.48 

1.60 

14 

T 

0 

6 

3 

1 

LAMBERTVILLE 

42.5 

26,0 

34.3 

1.1 

62 

28 

15 

21 

946 

0 

4 

23 

0 

3.22 

-       .32 

.76 

18 

T 

0 

5 

3 

0 

LAYTON    3    NW 

39.6 

20.9 

30.3 

2.1 

56 

27 

8 

3+ 

1067 

0 

5 

28 

0 

3.53 

.31 

1.26 

30 

.7 

0 

6 

2 

2 

LEESBURG    STATE    FARM 

44, 9M 

27.4 

36.  2M 

61 

30 

16 

7+ 

0 

3 

23 

0 

3.83 

.85 

14 

.5 

0 

8 

4 

0 

LITTLE    FALLS    WATER    CO 

42,7 

25,8 

34.3 

1.8 

60 

39 

13 

f 

0 

4 

24 

0 

4.19 

.52 

1.29 

15 

T 

0 

6 

4 

2 

LONG    BRANCH 

42.4 

27.2 

34.8 

.4 

65 

28 

13 

7 

926 

0 

5 

23 

0 

3.67 

.04 

.98 

14 

T 

0 

5 

4 

0 

LONG    VALLEY 

39.7 

22.3 

31.0 

1.2 

55 

28 

10 

7+ 

1047 

0 

5 

28 

0 

3.89 

.65 

1,06 

18 

.0 

0 

5 

5 

1 

MILLVILLE    CAA    AIRPORT 

44,0 

26.1 

35.1 

63 

28 

14 

7  + 

918 

0 

4 

22 

0 

3.75 

1,02 

14 

1.0 

1 

6 

7 

4 

1 

MOORESTOWN 

42,6 

28.2 

35.4 

1.6 

62 

28 

15 

21 

909 

0 

5 

21 

0 

2.85 

-       .58 

,95 

30 

T 

0 

7 

2 

0 

MORRIS    PLAINS 

41.1 

23.3 

32.2 

58 

29 

12 

3  + 

0 

5 

27 

0 

4.40 

1,22 

30 

T 

T 

16 

7 

4 

1 

NEWARK    WB    AIRPORT                         R 

42.0 

28.4 

35.2 

1.2 

52 

28 

16 

7+ 

916 

0 

4 

21 

0 

2.89 

-       .21 

,71 

29 

T 

T 

7  + 

5 

5 

0 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

43,0 

25.4 

34.2 

.8 

62 

28 

13 

7 

946 

0 

3 

26 

0 

3.32 

-       .11 

.90 

30 

T 

0 

5 

4 

0 

NEWTON 

38.9 

21.8 

30.4 

.2 

55 

29 

12 

3+ 

0 

4 

21 

0 

3.18 

-       .16 

1.15 

30 

T 

0 

7 

2 

1 

PATERSON 

42,8 

28. 5M 

35.  7M 

2.4 

59 

29 

0 

3 

21 

0 

3.97 

.22 

1.22 

30 

T 

0 

6 

4 

1 

PEMBERTON    3    E 

45,0 

25.8 

35.4 

•  0 

64 

28 

12 

7 

911 

0 

3 

2 '3 

0 

3.43 

.97 

1.05 

14 

T 

0 

5 

3 

1 

PHILLIPSBURG 

42.7 

25.6 

34.2 

2.6 

58 

29 

11 

7 

950 

0 

3 

25 

0 

3.72 

.22 

1.29 

30 

T 

0 

7 

3 

1 

PLAINFIELD 

42.6 

26.0 

34.3 

1.3 

61 

28 

14 

7 

944 

0 

4 

24 

0 

3.66 

.05 

.92 

14 

T 

0 

5 

5 

0 

PLEASANTVILLE    1    N 

44.5 

25.0 

34.8 

-      .2 

58 

28 

11 

7 

0 

4 

25 

0 

6.22 

2.45 

1.80 

14 

.0 

0 

7 

6 

2 

RIDGEFIELD 

41,8 

26.8 

34.3 

2.4 

59 

28 

15 

7 

945 

0 

5 

2  4 

0 

3.71 

.53 

•  88 

14 

.1 

T 

2  + 

5 

5 

0 

RUNYON 

45,2 

22,3 

33.8 

2.4 

63 

28 

9 

3+ 

962 

0 

2 

27 

0 

4.21 

1.10 

1.30 

30 

•  0 

0 

6 

3 

2 

SANDY    HOOK 

43,6 

31,2 

37.4 

2.2 

58 

28 

17 

7  + 

850 

0 

3 

15 

0 

3.32 

-       .72 

1.07 

30 

T 

0 

5 

3 

1 

SOMERVILLE 

42.2 

24.7 

33.5 

•  9 

60 

28 

13 

26 

971 

0 

4 

24 

0 

3.15 

-       .35 

.68 

18 

.0 

0 

5 

5 

0 

SUSSEX    3    N 

38.5 

24.0 

31.3 

1.3 

54 

18+ 

12 

21 

1037 

0 

6 

27 

0 

3.12 

-       .16 

1.03 

30 

T 

0 

7 

3 

1 

TRENTON    2 

42.1 

27.3 

34.7 

.8 

61 

28 

14 

21 

931 

0 

4 

24 

0 

3.06 

.03 

.72 

14 

T 

0 

5 

3 

0 

TRENTON    WB    CITY                               R 

41.5 

28.9 

35.2 

•  2 

60 

28+ 

16 

21 

915 

0 

5 

19 

0 

2.50 

-       .28 

.58 

14 

T 

T 

21  + 

5 

3 

0 

WOODSTOWN    2    NW 

42.9 

26.0 

34.5 

62 

29 

16 

21 

0 

4 

27 

0 

3.06 

1.06 

30 

.0 

0 

1 

STATE 

34.4 

•  6 

3.69 

.08 

.2 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  Id  tbe  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  sta 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  fri 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  Jul 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  lat 
aits  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporat 


basis.   There  will  be  : 
the  post  office. 


of  thl: 


bulletin. 
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i  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unles: 
lail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 


ther#lse  shown  by  footnote  following  Table  6. 
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wfall  data  in  Table 
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h. 
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data 
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Lng 
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.10  or  more  effective  January  1,  1954. 
□  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  r 
alent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 


recorder-only 
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the 


ay  be  found  in 
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Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the 
United  States.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  PRECIPITATION 


bbi«  i 


ATL4NTU     v 

AUOUHON 

BASS    KIVER    ST   FOREST 

eeLLEPLAIN 

BtLVIOtRC 
BERLIN    1    N 
BOON TON 
BRANCMVlLLE 
BRIDGtTON    2    SSE 

BURLINGTON 

*.R    RESERVOIR 

*POK 
C*NTON 
CAP6  MAV  3  w 

CEDAR  GROVE 
CHARL0TTE8URG 

CHATHAM 
CHATSWORTM  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

BEEPWATEfi 

ELIZABETH 

ELI  ;  ABETHPORT 

ESSE*  FELLS  SERV  8LOG 

FLEMlNGTON  1  NE 

FORTESCUt 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
-AKEWOCO  2  ENE 

LAMBERTVILLE 
.AYTON  3  MW 
.EESBURG  STATE  FARM 
-ITTLE  FALLS  WATER  CO 
.ONG  BRANCH 

„ONG  VALLEY 
MCOPIN  INTAKE 
DANVILLE 
CARLTON  1  W 
4AYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

4ILLVILLE 

AlLLVlLLE    CAA    AIRPORT 

HILTON 

«OORESTOWN 

40RRIS    PLAINS 

JEWARK    WB    AIRPORT 

JEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

JEW    MILFORD 

JEWTON 

)AK    RIDGE    RESERVOIR 

>RANGE 
•ATERSON 
►EMBERTON    3    E 
•HlLLIPSBURG 

'HILL1PSBURG    BRIDGE 
•LAINFIELD 
•LEASANTVILLE    1    N 
'RINCETON    WATER    WORKS 
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3.71 

INGwOOD 

4.06 

UNYON 

4.21 

ANDV  HOOK 

3.32 

OMERVILLE 

3.15 

PL  IT  ROCK 

POND 

4.12 

USSEX  3  N 

3.12 

WEDESBORO 
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3.31 

OMS  RIVER 

4.46 

RENTON  2 

3*06 
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2.50 

INELAND 

3.52 

ANAQUE  RAYMOND  DAM 

4.10 

ESTFIELD 

3.87 

OODCLIFF  LAKE 

3.60 
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NW 

3*06 
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•  39 
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.76 
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.36 
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.78 

.09 

.36 

.08 

■  35 

•  59 

.91 

•  26 

•  81 

•  48 

■  80 

•  48 

.77 

.47 

»6a 

.49 

.75 

•  26 

. :  6 

•  16 

.75 

.03 

.09 

•  68 

.62 

•  70 

.74 

.10 

.40 

■  SI 

.46 

.75 

.55 

•  97 

•  32 

•  62 

.60 

.73 

■  58 

.28 

.43 

•  03  , 

.22 

.95 

.10 

.22 

.71 

.54 

•  30 

•  90 

•  62 

■  54 

.17 

•  15 

3  6 

.00 

.20 

.35 

.04 

•  22 

•  59 

■  45 

•  27 

•  29 

0" 

•  37 

64 

.74 

•  21 

.73 

•  03  . 

65 

.36 

60 

•  68 

58 

■  69 

07 

•  19 

29 

•  30 

25 

.07 

64 

.6  3 

11  1 

•  25 

17 

.03 

62 

■  95 

65 

•  56 

70 

•  41 

57 

■  35 

43 

•  83 

08  : 

•  22 

93 

.57 

70 

•  50 

46  1 

.06 

• 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  ot  month 

■g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e§ 

JUNE  1954 
HlLLIPSBURG  BRIDGE 

JULY  1954 
HlLLIPSBURG  BRIDGE 

.16 

.48 

.11 

.64 

.12 

.10 

T 

.97 
.64 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
-  101   - 


DAILY 

T] 

EM 

DPI 

:rj 

IT1 

JR 

ES 

NEW  JERSEY 
DECEMBER  1954 

Table  5 

Day  Ot  Month 

t 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

43 
36 

41 

31 

37 
26 

40 
27 

47 
26 

28 

19 

32 

16 

43 
26 

51 
42 

43 
34 

40 
32 

39 
27 

44 
35 

51 
42 

50 
39 

45 
34 

45 
29 

53 

40 

46 

32 

33 
20 

26 

16 

30 

18 

43 
25 

48 
37 

43 
27 

45 
30 

50 
39 

49 
43 

51 

40 

55 
39 

43 
34 

43.0 
31.1 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

43 
35 

41 

30 

35 

24 

37 
24 

45 
30 

30 
20 

34 
19 

39 
22 

50 
35 

46 

34 

39 
33 

37 
25 

41 

33 

48 
37 

47 
37 

44 
33 

37 
28 

57 
36 

46 
32 

33 
22 

25 

15 

31 

17 

46 
20 

51 
39 

41 
24 

46 

19 

51 
26 

63 
34 

59 
39 

60 

41 

43 
32 

43.4 
28.9 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

46 
32 

41 
25 

35 
15 

38 
15 

52 
25 

44 
20 

34 
8 

38 
20 

50 
25 

52 
32 

40 
31 

39 
20 

41 
30 

54 

40 

50 

40 

43 
35 

41 
32 

57 
35 

48 
30 

44 
25 

28 

14 

32 

15 

47 
13 

51 
35 

44 

14 

46 
12 

57 
20 

64 
32 

57 
42 

58 
40 

44 
25 

45.6 
25.7 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

42 
33 

40 
23 

37 
18 

35 
19 

40 
28 

30 
16 

30 

14 

36 

16 

42 
22 

40 
29 

45 
29 

38 

20 

40 
26 

37 
31 

42 
36 

42 
33 

36 

21 

54 
32 

43 
29 

35 
20 

25 

14 

30 

14 

37 
19 

47 
33 

39 
21 

43 
16 

50 
22 

50 
27 

54 
33 

47 
37 

42 
28 

40.3 
24.5 

BOONTON 

MAX 

47 

45 

35 

35 

36 

42 

25 

28 

35 

42 

40 

37 

41 

38 

43 

45 

39 

52 

55 

42 

31 

24 

28 

40 

48 

38 

42 

53 

57 

44 

48 

40.5 

MIN 

37 

25 

16 

16 

20 

18 

15 

18 

24 

32 

31 

25 

25 

29 

35 

34 

22 

32 

29 

22 

15 

17 

17 

23 

21 

15 

16 

26 

28 

35 

30 

24.1 

BRIDGETON  2  SSE 

MAX 
MIN 

46 
33 

42 
26 

42 

19 

38 
19 

48 
25 

49 
20 

43 
17 

39 
22 

41 
25 

50 

31 

43 
32 

40 
23 

42 

29 

50 
33 

52 

40 

48 
35 

43 
26 

57 
29 

54 
32 

47 
25 

44 
15 

30 
16 

31 
19 

45 
29 

49 

26 

47 
15 

45 
16 

56 

33 

63 
44 

60 

39 

52 

27 

46.3 
26.5 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

44 
36 

43 
26 

38 
21 

39 
24 

44 
31 

38 

21 

33 

15 

39 
19 

51 
26 

51 
34 

45 
30 

39 
25 

42 
32 

48 
36 

46 
36 

46 
35 

45 
27 

56 
34 

46 

31 

40 
25 

28 

14 

31 

17 

45 
20 

48 

38 

43 
26 

46 

18 

49 
26 

62 

30 

59 
39 

60 
38 

45 

31 

44.8 
27.8 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

47 
28 

41 
22 

36 
12 

36 

13 

35 
26 

43 

19 

27 
13 

29 
18 

37 
21 

47 
30 

40 
30 

39 
26 

39 
26 

40 
27 

46 

37 

44 
33 

40 
17 

57 
25 

55 

27 

44 
20 

32 

14 

25 

16 

29 
13 

43 

24 

48 

20 

39 

18 

50 
22 

53 

23 

59 
30 

44 
36 

48 
25 

41.7 
22.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

45 
40 

43 
34 

43 
28 

40 
27 

50 

33 

44 
21 

34 
22 

49 
29 

49 
38 

41 
37 

40 
33 

43 
34 

55 
42 

47 
39 

44 
37 

42 

35 

53 

40 

48 

37 

43 
29 

31 
20 

54 

21 

59 

41 

59 
41 

54 
41 

54 

45 
37 

46.5 
33.4 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

44 
33 

38 
22 

32 

8 

33 
12 

32 
15 

39 

14 

24 
11 

25 

14 

36 
21 

43 
30 

38 
28 

37 
26 

40 
24 

37 
24 

43 
34 

43 
31 

37 

16 

47 
18 

54 

20 

43 
20 

29 

10 

20 
12 

25 

14 

41 
23 

43 
20 

34 

10 

43 
20 

59 
25 

57 
26 

41 
33 

47 
31 

38.9 
20.9 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

41 
33 

40 
29 

33 
24 

34 
20 

44 
24 

39 
21 

33 

15 

39 
25 

50 
29 

45 

32 

39 

28 

37 
30 

41 
31 

50 
33 

47 
36 

42 

35 

40 
29 

51 
32 

45 
35 

41 
25 

26 

14 

30 
16 

45 
19 

49 

34 

44 
25 

44 
18 

52 
23 

62 
35 

54 
40 

58 

40 

42 

31 

43.1 

27.8 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

45 
40 

41 
32 

40 
25 

36 
21 

45 
31 

35 
22 

31 
13 

40 
16 

48 

26 

49 
32 

40 
29 

41 
21 

41 
28 

46 
36 

49 

35 

45 
35 

45 
21 

55 
35 

50 
29 

40 
23 

29 

15 

32 

16 

44 
16 

50 
34 

42 
24 

45 
19 

33 
24 

61 

29 

60 

38 

52 
38 

45 
29 

44.4 
26.8 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

45 
30 

40 
24 

35 
15 

34 
16 

40 
20 

44 
19 

25 
11 

34 
15 

36 
26 

44 
32 

40 
30 

37 
22 

40 
26 

38 
30 

47 
36 

44 
34 

40 
18 

52 
19 

50 
30 

45 
22 

33 

13 

24 

14 

28 
15 

42 
23 

47 
22 

38 

16 

44 
24 

53 
22 

60 
30 

49 

32 

48 
28 

41.2 
23.0 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

43 
34 

40 
21 

35 
14 

36 
16 

43 
27 

36 
24 

29 
12 

38 

14 

41 
16 

45 
31 

41 
30 

38 
16 

39 
26 

43 

31 

46 
39 

43 
33 

36 
18 

55 

31 

45 
29 

41 

20 

27 
10 

28 

15 

42 

18 

49 
32 

48 
20 

44 
11 

54 
15 

62 
25 

56 

37 

51 
34 

44 
24 

42.5 

23.4 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

42 
32 

38 
25 

35 
17 

36 
21 

42 
30 

34 
20 

30 
11 

37 

20 

50 
27 

51 
32 

41 
29 

37 
23 

41 
33 

51 
35 

50 
39 

43 
33 

42 
22 

55 
33 

45 
30 

42 
22 

25 

13 

29 

15 

43 

17 

49 
33 

40 
23 

47 
20 

54 
27 

63 
35 

57 
38 

59 
38 

45 
29 

43.6 
26.5 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

47 
31 

44 
26 

41 
20 

35 
22 

43 
26 

47 
20 

26 

14 

32 

19 

40 
22 

50 
32 

42 
32 

39 
24 

37 
33 

49 
33 

54 
41 

47 
35 

43 
25 

57 
26 

58 
31 

42 
25 

31 
15 

25 
16 

30 
17 

46 
24 

50 
24 

41 
16 

46 

24 

57 
28 

63 
45 

61 
38 

55 
30 

44.5 
26.3 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

42 
32 

39 
25 

35 
20 

36 
22 

38 
30 

36 

21 

29 

14 

37 
22 

49 
26 

49 
33 

40 
29 

36 
24 

36 
29 

46 
34 

47 
39 

44 
34 

37 
23 

56 

32 

40 
31 

36 
23 

26 

14 

29 
16 

44 
19 

47 
35 

40 
22 

41 
17 

50 
25 

62 

30 

58 
37 

50 
37 

44 
28 

41.9 
26.5 

INDIAN  HILLS  2  W 

MAX 
MIN 

41 
32 

40 
26 

34 
14 

36 
16 

46 
25 

35 
20 

32 
9 

39 

19 

51 
26 

50 
32 

38 
30 

37 
20 

41 
31 

53 
37 

50 

37 

43 
35 

39 
19 

56 
32 

47 
28 

34 
21 

24 
14 

30 

15 

47 
12 

49 

38 

40 
22 

47 
11 

56 

20 

63 

30 

58 
38 

61 

40 

43 
26 

43.9 
25.0 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

40 
35 

35 

30 

34 
23 

35 
25 

45 
24 

23 

17 

28 

15 

36 

21 

47 
32 

42 
34 

39 

30 

39 
29 

39 

35 

48 
37 

45 
36 

40 
32 

37 
27 

52 
37 

44 

31 

31 
20 

23 
16 

29 

18 

41 
24 

48 
31 

37 
27 

42 
23 

51 
34 

59 

40 

55 
38 

48 

38 

40 
34 

40.4 
28.8 

LAKEWOOO  2  ENE 

MAX 
MIN 

42 
33 

38 
25 

35 
14 

37 
16 

44 
27 

35 
20 

30 

12 

39 
14 

50 
25 

SO 
33 

40 
30 

37 
16 

42 
28 

53 
38 

51 
38 

45 

34 

37 
20 

54 
30 

47 

2  6 

32 
24 

26 

14 

29 

16 

47 
14 

48 
35 

39 
23 

47 
12 

58 

19 

65 
26 

59 
39 

58 
41 

44 
26 

43.8 
25.0 

LAMBERTVtLLE 

MAX 
MIN 

43 
34 

39 
25 

37 

19 

37 
20 

44 
30 

32 
20 

31 

16 

39 

21 

47 
23 

47 
32 

40 
30 

37 
21 

41 
28 

46 
34 

46 
38 

43 
35 

37 
22 

55 
33 

46 

34 

37 
23 

26 

15 

30 

16 

42 

19 

47 
32 

41 
20 

45 
16 

52 
21 

62 
27 

57 

37 

50 

37 

43 
27 

42.5 
26.0 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

39 
30 

37 

16 

34 
8 

32 

11 

38 
27 

31 
9 

27 
12 

38 
15 

35 
27 

41 
28 

38 
27 

42 
21 

40 

IB 

40 
23 

45 
36 

40 

31 

35 

14 

54 
29 

44 
28 

35 

17 

22 

12 

25 

12 

38 

9 

48 
33 

40 

22 

41 
8 

56 

16 

52 
23 

54 
35 

45 
22 

42 
28 

39.6 
20.9 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

35 

43 
27 

41 
20 

44 
19 

38 
26 

50 
20 

32 

16 

33 
25 

40 
27 

49 

34 

44 
34 

40 
25 

34 
28 

50 
33 

54 
41 

48 
37 

43 
28 

56 
29 

54 
32 

51 
27 

37 
16 

27 
18 

32 

17 

41 
32 

48 
25 

41 
17 

44 
17 

55 
31 

60 

45 

61 
40 

56 
27 

44.9 
27.4 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

47 
34 

43 
24 

37 
17 

37 

19 

38 
25 

44 
22 

27 

13 

30 
21 

38 
27 

48 
33 

43 
31 

40 
24 

43 
28 

40 
31 

47 
37 

47 
34 

42 
22 

52 
28 

57 
33 

46 
23 

33 
15 

26 

17 

30 
19 

42 
26 

49 
26 

41 

17 

46 
24 

56 

26 

60 

34 

45 
37 

50 

30 

42.7 
25.8 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

42 
31 

38 
27 

34 
22 

37 
22 

42 
25 

25 

18 

26 
13 

36 

21 

50 
33 

42 
33 

40 
29 

36 

24 

40 
30 

50 
40 

46 
35 

44 
30 

44 
24 

54 
36 

47 
30 

31 

20 

24 

15 

28 
15 

45 
20 

48 
31 

38 
25 

46 
21 

55 
29 

65 
34 

58 
39 

58 

40 

44 
30 

42.4 
27.2 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

48 
23 

37 
20 

35 

13 

33 

15 

41 
24 

25 

15 

26 
10 

34 

11 

40 
27 

41 
28 

37 
25 

39 
21 

41 
23 

42 
25 

47 
37 

40 
30 

35 

20 

52 
30 

44 

27 

30 
20 

22 

10 

27 

13 

36 

16 

46 
29 

39 

20 

41 
11 

52 

19 

55 

31 

52 

35 

52 
36 

42 
28 

39.7 
22.3 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
31 

42 
26 

35 
17 

38 
17 

51 
24 

29 
20 

34 

14 

38 
20 

50 
35 

44 
32 

39 
29 

38 
23 

44 
33 

54 
43 

49 
36 

45 
30 

39 
26 

56 
35 

47 
28 

31 
17 

26 
15 

31 
16 

47 

14 

50 
35 

41 
19 

46 
14 

56 

21 

63 
36 

59 
39 

58 

37 

43 
27 

44.0 
26.1 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

42 
35 

40 
25 

36 
22 

36 
24 

45 
26 

30 
22 

32 
17 

38 
23 

50 

35 

42 

33 

39 
31 

38 
25 

40 
32 

47 
37 

46 
36 

38 
33 

38 
26 

56 
38 

46 
31 

31 
19 

25 

15 

30 
18 

46 
21 

48 
38 

42 
26 

46 

19 

51 
27 

62 

32 

56 
39 

60 
39 

44 
31 

42.6 
28.2 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

47 
33 

42 

24 

35 

12 

36 

15 

40 
22 

43 

15 

24 
12 

25 

12 

34 
23 

44 
32 

40 
29 

41 
27 

41 
29 

37 
30 

45 
35 

45 
33 

42 
23 

55 
28 

54 
29 

43 
20 

32 
13 

23 

14 

29 

13 

43 
22 

47 
24 

40 
13 

43 
21 

54 
23 

58 
31 

43 
35 

49 
29 

41.1 
23.3 

NEWARK.  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
35 

36 

29 

36 
25 

36 
26 

43 
24 

25 
17 

29 
16 

38 
24 

49 
29 

41 
34 

39 
31 

40 
30 

41 
33 

48 
35 

46 
36 

42 
32 

39 
26 

55 

37 

46 

31 

33 
20 

25 

16 

30 

17 

44 
22 

48 

31 

40 

27 

45 
23 

54 
28 

62 
34 

57 
38 

50 
39 

44 
34 

42.0 
28.4 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

43 
32 

40 
26 

35 
20 

36 

19 

44 
29 

37 
19 

28 

13 

38 
20 

49 
26 

50 
32 

40 
29 

37 
22 

40 
30 

45 
34 

48 
37 

42 
33 

38 
22 

57 

31 

48 
31 

41 
22 

28 

14 

28 
15 

42 

18 

48 
22 

42 
19 

43 
16 

50 
25 

62 
28 

58 
37 

52 
37 

43 
28 

43.0 
25.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

45 
35 

39 
22 

33 
12 

33 

14 

34 
14 

39 

14 

24 
13 

25 
16 

35 
22 

41 
31 

39 
28 

35 

21 

39 
24 

39 
25 

42 
32 

43 
31 

36 

17 

51 
22 

53 

31 

41 
19 

28 

12 

22 

12 

34 
12 

42 
25 

43 
22 

35 
12 

42 
19 

51 
24 

55 
31 

41 
34 

46 
31 

38.9 
21.6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

49 
36 

43 
27 

39 
23 

37 
24 

45 
30 

43 

21 

25 
16 

35 
18 

38 
25 

46 

34 

41 
32 

41 
31 

42 
33 

40 
34 

47 
32 

47 
36 

42 
25 

46 
26 

54 

46 

34 

26 

31 
19 

44 
26 

30 
27 

38 
22 

46 
30 

57 

33 

59 
42 

f5 
37 

50 
30 

42.8 

28.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

43 
31 

42 
26 

36 

17 

37 

18 

45 
29 

39 
21 

31 

12 

38 
20 

50 
27 

5  2 
31 

40 
28 

38 
22 

42 
29 

54 
35 

53 
39 

44 

30 

40 
23 

57 
30 

48 
30 

40 
24 

27 

14 

30 
16 

47 

15 

50 
38 

41 
20 

46 

14 

55 
25 

64 

33 

62 

36 

61 
37 

44 
28 

45.0 
25.6 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

44 
35 

42 
26 

39 
19 

36 
20 

43 
30 

38 
12 

29 

11 

37 
21 

41 
25 

42 
30 

40 
30 

41 
21 

41 

27 

39 
32 

44 
36 

44 
34 

42 
22 

55 
32 

46 
35 

42 
21 

28 
14 

29 

15 

40 

21 

49 
32 

45 

26 

49 
16 

54 
22 

1  53 

2B 

56 
39 

45 

33 

45 
29 

42.7 
25.  0 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

43 
32 

36 
25 

38 
17 

37 
19 

43 
30 

30 

18 

29 

14 

38 

16 

48 
25 

42 

31 

40 
29 

40 
21 

41 

28 

48 
34 

47 
37 

44 
34 

36 
25 

55 
33 

47 
29 

34 
23 

26 

15 

31 
16 

44 

19 

51 
34 

42 
26 

45 

17 

53 
23 

61 
29 

56 
36 

5C 

SI 

44 
30 

42.6 
26. C 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

43 
33 

44 
30 

41 
15 

35 

19 

40 
24 

51 
20 

26 

11 

32 
18 

41 
22 

52 

32 

44 
29 

39 

21 

40 
23 

47 
34 

54 
42 

50 
36 

47 
23 

55 
25 

53 

30 

48 
26 

33 

14 

28 
15 

30 
16 

46 
30 

50 
23 

40 
14 

47 

15 

56 
1  2e 

57 
42 

55 
3C 

52 

27 

44.S 
25. C 

RID6EFJELD 

MAX 
MIN 

42 
33 

37 
25 

37 
20 

37 
22 

44 
24 

24 
16 

31 
15 

39 

24 

48 
31 

41 
32 

39 
30 

40 
23 

42 

31 

49 
36 

46 
36 

41 
29 

35 

22 

55 
35 

45 

27 

31 
18 

24 

16 

32 

!  le 

43 
24 

48 
32 

39 
1  " 

44 
IS 

53 
28 

56 
33 

56 
36 

5C 
36 

44 
30 

41.6 
26.6 
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TabU  5  -  Continued 

Day 

Ol  Month 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

IS 

13 

U 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

2!l 

24 

25 

26 

■n 

28 

29 

10 

11 

< 

RUNYON 

MAX 
M1N 

48 

24 

44 
20 

40 
9 

39 

11 

37 
22 

32 
22 

28 

10 

38 
13 

49 
28 

50 

24 

41 
24 

42 

.'2 

42 
24 

44 
28 

46 
40 

48 

34 

48 

30 

57 
30 

47 
24 

42 

21 

37 
14 

33 

17 

46 
9 

48 
22 

50 
21 

49 
9 

94 

17 

63 
23 

61 
39 

53 
38 

45 
23 

49)2 
22.3 

SANDY  MOOK 

MAX 
MIN 

45 
37 

40 
30 

19 

38 
29 

44 
34 

3b 
23 

29 

17 

36 
26 

31 

49 
35 

40 
34 

41 
31 

41 
36 

)0 

37 

47 

Art 

43 
34 

42 
27 

54 
40 

45 

35 

40 
22 

27 
17 

32 

21 

45 
24 

52 

36 

46 
31 

49 
29 

90 

(3 

58 
37 

57 

41 

49 
39 

44 
36 

43.6 
31.2 

SOMdRVIllE 

MAX 
MIN 

42 

34 

40 
22 

36 

16 

36 

lo 

44 
26 

31 
19 

30 

14 

38 
16 

46 

42 
31 

40 
29 

18 
19 

40 
27 

47 
31 

47 
18 

43 
34 

35 
20 

56 
33 

46 
29 

35 

22 

25 

14 

30 

15 

42 
16 

49 
34 

40 
22 

44 
13 

32 

!0 

60 
26 

58 

40 

49 
38 

4* 

27 

42.2 

24.7 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

41 
34 

36 
22 

36 
17 

32 

17 

37 
23 

25 

14 

25 
13 

37 
18 

35 

27 

40 
32 

38 
29 

41 

24 

38 
24 

34 
27 

44 
33 

38 

31 

35 

18 

54 
28 

43 
29 

32 

20 

23 

12 

25 

13 

43 
34 

39 
22 

41 
14 

92 

26 

51 
29 

54 
35 

45 
32 

11 

38.5 
24.0 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

43 
34 

39 
28 

36 

22 

37 
24 

44 
25 

28 
18 

30 
15 

39 
21 

49 
10 

42 
32 

40 
30 

38 
30 

42 
31 

41 
36 

45 
39 

44 

31 

36 
25 

55 
35 

46 
31 

33 
19 

25 

14 

29 

16 

43 
21 

49 
33 

39 
24 

44 
19 

46 
28 

61 
31 

56 

37 

58 

40 

45 

)2 

42.1 
27.3 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

42 
35 

37 
29 

35 
26 

36 

27 

42 
23 

27 

19 

30 
17 

38 
24 

50 
>2 

42 
33 

39 
32 

37 
27 

40 
34 

47 
37 

45 
36 

42 
33 

36 
28 

55 
36 

44 
30 

30 
19 

25 
16 

28 

17 

43 

2 1 

48 
34 

38 
27 

43 
23 

48 
31 

60 
37 

66 
38 

60 
39 

43 

34 

41.5 
28.9 

WOOOSTOWN  2  NH 

MAX 
MIN 

45 
32 

41 
29 

41 
23 

33 
22 

35 
24 

46 
22 

29 

17 

35 

22 

37 
24 

49 
33 

40 
29 

36 
21 

34 
23 

47 
31 

48 
38 

45 
32 

40 
23 

56 

24 

56 

30 

45 
24 

31 
16 

27 
18 

2<> 
19 

46 
22 

49 
24 

42 
18 

43 
24 

51 
28 

62 

44 

61 

40 

90 

42.9 
26.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2:; 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

.6 

1 

1 

T 

T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

FLKK1KGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

LAKEWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

MO0REST0WN 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

I 

T 

NBWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

I 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.1 

T 

SUSSEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
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STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
DECEMBER  195* 


1 

Time  of 

Years  of 

6 
2 

County 

Drainage 

Tj 

5 

£ 

observation 

record 

Observer 

Refer  to 

Station 

-o 
5 

1 

tables 

1 
J3 

S 
3 

& 
J 

> 

0 

u 

0 

0 
N 

d 

a 

0, 

a 

0 
H 

a 
> 

ALLENDALE 

OlOO 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  oe 

270 

EST 

MID 

3ERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

61 

81 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

5 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

8 

J.  J.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

60 

60 

•IRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

13 

:ITY  WATER  DEPT 

3 

BELV1DERE 

0729 

WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

62 

62 

•1ISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787 

CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

13 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907 

MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

46 

64 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978 iSUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

IP 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028  'CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

66 

71 

3R.  WOLF 'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  Burlington 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

42 

68 

'UBLIC  SERVICE  E  U  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  |SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

14 

MEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

24 

24 

24 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  iSALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

6   EST 

9A 

8 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

29 

66 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

14 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512  ISALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

62 

62 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

50 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

14 

14 

WILLIAM  S.  HA INES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

41 

61 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

11 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

14 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

75 

75 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

15 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG 

2768 |ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

6 

6 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3  029  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

57 

68 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 (CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

10 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SAN&REE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  2  0 

660 

EST 

7A 

12 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 'ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  4e 

85 

EST 

8A 

8A 

22 

4e 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  Amercer 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

58 

61 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

64 

65 

EDWARD  ENTW1STLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260! ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

15 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

56 

56 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEHURST  AIRPORT 

4596! OCEAN 

COASTAL 

40  02 

74  19 

126 

EST 

MID 

U.  S.  NAVY 

CLOSED 

12/53 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627  OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

50 

50 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635  HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

67 

67 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735  SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

53 

53 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBUR6  STATE  FARM 

4762  1  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

4 

4 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887iPASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

40 

51 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987 .MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

46 

46 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA    2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003iMORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

24 

24 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055 : BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 , PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 .SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

14 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 1  MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

13 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346:ATLANT IC 

GREAT  EGG  HARBO 

R  39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

10 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  1  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

8 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

55761  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

14 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

8 

8 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A 

14 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

91 

91 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

57691  MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

9 

13 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026  ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

55 

100 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062IMIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

97 

100 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146  BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

61771  SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

71 

71 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

64601  PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

14 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

65601  ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

14 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

67751 PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

84 

63 

P.J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843! BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

25 

25 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974iWARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

63 

71 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

15 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

6P 

63 

66 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

6A 

8A 

31 

56 

31 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

6 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393  iUNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

15 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545  JBERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

37 

37 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7587  PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

14 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825  MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

IB 

EST 

6P 

6P 

30 

31 

31 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869  MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

56 

56 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194  SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

71 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402  MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  26 

800 

EST 

10A 

14 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

56 

59 

BR  ICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBCRO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

8 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

33 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878  MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

24 

24 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

8883  JMERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON  " 

8899 |0C EAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

5P 

55 

60 

E.  RICHARD  PARKER 

IHACTlve  3/34 

VINELAND 

9135  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

11C 

EST 

8A 

60 

74 

ROBERT  JONES 

3 

WANACUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

32C 

EST 

8A 

14 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  4C 

74  25 

- 

EST 

MIC 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

c 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  3S 

74  21 

135 

EST 

5P 

15 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MU 

35 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  4C 

75  2C 

16 

EST 

6A 

6A 

8 

18 

CHARLES  CLARK 
1 

2  3  5 

See  page  99  for  Corrections 

See  page  100  for  Reference  Notes 

See  page  101  for  Table  3  Delayed  Data 


M.W.R.C.,  Asheville,  H.  C. 
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NEW  JERSEY  -  1954 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  year  was  noteworthy  for  t 
with  three  hurricanes,  "Carol 
none  of  which  vented  their  fu 
but  all  of  which  left  a  healt 
wake.  It  was  a  year  of  near 
February  and  October,  the  ear 
very  dry,  but  there  was  ample 
latter  part  of  summer.  Snowf 
half  the  normal  amount,  with 
coming  in  January. 


he  brushes  it  brought 
",  "Edna"  and  "Hazel", 
11  fury  on  New  Jersey, 
hy  respect  in  their 
record  warmth  in 
ly  summer  months  were 

rainfall  during  the 
all  was  only  about 
most  of  the  fall 


TEMPERATURE 

The  1.0°  above  normal  mean  temperature  for  the 
year  resulted  mainly  from  an  extremely  warm  Febru- 
ary, and  a  well-above-normal  October.   Individual 
station  means  ranged  from  56.1°  at  Cape  May  3  W 
to  48.1°  at  Charlotteburg.   The  highest  tempera- 
ture for  the  year,  104°,  was  recorded  at  Belvidere, 
Hammonton  2  NNE  and  Plainfield  in  July,  and  at 
Phillipsburg  in  both  July  and  August.   The  lowest 
temperature  of  the  year,  a  bone-chilling  -22",  was 
recorded  at  Lay ton  3  NW  in  January.   February  was 
a  second-best  month,  so  far  as  temperature  was 
concerned.   The  mean  of  38.7°  (7.6°  above  normal) 
was  second  to  the  record  high  of  39.9*  set  in  1890, 
while  the  78°  maximum  for  the  month  tied  with  1949 
for  the  second  highest  maximum,  80°  having  been 
noted  in  1930.   The  State  wide  minimum  of  9°  in 
April  was  third  lowest  of  record  for  that  month, 
lower  readings  of  3°  and  6°  having  been  noted  in 
1923  and  1944,  respectively.   The  low  maximum 
reading  of  88°  was  among  the  lowest  of  record  for 
May.   The  summer  months  did  not  vary  appreciably 
from  normal,  though  August  maxima  have  been  higher 
than  this  year's  104°  only  four  times  since  1885. 
The  October  mean  of  59.0°  was  the  fourth  highest 
of  record  for  the  month.   December's  minimum  of 
8°  tied  with  1889  as  the  second  highest  of  record 
for  the  month,  9°  having  been  noted  in  1891,  1918 
and  1923. 

PRECIPITATION 

Precipitation  for  the  year  averaged  91%  of  normal 
for  the  State  as  a  whole,  but  monthly  amounts 
ranged  from  153%  of  normal  in  September  and  November 
to  only  30%  of  normal  in  June.   Station  totals  were 
topped  by  50.83  inches  at  Morris  Plains,  while  the 
smallest  annual  total,  25.85  inches,  was  measured 
at  Deepwater.   The  year  started  dry,  January  aver- 
aging only  2.07  inches  for  the  fifth  driest  Janu- 
ary of  record.   February  was  even  drier,  but  did 
not  seriously  threaten  any  existing  records.   For 
the  next  three  months  statewide  precipitation  aver- 
ages were  very  close  to  normal,  but  June  and  July 
were  both  well  below  normal.   The  June  average  of 
1.12  inches  was  the  second  lowest  of  record,  0.23 
having  occurred  in  1949.   July  totals  of  less  than 
this  year's  1.70  inches  have  been  noted  only  four 
times  since  1885.   August,  September  and  November 
averaged  half  again  as  much  rain  as  normally  occurs, 
while  October  was  rather  dry  with  only  65%  of 
normal.   Most  stations  recorded  their  greatest 
24-hour  rainfall  for  the  year  in  September  in 
connection  with  the  off-shore  passage  of  hurricane 
"Carol",  Jersey  City  topping  the  list  with  a 
measurement  of  5.70  inches. 

SNOWFALL 


snowfall  for  the  year  as  a  whole  averaged  only 
53%  of  normal.   Layton  3  NW  reported  the  largest 
annual  total  with  32.1  inches,  23.5  inches  of 
which  fell  in  January  with  14  inches  on  the  ground 
around  the  middle  of  the  month.   The  February 
average  of  1.1  inches  for  the  State  tied  with 
1938  for  second  lowest  for  the  month,  0.7  inch 
having  been  noted  in  1925  and  1952.   The  insignifi- 
cant March  average  of  only  0.1  inch  was  equalled 
in  1913  and  1930,  but  only  a  trace  was  recorded 
in  1903,  1921  and  1946.   December's  total  was 

inch,  but  0.1  fell  in  1934  and  1943, 

a  trace  in  1927  and  1953. 


only  0.2 
and  only 


UNUSUAL  PHENOMENA 


New  Jersey  was  well  bracketed  by  hurricanes  during 
1954,  "Carol"  passing  northward  about  50  miles 
offshore  at  the  end  of  August,  "Edna"  about  100 
miles  offshore  September  11th,  while  "Hazel"  moved 
northward  inland  with  the  storm  center  passing 
some  100  miles  to  the  west.   "Carol",  though 
passing  rather  close  to  the  coast,  caused  prop- 
erty damage  aggregating  only  about  $250,000,  and 
maximum  reported  winds  were  around  60  mph.   "Edna" 
brought  winds  of  around  65  mph,  but  damage  was  of 
little  consequence.   "Hazel",  however,  brought 
winds  in  excess  of  65  mph  and  resulted  in  damages 
aggregating  $7,500,000,  plus  some  $2,500,000  loss 
due  to  large  quantities  of  apples  being  blown 
from  the  trees.   General  thunderstorm  activity  on 
April  8  caused  relatively  minor  damage  locally 
with  a  near-tornado  in  the  Tuckertown  area.   Moder- 
ately severe  thunderstorms  were  reported  locally 
in  both  May  and  June,  and  in  July  there  was  con- 
siderable local  damage  from  heavy  thunderstorms 
on  the  14th  and  31st.   There  was  no  flooding  of 
consequence . 


CROPS 


The  unseasonable  warmth  and  light  snow  of  February 
made  it  an  ideal  month  for  all  outdoor  work.   While 
the  month  was  very  warm  for  the  time  of  year,  there 
was  enough  cold  weather  to  prevent  premature  ad- 
vancement of  vegetation.   March  continued  favor- 
able, and  by  the  end  of  the  month  planting  of  the 
commercial  potato  crop  was  under  way.   Planting 
continued  in  April  and  all  crops  made  good  progress 
during  both  April  and  May.   The  lack  of  rainfall 
in  June  was  favorable  for  harvesting  of  early 
crops,  but  materially  retarded  the  growth  of 
later  crops.   The  dry  spell  continued  in  July  and 
all  growing  crops  were  adversely  affected.   The 
generous  rains  of  August  and  September  largely 
overcame  the  detrimental  effect  of  the  earlier 
dryness,  however,  and  by  the  end  of  September 
harvests  were  good,  both  as  regards  quality  and 
quantity.   Other  than  the  substantial  wind-fall 
apple  loss  as  a  result  of  "Hazel",  October  was  an 
excellent  month  for  agricultural  activity.   The 
substantial  rains  and  milder  weather  of  November 
and  December  promoted  the  growth  of  winter  grains 
and  pastures,  and  at  the  end  of  the  year  plowing 
was  well  advanced.   The  Federal  Crop  Reporting 
Service  estimated  the  value  of  1954  crops  to  be 
about  5%  below  1953,  due  mainly  to  reduced  acre- 
age and  lower  prices  for  some  commodities. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in 
the  individual  monthly  issues  of  this  publication. 
V.  D.  Steves 


Despite  almost  double  the  normal  amount  in  January, 


'W\ 


Hourly  precipitation  data  fr 


der  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


32. 7M 

30*6 
30.8 


ATLANTIC    CITY    KB 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON 

BR1D6ET0N  2  SSE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  3  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
H16HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLV1LLE  CAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEF1ELD 
RUNYON 

SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN  2  NW 


SECTION  AVERAGE    29.7 


39.3 
40.  OM 
35.3 


39.9 
39,5 
38.7 


40.2 
40.6 

35.8 


39.6 
38.8 
38.3 


40.0 
1.4  38.7 


7.4 
8.7 


7.9 
8.3 
10.0 


56. 6M 
54.8 

53.5 


54.8 
50.6 
52.8 


54.4 
53.1 


May 


58 

9   - 

•  2 

69.0 

to 

3  [ 

71.9 

Ml 

70.7 

59 

2  |-  1 

.9 

71.2 

56 

1   -  2 

g 

68.5 

59 

8M  -  3 

8 

70. 6M 

61 

1   -  2 

0 

73. 8M 

56 

1-2 

9 

67.7 

4,8 
3.5 

2.9 


58.0 

58.7 
60. 4M 
58.4 
56.8 
58.3 

57.7 


58.9  I  -  2.5 


June 


58.0 
58.5 
58.2 


59.6 
58.3 


July 


71.4 
69.9 


August 


69*5 
72. 9M 
66.1 


Septembe 


69.0 
68.6 

68. 5M 


November     Decemb 


76.0 
74.0 


71.9   -  1,3 

73.4 
71.4 


68.2 
66.0 


61.2M 
61.8 
57.6 
62. 9M 


55.8 
59.7 
58.9 


56.8 
60.6 
59.3 


60. OM 
59.0 


38.7  |-  2.3 


42.4  -  1.6 

42.5  - 
39.2  I  - 
44.9 
42.8   - 


43.2 
43.1 


53.1 

2.0 

50.7 

.9 

55.1 

l4 

55.9 

1.6 

50.8 

.8 

56.1 

2.3 

48.1 

-   .7 

1.0 

1.1 


53.8 

1.7 

49.8 

1.6 

52.7 

1.1 

53.2 

1.3 

49.6 

.3 

54.6 

53.9 

1.3 

50.1 

54.2 

1.3 

53.7 

1.6 

49.6 

-   .1 

54.5 

2.2 

54.2 

-   .2 

53.3 

2.1 

53.2 

1.5 

53.8 

1.2 

53.2 

1.8 

52.7 

1.6 

54.0 

1.5 

52.9 

1.3 

54.6 

1.4 

54.4 

.9 

54.4 

53.2 

1.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  108   - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


k.,|,,u.,,  * 


Apill 


M«y 


July 


Auguit 


S«pltmb«i 


ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

8ELLEPLAIN 

BELMAR 

BELVIOERE 
BERLIN  1  » 
BOON  TON 
BRANCHVILLE 
BRIDGETON  2 


SSE 


3.0-  -  .74 


2.04  -1.63 
2.42 

1.43  -1.90 

1.72  -1.39 

2.70  -  ,82 


2.40  -1.10 
1.27 

2.29  -1.00 
2.19  -  .61 

2.41  -1.076  3.06  -1.00 


BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEOAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CHATSWORTH  3  S 
CLAYTON 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELI2ABETH 

ELI2ABETMPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BKANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANV1LLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RID6EFIELD 
RING WOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO 
SWEDESBORO  3  NW 
TOMS  RIVER 

TRENTON  2 

TRENTON    WB    CITY 

TUCKERTON 

VINELAND 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

WESTFIELD 
WOODCLIFF    LAKE 
WOODSTOWN    2    NW 

SECTION    AVERAGE 


.19E    1.44    -1.82 
2.07 

1.90    - 


1.01' -2.17 


1.92    -2.08 


2.67    -    .76 


2.32  -1.26 
1.71 

1.36  -2.60 
2.00 

!    2.32  -1.30 

1.48  -1.93 

1.93  -1.94 


63    -1 

91 

1.98 

27    -2 

58 

1.60 

69 1  -1 

»6 

1.47 

04    - 

90 

1.73 

27 

1.44 

72-1 

99 

1.90 

29 ; -2 

83 

1.30 

91   - 

69 

2.93 

83 

2.44 

81 

1.69 

1.53-1.89 


1.36    -2.24 

1.91-1.72 
1.451 -2.00 

2.11-1.21 


1.65    -2.08 

1.92-1.5? 
2.82   -    .71 


1.82    -2.02 


1.35-2.36 

2.311-1.52 
1.68!  -1.4S 


2.39  -1.05 

2.12  -1.41 
1.61 

2.30  - 


1.41    -2.41 

2.12 

2.27| 

2.14    -1.07 

1.46 

1.75    -2.04 

2.59 

1.71    -1,59 

1.33-1.94 
1.34    -2.03 


i    2.35; -1.62 
3.41:-    .55 


3.64    -    .13 


2.17    -1.02 


2.49   -1.39 

1.58    -1.07 
2.57    -    .82 


1.77    -1.B1 

1.441-1,59 


2,211-    ,99 


1,87 
1.92 
1.26 


■1.18 
•1.87 


'1.08 
•1.54 


3.68    -    .92 


3.60    -    .24 


3.641  -    ,43 


2.95    -1.02 


,38    - 
,54  - 

,24    - 


3,54    -    ,50 


3.21  -  .51 
3.09  -  .40 
2.82    -    .58 

2.58    -1.16 

4.04 

2.631-1.26 

2.87 

4.551     1.45 


3.76    -    .38 
2.67    -1.49 


-    .98  i    3.74 


3.37    - 
3.38 
3.53    - 


3.31     -    .42 


2.95|-1.27 
2.89-1.33 


2.731-    .92 


4.53       1.12 


3.47    - 
4.45 
2.94| 
4.61 
3.15    - 

4.51 


3.58 

3.22 

-.66 
3.67 
4.65 
5.20 


5.341     1.18 


2.68,-    .35 


3.39 
2.49 
3.S4 


4,29 

4.67 
3.27 


-  .22 

-  .12 


-1.91 

-3.16 

-2.63 
-4.22 

-2.59 

-2.66 
-3.48 
-2.94 


1.13    -2.81 


1.85    -2.15 


1.12  - 

1.13  - 


2.44|-1.33 


1.64    -2.16 


-3.17 
-3.64 
■2.63 


•2.47 
•3.34 
•2.37 


1.94 
1.38 
1.29 


-2.13 
-2.61 


-2.30 
-2.85 
-2.41 

-3.03 

-2.62 


3.27    -    ,26 


-3.63 
-3.27 

-3.11 


7.89       3.41 


7.68      2.86 

4.98 

7.76       3.31 


5.88       1.24 


7.11       1.85 

7,08 

5.92       1.38 


7.31       2.43 

4.55| 

6*81       1.67 


7.38      2.89 


5.66 
7.34 
8.98 


1.42    -3.23 


2.07 
1.82 
1.49 


6.70 
5.53 
9.05 


.90 


.16 


6.37 

7.78 
7.41 
4.79 

6.85'     2.13 


3.11 


1.37 
2.10 


2.37 
2.83 


2.80 
1.96 


2.79    -    .57 
1.75 

2.42-1.21 
2.06 

1.77  -1.77 
1.64 

1.78  -1.59 

3.38    -    .10 

2.36 

2.021-1.62 


-1.7 
-1.49 


-  .12 

-1.32 

-  .42 

-1.46 

-  .67 

-1.49 

-1.74 
-1.02 


■1.48 

1.20 


5.13 
2.06 
1.63 
1.49 
2.16 
2.23 


34.02 

- 

7 

73 

E38.10 

38.36 

E47.03 

4 

26 

43.12 

43.81    - 

3 

12 

E40. 23 

44.43    - 

39 

36.96 

138.0!     - 

5 

71 

E37.57    - 

B 

'.7 

43.97 

42.83    - 

4 

99 

34.49 

E40.95 

1 

0; 

45.11 

45,32    - 

4 

16 

42.41    - 

6 

te 

E37.53 

42.63    - 

1 

16 

40.01 

25.85 

E41.40i- 

5 

09 

40.70 

44.72! 

45.07-- 

.46 

33.69 

41.95    - 

6 

13 

45.36 

E38. 99    - 

6 

.57 

40.85    - 

4 

.62 

40.59    - 

6 

34 

39*98 

E40.62    - 

3 

^8 

43.79 

" 

2 

.74 

38.95 

_ 

6 

.58 

E41.49 

- 

1 

0', 

39.37 

45.33 

- 

2 

47 

43.49 

" 

3 

47 

44.79 

- 

3 

07 

48.30 

45.75 

39.85 

37.26 

47.40 

33.23 

35.26 

£48.93 

41.04   - 

3 

59 

50.33 

36.95    - 

6 

01 

42.40   - 

3 

59 

43.89    - 

08 

41.07- 

3 

25 

47.15 

E38.90 

48.27 

02 

41.70!- 

1 

31 

46.49 

1 

92 

E36.28 

41.28,- 

7 

97 

41.70    - 

1 

29 

39*92 

38.26 

42.83!- 

2 

01 

-5.93 

45.45;- 

05 

36.021- 

1 

45 

41.79 

- 

3 

72 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   109   - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

NEW 

JERSEY 

Table  3 

1954 

Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

between   dates 

16'  or 

20"  or 

24°  or 

28°  or 

32"  or 

32°  or 

28"  or 

24"  or 

20"  or 

16"  or 

* 

0 

0         o 

5 
o 

0 

Station 

1 

I, 

s 

s 

a 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

3 

0 

2 

A       .a 

0 

°x 

-Q 

0) 

& 

0. 

1 

<3 

a 

a 

u 

a 
1 

d 

a 

& 

d 

5 

a 

a 

a 

a 

H 

& 

d 

S 
o 

« 

a 

d 

s 

1 

a 

d 

a 

H 

a 

d 

a 

H 

Q 

d 

a 
3 

o 
b 

0 
(S 

O 
M 

ro 

ATLANTIC    CITY   WB 

91 

6-25+ 

ii 

1-18 

2-13 

13 

2-13 

13 

3-    5 

23 

4-   4 

27 

4-   4 

27 

12-   2 

31 

12-   3 

26 

12-   6 

19 

12-   6 

19 

12-   7 

16 

297 

296 

276 

24  3 

242 

AUDUBON 

101 

7-14  + 

4 

1-18 

2-13 

12 

2-13 

12 

3-   5 

22 

4-  4 

25 

4-10 

31 

11-   6 

30 

11-10 

28 

12-   3 

14 

12-   6 

20 

12-21 

15 

311 

296 

273 

220 

210 

BELLEPLAIN 

99 

7-29 

1 

2-13 

3-   6 

13 

3-   6 

13 

4-10 

24 

4-13 

28 

4-13 

28 

10-   8 

30 

11-   1 

2  5 

11-   8 

22 

12-   3 

15 

12-   3 

15 

272 

272 

212 

202 

178 

BELVIDERE 

104 

7-31 

-    7 

1-18 

2-24 

13 

4-  4 

20 

4-  4 

2  0 

4-  4 

20 

4-13 

32 

10-   8 

28 

10-   8 

28 

11-   6 

23 

11-11 

L9 

12-   6 

16 

285 

221 

216 

187 

178 

BOONTON 

98 

8-   1 

-    5 

1-18 

2-14 

5 

3-   9 

20 

4-    5 

24 

4-13 

28 

4-13 

28 

10-   8 

27 

10-   8 

27 

11-  6 

24 

11-11 

18 

- 

- 

24  7 

215 

.78 

178 

BRIDGETON   2   SSE 

5 

1-18 

2-14 

12 

2-14 

12 

3-   6 

22 

4-10 

28 

4-13 

30 

10-   8 

31 

11-   1 

28 

11-11 

21 

12-   3 

19 

12-21 

15 

310 

292 

250  |205 

178 

BURLINGTON 

102 

7-31 

1 

1-14  + 

2-13 

13 

3-    6 

19 

4-   4 

24 

4-   5 

28 

4-10 

30 

11-   3 

32 

11-   8 

28 

11-11 

24 

12-   7 

15 

12-   7 

15 

297 

276 

221 

217 

207 

CANOE   BROOK 

103 

7-31 

-14 

1-18 

4-   4 

12 

4-  4 

12 

4-13 

24 

5-   7 

28 

5-   7   28 

10-   8 

29 

10-23 

25 

11-   1 

24 

11-   6 

20 

11-11   15 

221 

216 

202 

L69 

154 

CAPE  MAY   3   W 

92 

7-14 

6 

1-18 

2-13 

7 

2-13 

7 

_ 

4-   4 

27 

4-   5 

31 

12-   3 

28 

12-   3 

28 

12-   6 

21 

12-21 

20 

None 

- 

311 

- 

213 

242 

CHARLOTTEBURG 

98 

8-   1 

-11 

1-14+ 

4-  4 

11 

4-10 

20 

4-10 

20 

5-   7 

27 

5-15 

31 

10-   7 

29 

10-   8 

21 

10-   8 

21 

11-   1 

20 

11-10 

15 

220 

205 

181 

154 

145 

CHATSWORTH   5   S 

103 

7-14 

0 

1-18 

2-13 

3 

3-   6 

17 

4-  4 

22 

4-  4 

22 

_ 

10-   8 

29 

10-23 

27 

11-   1 

22 

11-11 

17 

- 

- 

2  50 

211 

202 

- 

CLAYTON 

102 

7-14 

-    5 

1-18 

2-13 

5 

3-   5 

17 

4-  4 

22 

4-10 

26 

4-13 

29 

10-   8 

29 

11-   8 

27 

12-  3 

24 

12-  4 

20 

12-   7 

15 

297 

274 

243 

212 

178 

ELIZABETH 

102 

7-31 

0 

1-18 

2-13 

6 

3-   8 

20 

4-   4 

21 

4-   5 

28 

4-10 

29 

11-  1 

25 

11-  1 

2  5 

11-11 

23 

12-   7 

13 

12-   7 

13 

297 

274 

221 

210 

205 

ESSEX  FELLS   SERV   BLDG 

102 

8-   1 

-   5 

1-18 

4-   4 

15 

4-  4 

15 

4-  4 

15 

4-   5 

26 

4-13 

31 

10-   8 

2  9 

11-   1 

26 

11-   6 

24 

12-   3 

15 

12-   3 

15 

243 

243 

216 

210 

178 

FLEMINGTON  1   NE 

103 

7-31 

-14 

1-18 

4-   4 

16 

4-  4 

16 

4-10 

22 

5-   7 

28 

5-   7 

28 

10-   7 

32 

10-   8 

26 

11-   1 

23 

11-   7 

20 

11-11 

16 

221 

217 

205 

154 

153 

FREEHOLD 

103 

7-31 

0 

1-18 

2-13 

5 

4-  4 

20 

4-   4 

20 

4-   5 

26 

4-13 

32   11-   1 

29 

11-    6 

27 

11-13 

23 

12-   3 

17 

12-   7 

11 

297 

243 

223 

215 

202 

HAMMONTON   2   NNE 

104 

7-31 

_ 

_ 

_ 

_ 

4-   4 

24 

4-10 

28 

4-10 

28 

10-   8 

32 

11-10 

28 

11-11 

24 

12-   3 

20 

12-   7 

14 

- 

- 

221 

214 

181 

HIGHTSTOWN   1   N 

101 

7-31 

-   4 

1-14 

2-13 

7 

2-14 

20 

4-  4 

21 

4-10 

28 

4-10 

28 

10-   8 

31 

11-   1 

28 

11-11 

22 

12-   3 

20 

12-   7 

14 

297 

292 

221 

205 

181 

INDIAN   MILLS  2   W 

100 

7-14  + 

-10 

1-18 

3-   6 

14 

4-10 

20 

4-10 

20 

5-    7 

28 

5-   7 

28 

10-   8 

25 

10-   8 

25 

11-   1 

24 

11-11 

17 

12-   3 

14 

272 

215 

205 

154 

154 

JERSEY  CITY 

98 

7-14+ 

7 

1-18 

2-13 

11 

2-13 

11 

4-  4 

23 

4-  4 

23 

4-   5 

32 

11-10 

30 

11-11 

23 

11-11 

23 

12-   6 

17 

12-   7 

15 

297 

296 

221 

221 

219 

LAKEWOOD   2   ENE 

102 

7-31 

-   8 

1-14 

3-   6 

13 

4-  4 

20 

4-10 

23 

4-13 

28 

5-   7 

32 

10-   8 

30 

11-    1 

27 

11-   8 

22 

11-11 

16 

11-11 

16 

250 

221 

212 

202 

154 

LAMBERTVILLE 

102 

7-31 

-    5 

1-18 

2-13 

8 

3-   6 

20 

4-  4 

22 

4-   4 

22 

4-13 

29 

10-   8 

30 

11-  1 

27 

11-   8 

24 

11-11 

20 

12-   7 

16 

297 

250 

218 

211 

178 

LAYTON   3   NW 

103 

7-14 

-22 

1-18    i    4-   4 

9 

4-10 

20 

4-13 

23 

5-   7 

26 

5-14 

31 

9-24 

32 

10-   7 

24 

10-   7 

24 

11-   1 

18 

11-   7 

16 

217 

205 

177 

153 

133 

LEESBURG   STATE   FARM 

_ 

2i    2-13    1    2-14 

12 

3-   7 

20 

4-   5 

23 

4-13 

28 

4-13 

28 

10-   8 

31 

11-    1 

26 

12-   3 

20 

12-   3 

20 

12-   7 

16 

296 

271 

242 

202 

178 

LITTLE   FALLS  WATER  CO 

103 

8-   1 

-   5      1-18        2-14 

12 

4-  4 

17 

4-   4 

17 

4-   5 

28 

4-13 

31 

10-   8 

31 

11-   1 

27 

11-10 

24 

12-   3 

17 

12-   7 

13 

296 

24  3 

220 

210 

178 

LONG  BRANCH 

100 

7-14 

4\    1-18        2-13 

7 

2-13 

7 

4-   4 

22 

4-   5 

27 

4-10 

30 

11-    1 

30 

11-10 

27 

11-11 

24 

12-   6 

IS 

12-   7 

13 

297 

2  96 

221 

219 

205 

LONG  VALLEY 

100 

8-   1 

-15 1    1-18 

4-  4 

15 

4-  4 

15 

4-10 

22 

4-13 

28 

5-   7 

29 

10-   8 

2  5 

10-   8 

25 

11-   1 

23 

11-   7 

19 

11-11 

15 

221 

217 

205 

178 

154 

MILLVILLE   CAA   AIRPORT 

98 

7-14+ 

0 

1-18 

3-   6 

15 

3-   6 

15 

4-  2 

24 

4-10 

26 

4-13 

32  110-   7 

32 

11-   7 

2  8 

11-   8 

24 

12-  3 

17 

12-   7 

14   276 

272 

220 

211 

177 

MOORESTOWN 

100 

7-31 

0 

1-18 

2-13 

11 

2-13 

11 

4-   4 

24 

4-10 

28 

4-10 

28  110-    8 

31 

11-   7 

28 

11-11 

23 

12-   7 

17 

12-21 

15 

311 

297 

221 

211 

181 

MORRIS   PLAINS 

100 

8-   1 

-11 

1-18 

4-   4 

15 

4-   4 

15 

4-10 

24 

4-13 

27 

5-   7 

30 

10-   7 

31 

10-   8 

24 

10-   8 

24 

11-11 

19 

12-   3 

12 

243 

221 

181 

17b 

153 

NEWARK   TO    AIRPORT 

103 

7-31 

5 

1-18 

2-13 

9 

2-13 

9 

4-   4 

23 

4-   4 

23 

4-    5 

30 

11-   1 

31 

11-11 

28 

12-   5 

24 

12-   6 

17 

12-   7 

16 

297 

296 

245 

221 

210 

NEK   BURNSWICK   EXP   STA 

100 

7-31+ 

-  3 

1-14 

2-13 

5 

3-  6 

20 

4-   4 

21 

4-   5 

27 

4-13 

32 

10-   8 

31 

11-   7 

25 

11-11 

21 

12-   3 

20 

12-   7 

13 

297 

272 

221 

216 

178 

NEWTON 

100 

8-   1 

-   8 

1-18 

4-   4 

14 

4-  4 

14 

4-10 

24 

4-10 

24 

5-   7 

30 

10-   8 

23 

10-   8 

23 

10-   8 

23 

11-   6 

20 

11-11 

16 

221 

216 

181 

181 

154 

PATERSON 

102 

7-15+ 

2 

1-18 

2-13 

8 

3-   5 

20 

4-  4 

21 

4-   4 

21 

4-   6 

31 

11-  1 

31 

11-10 

28 

12-   3 

23 

12-   7 

lb 

12-   7 

16 

297 

277 

243 

220 

209 

PEMBERTON   3   E 

101 

7-14 

-   6 

1-18 

3-   6 

15 

3-   6 

15 

4-10 

24 

4-10 

24 

5-   7 

31 

10-   8 

28 

10-   8 

28 

11-   8 

23 

11-11 

18 

12-  7 

12 

276 

250 

212 

181 

154 

PHILLIPSBURG 

104 

7-31+ 

-   9 

1-18 

2-13 

9 

4-  4 

20 

4-   4 

20 

4-10 

27 

5-   7 

32 

10-    7 

32 

10-   8 

27 

11-  6 

24 

11-11 

19 

12-   6 

12 

296 

221 

216 

181 

153 

PLA1NFIELD 

104 

7-31 

-   3 

1-18 

2-13 

5 

4-  4 

20 

4-  4 

20 

4-10 

28 

4-13 

30 

10-    8 

31 

11-   1 

26 

11-11 

21 

12-   3 

17 

12-   7 

14 

297 

24  3 

221 

205 

178 

PLEASANTVILLE   1   N 

97 

7-    3+ 

0 

2-13 

3-   6 

16 

3-   6 

16 

4-  4 

23 

4-13 

28 

5-   7 

32 

10-   8 

31 

11-   1 

27 

11-   8 

24 

12-   3 

15 

12-   3 

15 

272 

272 

218 

202 

154 

RIDGEFIELD 

102 

7-31 

2 

1-18 

2-13 

7 

4-   4 

20 

4-  4 

20 

4-   4 

20 

4-10 

32 

10-   8 

32 

11-   6 

28 

12-   3 

20 

12-   3 

20 

12-   6 

16   296 

24  3 

243 

216 

181 

RUNYON 

103 

7-31 

-14 

1-18 

4-   4 

14 

4-  4 

14 

4-13 

24 

4-13 

24 

5-   7 

29 

10-   8 

25 

10-   8 

25 

10-23 

23 

11-   1 

19 

11-11 

14 

221 

211 

193 

178 

154 

SANDY   HOOK 

95 

7-14+ 

8 

1-18 

2-13 

10 

2-14 

19 

4-   4 

22 

4-   4 

22 

4-   5 

30 

12-   2  130 

12-  3 

27 

12-   6 

23 

12-   7 

17 

None 

- 

296 

246 

2-13 

241 

SOMERVILLE 

103 

7-14 

-10 

1-18 

4-  4 

16 

4-  4 

16 

4-   9 

23 

4-13 

27 

5-   7 

32 

10-   8  128 

10-   8 

28 

11-   1 

23 

11-11 

18 

12-   3 

16 

243 

221 

206 

178 

154 

SUSSEX   3   N 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

10-   8   25 

10-   8 

25 

11-   6 

22 

12-   3 

17 

12-   6 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

TRENTON   2 

100 

7-14  + 

3 

1-14  + 

2-13 

11 

2-13 

11 

4-  4 

23 

4-  4 

23 

4-10 

31 

11-   1 

32 

11-10 

27 

12-   3 

22 

12-   6 

18 

12-   7 

15 

297 

296 

243 

220 

205 

TRENTON  WB  CITY 

99 

7-31 

7 

1-18 

2-13 

13 

2-13 

13 

4-  4 

24 

4-  4 

24 

4-   5 

31 

11-10 

30 

12-  3 

26 

12-   5 

23 

12-   6 

19 

12-21 

16 

311 

296 

245 

24  3 

219 

TUCKERTON 

3-   5 

20 

4-   4 

22 

4-   4 

22 

4-30 

29 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WOODSTOWN   2   NW 

101 

8-   1 

-   3 

1-18+ 

2-13 

9 

2-14 

18 

3-   6 

23 

4-   4 

26 

4-10 

29 

11-   1 

30 

11-   7 

28 

11-11 

21 

12-   7 

17 

12-21 

16 

311 

296 

250 

217 

205 

TOTAL  EVi 

1POR 

ATIO] 

tf  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Ap 

r. 

May 

June 

July 

Aug.      I      Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

CANOE  BROOK 

EVAP 

B4.67 

5.58 

B6.09 

B5.12 

82.80 

B2.ll 

_ 

m 

_ 

DEP 

_ 

_ 

_ 

.11 

1.04 

.98 

.94 

-    .18 

.22 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

447 

384 

262 

221 

181 

266 

- 

- 

- 

PLEASANTVILLE   1   N 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

4.42 

6.94 

7.05 

5.71 

B3.73 

B2.98 

B1.61 

_ 

- 

DEP 

.- 

_ 

_ 

-1.30 

.87 

.61 

.07 

-    .39 

.41 

-    .39 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1300 

1237 

1010 

1051 

942 

1178 

1118 

- 

- 

RUNYON 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

4.19 

B2.33 

B2.23 

- 

- 

-   . 

DEP 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

-    .88 

-1.79 

-    .39 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

354 

300 

374 

" 

" 
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270 

c 
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61 
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BURL INwTON 

1 

99  57 
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20 

8 

2 

KLLEPLAIN 

0(90 

CAPt   MAY 

1 

19  16 

74  52 

49 

60 

60 
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0721 
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1 

40  10 

74  02 

19 

IS 

2 
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0729 
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2 

40  50 

75  03 

299 

63 

62 
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0787 

CAMDEN 

7 

39  48 

7*  $t 

130 

13 

2 

600NTON 

0907 

MORRIS 

8 

40  54 

74  24 

280 

46 

64 

1  2  5 

8RANCMVILLE 

09  78 

SUSSEX 

2 

41  09 

74  47 

570 

n 

MM 

2 
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1028 
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2 

59  24 

75  13 

23 

56 

71 
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BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40  04 

74  33 

12 

42 

se 
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CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

41  07 

74  SO 

1040 

14 

2 

CANOE  BROOK 

1333 

ESSEX 

40  45 

74  21 

180 

2- 

24 

24 

12  5  4 
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2 
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8 
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1 
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17 

29 
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40  52 
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62 
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MORRIS 

8 

40  44 

74  25 
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14 
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75  06 

120 

41 

61 
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10 

40  38 

74  55 
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11 
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2130 
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2 

41  10 

74  47 

760 

52 
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2 
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SALEM 

2 
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12 
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2644 
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53 
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157 

40 
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46 
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14 
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6167 
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10 

40  35 

74  34 

90 

u 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUT  H 

1 

40  20 

74  14 
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C 

MARLTON  1  W 

9291 

BURLINGTON 

2 

39  34 

74  37 

to 

13 

2 

MAYS  LANDING 

5946 

A7LANT1C 

3 

39  27 

74  44 

90 

10 

2 

MIDLAND  PARK 

9501 

BERGEN 

B 

40  59 

74  09 
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1 

2 

Mill VIllF 

9976 
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6 

39  24 
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60 

14 
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6961 
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t 
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6S 

6 

1 
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MILTON 

9997 

MORRIS 

8 

41  01 
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1* 

2 
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:-2  ft 

BURLINGTON 

1 

39  9B 

74  98 

99 

41 

91 

1  2  9 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

6 

40  50 

74  90 

900 

9 

13 

1  2  3 

NEWARK  we  AIRPORT 

1026 

ESSEX 

1 

40  42 

74  10 

11 

99 

100 

1  2  3  C 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STATION 

6  H 1 
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',0 

40  C8 

74  26 

80 

97 
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6146 
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4 
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12 

>5 
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2 

41  03 
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71 
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6 
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1* 

2 
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8 

40  47 

74  14 
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/5 
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63 
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WARREN 

2 
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196 

19 
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UNION 
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40  36 
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120 

5i 

66 
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7131 

ATLANTIC 
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31 

91 

31 
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r326 

MERCER 

10 

40  19 

74  40 

90 

6 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40  36 

74  15 

20 

19 
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7545 

BERGEN 

4 

40  SO 

74  01 

60 

37 

37 

1  2  3 

R1NGW000 

P987 

PA5SAIC 

6 

41  08 

74  16 

305 

14 

2 

RUNYON 

ri23 
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1 

40  26 

■>4  20 

16 

30 

31 

31 
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SANDY  HOOK 

7669 

MONMOUTH 
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74  01 

22 

96 
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SEA8R00K 

?'336 
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2 

39  30 
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APR 
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6194 

SOMERSET 

10 

40  34 
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75 

66 

71 
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SPLIT  ROCK  POND 

840? 

MORR ! S 

8 

40  58 

74  28 

600 

14 

2 

SPRINGFIELD 

B423 

UNION 

1 

40  43 

74  18 

C 

tSUSSEX  3  N 

136-4 

SUSSEX 

3 

41  14 

74  55 

530 

56 

94 

1  2  3 

SWEDESBORO 

B6B0 

GLOUCESTER 

2 

39  44 

75  19 

75 

6 

APR 

2 

SWEDESBORO  5  NW 

8685  GLOUCESTER 

2 

39  47 

75  24 

10 

6 

2 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

1 

39  57 

74  14 

10 

33 

2 

TRENTON  2 

4<3  7>j 

MERCER 

2 

40  14 

74  46 

105 

24 

24 

1  2  3 

TRENTON  WB  CITY 

$ae? 

MERCER 

2 

40  13 

74  46 

56 

62 

62 

|l  2  3  C 

TUCKERTON 

BB99 

OCEAN 

l 

39  36 

74  20 

23 

55 

*>o 

6 

1  2  3 

VINELAND 

9195 

CUMBERLAND 

6 

39  29 

75  00 

110 

59 

74 

2 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

8 

41  02 
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14 

2   C 
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9271 
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8 

40  40 

74  25 

C 
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9 

40  39 
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15 

2   C 

WOODCLIFF  LAKE 
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* 
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SALEM 

2 
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issues  ol  Climatological  Data. 


6.  and  wind  mov 
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following  tho  i 


+  Also  later  date  [dates)  or  months. 

*  Amount  Included  In  following  measurement . 

B  Adjusted  to  full  south. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  way 

found  In  the  Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Anount  Is  wholly  or  partially  estimated. 

H  Less  than  a  complete  month  of  record  available;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  of  record  are  mlsslnK;  see  monthly  CI lnatologlcal  Data  for  detailed  daily 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  iron  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  so-all  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  montb. 
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NEW  JERSEY  -  JANUARY  1955 
WEATHER  SUMMARY 


Extreme  dryness  was  the  outstanding 
feature  of  this  month's  weather  in  New 
Jersey.   The  state  precipitation  av- 
erage of  0.72  inch  was  2.87  inches  be- 
low normal,  and  was  the  driest  January 
of  all  time,  based  on  records  dating 
back  to  1885.   It  was  also  the  eighth 
driest  month  for  any  time  of  the  year 
during  the  same  period  of  record.   Ex- 
treme monthly  totals  ranged  from  0.25 
inch  at  Belleplain  and  Deepwater  to 
2.05  inches  at  Paterson.   The  greatest 
daily  amount  was  1.54  inches  at  Paterson 
on  the  2nd.   The  snowfall  average  of  2.5 
inches  was  about  one-third  of  what  might 
normally  be  expected  in  New  Jersey  dur- 
ing January.   The  greatest  total  fall 
for  the  month  was  5.0  inches  at  Long 
Valley.   Temperatures  averaged  29.6°, 
or  1.5°  below  normal,  placing  it  as  the 
coldest  January  since  1948.   The  lowest 
temperature  for  the  month  was  -4°   at 
Layton  3  NW  on  the  30th,  and  the  highest 
temperature  was  59°  at  Millville  CAA 
Airport  on  the  2nd.   Sunshine  during  the 
month  was  considerably  above  normal, 
based  on  reports  from  available  record- 
ing stations. 

The  weather  was  quite  warm  for  the  first 
four  days  of  the  month,  and  most  stations 
reported  their  maximum  temperature  for 
the  month  during  this  period.   Rain  began 
falling  over  the  state  about  midnight  of 
the  1st  and  continued  until  noon  of  the 
2nd,  as  an  area  of  low  pressure  centered 
north  of  the  Great  Lakes  progressed  east- 
ward.  Very  light  amounts  of  precipita- 
tion also  occurred  at  scattered  stations 
in  the  northern  part  of  the  state  during 
the  early  morning  hours  of  the  4th.   On 
the  5th,  cooler  weather  with  slightly 
be-iow  normal  readings  prevailed  over  the 
state.   With  the  eastward  movement  of 
another  area  of  low  pressure,  light  pre- 
cipitation, accompanied  by  freezing 
rain,  sleet,  and  glaze  at  some  stations, 
began  falling  late  on  the  5th  and  con- 
tinued until  mid-afternoon  of  the  6th. 


Temperatures  on  the  6th  were  somewhat 
above  normal,  but  with  the  passage  of  a 
mild  cold  front  late  on  the  6th  the 
state  came  under  the  influence  of 
high  pressure  and  near  normal  tempera- 
tures for  the  next  few  days.   Other 
occurrences  of  precipitation  during 
the  month  were  confined  to  light 
amounts  on  the  13th,  15th,  22nd,  and 
25th.   Periods  of  fall  were  twelve 
hours  or  less  in  duration  and  mostly 
in  the  form  of  snow.   During  the 
period  10th-31st,  temperatures  were 
above  normal  on  only  two  days,  the 
10th  and  22nd,  while  on  all  other 
dates  readings  were  normal  or  below. 
The  advent  of  cold,  dry  air  of  Arctic 
origin  on  the  27th,  which  held  until 
the  end  of  the  month,  brought  tem- 
peratures down  to  well  below  normal 
across  the  state,  and  it  was  during 
this  period  that  all  stations  reported 
their  lowest  reading  for  the  month. 

Unusually  dry  weather  during  January 
was  generally  favorable  for  outdoor 
farm  work  despite  the  fact  that  the 
month  was  colder  than  normal.   Fall 
sown  grains  held  up  very  well  and 
winter  pastures  provided  comparatively 
good  grazing,  particularly  in  the  first 
half  of  the  month.   However,  in  the 
latter  part  of  the  month,  declining 
moisture  supplies  and  bare  ground  dur- 
ing the  prolonged  cold  period  may  have 
caused  some  damage . 


Streamflow  conditions  in  New  Jersey  for 
January  as  reported  by  the  U.  S.  Geo- 
logical Survey,  Water  Resources  Divi- 
sion, were  contrary  to  the  usual  season- 
al pattern,  declining  steadily  through- 
out the  entire  month  and  became  well 
below  normal.   At  end  of  month,  ice  in 
northern  rivers  was  unusually  severe. 


There  were  no  destructive  storms  or 
flooding  conditions  reported  in  January. 

Franklin  W.  Long 
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t  mile  occurring  during  the 
rlod. 


14 
18 


15.0 

14.4 

12.4 

9.8 


42 
38 
40* 
35 


h  60 

11  *88 
11 

I  I  86 


1 
5.2 
5.2 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

r»i 

■ 

| 

1 

1 

1 
S 

3 

a 
tr 

> 
< 

c*3 
■S  ° 

<  s 

885 
886 
887 
888 
889 

890 
891 
892 
893 
894 

895 

896 
897 
898 
899 

900 
901 
902 
903 
904 

905 
906 
907 
908 
909 

30.8 
27.3 
28.4 
25.4 
36.2 

41.3 
34.2 
29.9 
21.6 
34.2 

28.1 
28.6 
29.0 
32.6 
30.1 

32.4 
30.4 
28.4 
30.4 
23.2 

27.0 
36.5 
31.8 
31.8 
33.2 

67 
60 
67 
59 
60 

78 

59 
67 
54 
61 

64 
61 
64 
64 
60 

64 
63 

58 
57 
58 

60 
74 
71 
60 
69 

0 
-10 

-  6 
-12 

8 

12 
10 

-  6 
-21 

-  4 

-  4 

-  7 

-  6 
-10 
-21 

-  5 

-  6 

-  5 

-  5 
-34 

-16 

-  5 
-19 

-  6 
-12 

4.08 
4.47 
3.86 
4.77 
5.68 

2.29 

6.57 
5.13 
3.04 
2.34 

4.66 
1.66 
2.80 
4.20 
4.01 

3.85 
2.52 
3.28 
3.90 
3.09 

4.18 
2.85 
3.50 
3.74 
3.18 

9.7 

11.5 
9.7 
6.0 

2.6 
5.4 
8.6 
6.4 
15.6 

21.3 
3.1 

10.3 
9.9 
7.5 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

3 

| 

8 

S1 

8>3 

i 

a 

< 

a 

3 

< 

£  £ 

1910 

29.7 

54 

-15 

5.04 

13.3 

1911 

33.5 

63 

0 

3.44 

3.6 

1912 

22.3 

58 

-32 

2.82 

13.4 

1913 

39.5 

68 

10 

3.58 

0.8 

1914 

31.9 

73 

-12 

3.85 

2.4 

1915 

33.5 

61 

3 

6.55 

3.4 

1916 

35.1 

74 

-    2 

1.50 

1.9 

1917 

31.4 

58 

0 

3.26 

5.4 

1918 

20.3 

56 

-16 

4.14 

18.9 

1919 

34.1 

62 

-   7 

3.51 

1.3 

1920 

23.6 

53 

-10 

2.60 

6.6 

1921 

33.0 

63 

-   5 

2.63 

2.7 

1922 

27.6 

57 

-11 

2.62 

11.1 

1923 

30.1 

» 

-14 

5.22 

16.6 

1924 

32.2 

-   6 

4.48 

1.4 

1925 

27.4 

59 

-20 

4.43 

22.8 

1926 

30.8 

63 

-   9 

2.61 

2.4 

1927 

29.2 

70 

-12 

2.22 

7.9 

1928 

32.5 

65 

-15 

2.26 

8.3 

1929 

30.7 

67 

-    4 

3.49 

1.6 

1930 

31.7 

72 

-14 

2.92 

5.9 

1931 

31.6 

64 

-    5 

2.16 

1.6 

1932 

42.4 

76 

18 

4.50 

1.5 

1933 

38.5 

67 

2 

2.39 

1.2 

1934 

33.6 

64 

-   1 

2.59 

0.2 

JANUARY 

Temperature 

Precipitation 

Year 

B 
0> 

a 

> 
< 

1 

a 

% 

i 

3 

a 

2 
« 
> 
< 

o>3 

>  a 

1935 

28.2 

65 

-26 

4.00 

15.8 

1936 

27.2 

59 

-15 

6.34 

9.1 

1937 

40.3 

72 

9 

6.30 

2.2 

1938 

31.0 

68 

-19 

3.64 

4.0 

1939 

30.9 

65 

-10 

3.98 

10.2 

1940 

22.4 

62 

-13 

1.95 

5.6 

1941 

29.4 

58 

-   7 

3.47 

8.8 

1942 

28.9 

66 

-23 

2.98 

5.5 

1943 

30.3 

63 

-   2 

2.97 

7.3 

1944 

32.5 

69 

-10 

3.50 

4.3 

1945 

24.4 

60 

-10 

3.04 

13.0 

1946 

32.7 

68 

-    5 

1.76 

2.3 

1947 

36.7 

76 

-    1 

3.71 

4.8 

1948 

24.1 

52 

-22 

4.78 

16.9 

1949 

38.0 

68 

8 

5.99 

5.6 

1950 

40.7 

76 

5 

2.46 

0.5 

1951 

34.6 

69 

5 

3.30 

3.8 

1952 

35.1 

68 

-   6 

5.15 

3.7 

1953 

36.1 

70 

7 

5.32 

4.6 

1954 

29.7 

66 

-22 

2.07 

12.5 

1955 

29.6 

59 

-  4 

0.72 

2.5 

All 

Years 

31.1 

3.59 

7.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW   JERSEY 
JANUARY    1955 


Temperature 

Precipitation 

Station 

•  1 

*  1 

n 

fa 
«s 

> 

< 

3 
B 

a 

a 
0 

1 

0 

e 

0 

£ 

Q 

i 

S 

a 

Q 
g 

Q 

No.  of  Days 

o 

a 
£    S 
3   Z 

!  | 

Q 
2 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Deye 

Max. 

w 

in. 

•3 

e2 

si 

it 

S3 

a 

s 

6 

0 

2 

? 
o 

§< 

«  1 

hi 

S  5 

s 

0 

OS 

pJO 

ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

B0ONT0N 

R 
AM 

39.3 
38.8 
41.3 
36.0 
36.4 

27.1 
25.0 
22.1 
20.2 
18.8 

33.2 
31.9 
31.7 
28.1 
27.6 

- 

2.6 

1.8 

•  2 

•  2 

56 
56 
58 
52 

51 

2 
2 
2 
2 
3 

13 

12 
4 
5 
4 

28 
28 
28 
2  8+ 
30 

976 
1019 
1023 
1134 
1151 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
5 
9 

8 

2  6 
27 
2  6 
30 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

.38 

.37 

E   .25 

1.17 

.62 

-  3.40 

-  3.28 

-  2.50 

-  2.71 

.18 

•  18 
.15 

•  62 

•  21 

2 
2 
2 
6 
2 

1.0 
3.5 
1.0 
2.1 

T 
2 

0 
0 

0 

13  + 
22 

2 
2 
2 
2 
2 

c 

0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

BRIDQETON  2  SSE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARL0TTE8URG 

AM 
AM 
AM 

40.6 
39.1 
36.5 
39.6 

34.4 

22.4 
23.8 

16.7 
28.5 
16.3 

31.5 
31.5 
26.6 

34.1 
25.4 

- 

2.2 

1.4 

1.6 

.7 

1.9 

58 
54 
52 

54 
48 

3 
2 

3 
6 
3 

7 
10 

1 

15 

-  1 

29+ 
28 
30+ 
28 

30 

1030 
1030 
1179 
950 
1223 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
8 
5 

12 

30 
28 
30 
23 
31 

0 
0 
0 
0 

1 

.43 
.59 
.86 
1.13 
■  58 

-  3.09 

-  2.84 

-  2.93 

-  2.27 

-  3.07 

.18 
.23 
.30 
.46 
.20 

2 
2 
3 
22 
2 

.0 

T 

3.5 

2.4 

0 
0 

13+ 
15  + 

2 
3 
3 
3' 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

AM 

39.4 
38.8 
38.5 
35.9 

37.4 

21.7 
23.6 
22.1 
18.7 
18.8 

30.6 
31.2 
30.3 
27.3 
28.1 

- 

.7 
•  6 

2.3 

57 
57 
55 
50 
53 

4 
2 
2 
3 
2 

6 

8 
9 
5 
1 

29 
29 
29 

2  8+ 
30 

1062 
1042 
1066 
1162 
1136 

0 
0 
0 
0 

0 

4 
5 
5 
5 
6 

29 
28 
30 
31 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

.48 
.68 
1.35 
.99 
.98 

-  2.74 

-  2.08 

-  2.60 

.24 
.24 
1.00 
.22 
.29 

2 
6 
2 

3+ 
2 

2.0 
1.5 
2.7 
1.5 
4.8 

13+ 
13  + 
15  + 

13+ 

1 
4 
2 
6 
4 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 

AM 

37.6 
39.6 

36.7 
38.8 

35.3 

21.8 
22.4 
22.2 

20.8 
24.2 

29.7 
31.0 
29.5 
29.8 
29.9 

- 

2.2 
2.3 

.8 
2.4 
2.4 

54 
57 
53 
55 
51 

1 
3 
2 
2 
2 

5 
8 
7 
0 
12 

28 
26 
28 
28 
28 

1086 
1045 
1093 

1085 
1080 

0 
0 

0 
0 
0 

7 
5 

6 
6 

8 

29 
31 
30 
29 

29 

0 
0 
0 

1 

0 

.63 
.57 
.79 
.50 
E   .64 

-  3.33 

-  3.25 

-  2.62 

-  3.37 

-  2.90 

.30 
.19 
.33 
.21 
.27 

6 
2 
6 
2 
2 

2.5 

3.4 
2.1 
1.0 

13 

13+ 
13+ 

2 
3 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEES3URG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 
AM 

37.5 
37. 3M 
34.5 
40.5 
38.0 

19.7 
21. 5M 
14,3 
23.5 
20.8 

28.6 
29. 4M 
24.4 
32.0 
29.4 

"/ 

3.5 

•  9 
.9 

•  2 

53 
54 
47 
58 
52 

2 
2 
3 
3 
3 

0 
6 

-  4 
8 
6 

29 

2  8+ 
30 
28 
30 

1119 
1095 
1254 
1018 
1094 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
11 
3 
6 

31 
29 
31 
30 
29 

1 

0 
3 
0 
0 

.51 

.71 

E   .65 

.67 

-  3.34 

-  2.84 

-  2.29 

-  3.04 

.25 

.30 
.33 

.24 

2 
2 
6 

2 

3.0 
2.0 
2.2 

3.6 

22 
IB 

13  + 
22 

2 

3 

2 

1 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE  CAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

AM 

36.5 
35.3 
39.5 
38.2 
37.0 

23.6 
18.9 
22.6 
24.2 
19.3 

30.1 
27.1 
31.1 
31.2 
28.2 

- 

1.6 
.1 

.1 

52 
51 
59 
54 
52 

2 

2 
2 
2 

3 

10 

-  1 

5 

9 

5 

28+ 
30 
28 
28 

31 

1077 
1169 
1045 
1042 
1138 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 

5 
6 

7 

29 
30 
2y 
29 
30 

0 

1 

0 
0 
0 

.64 
E  1.20 
.36 
.40 
.63 

-  3.48 

-  2.00 

-  3.02 

.23 

•  39 
.15 
.17 

•  33 

2 
6 
2 
2 
2 

3.4 
5.0 
1.3 
2.2 
2.8 

13 
22 

14+ 

3 

6 
2 
1 
2 

0 
0 
0 

G 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

R 

AM 
AM 

37.1 
37.3 
33.8 
37.5 
39.6 

24.3 
21.7 
16.7 
23.0 
21.6 

30.7 
29.5 
25.3 
30.3 
30.6 

- 

.8 
1.0 
1.2 

.3 
2.9 

53 
52 
50 
52 
55 

2 
2 
3 
3 
2 

12 
6 
1 

12 
5 

28 

28+ 

30 

28+ 

29 

1055 
1093 
1225 
1068 
1059 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

5 

13 

6 

4 

2b 
30 
30 
28 
30 

0 
0 
0 
0 
0 

.81 
.71 
.72 
2.05 
•  60 

-  2.79 

-  2.92 

-  2.60 

-  1.68 

-  2.84 

.30 
.30 
.22 
1.54 
.25 

2 
2 
6 
2 
22 

3.1 
2.3 
2.7 
3.5 
2.0 

14+ 

13 

22 

15+ 

22 

2 

3 

3 
2 
3 

0 

0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

1 

0 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 
RUNYON 

AM 

38.3 

37.3 
40.7 
37.1 
38.2 

21.8 
21.5 
21.0 
22.4 
19.  OM 

30.1 
29.4 
30.9 
29.8 
28.  6M 

- 

1.5 
.8 

2.1 
•  6 

1.1 

53 
53 
57 

51 
55 

2  + 
2 
3 
2 

2  + 

7 

7 

2 

11 

28 
29+ 
30 
28 

1075 
1095 
1053 
1084 
1092 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
4 
6 
5 

29 

29 
29 
29 
30 

0 
0 
0 
0 

0 

1.38 
.69 
.43 

.79 
.74 

-  2.15 

-  2.95 

-  2.93 

-  2.74 

-  2.86 

.60 
.33 
.19 
.26 
.28 

2 
6 
2 
2 
2 

3.7 
4.3 
1.3 
3.6 
1.8 

13+ 
15 
22+ 
13+ 

4 
3 
2 

3 

1 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

R 

36.6 
37.0 
33.8 
37.6 
36.5 

26.5 
20.0 
18.6 
23.4 
24.7 

31.6 
28.5 
26.2 
30.5 
30.6 

: 

.3 

•  8 

.8 

1.4 

2.0 

50 
52 
49 
53 

53 

2 
2 
2 
2 
2 

12 
2 

3 

9 

11 

28 
30 
30 
28 
28 

1029 
1124 
1193 
1061 
1057 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
13 
5 
7 

26 
29 

30 
30 

23 

0 
0 
0 
0 

0 

.38 
.85 
.71 
.55 
.52 

-  3.58 

-  2.74 

-  2.57 

-  3.28 

-  2.64 

.22 

.39 
.37 
.23 
.19 

22 
6 
6 
2 
2 

3.4 
4.1 

.9 
2.8 

13+ 
13+ 
13+ 

13+ 

1 
3 

2 

2 

3 

0 

0 

a 

0 
0 

0 

c 

0 
0 
0 

WOODSTOWN  2  NW 

AM 

38.8 

22.2 

30.5 

57 

3 

7 

28 

1061 

0 

5 

30 

0 

.38 

.18 

2 

2.3 

2 

22 

2 

0 

0 

STATE 

29.6 

- 

1.5 

.72 

-  2.87 

2.5 

See  Deference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


TobU  3 


Day  of  month 


ATLANTIC    CITY    Wt< 

AU0U8ON 

BASS  RWtR  ST  FOREST 

BEU.EPLAIN 

BELMAR 

BELVIOERE 
BERLIN  i    N 
BOOK TON 
BRANCMV1LLE 
BR1DGETON  2    SSE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  HAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CNARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CHATSWORTH  9  5 
CLAYTON 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZA3ETHP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

PLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
SREENWOOO  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWQOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MlLLVlLLt  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORE S TOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  MB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MtLFOKD 
NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 
ORANGE 

PATERSON 
PEMBERTQN  3  E 
PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 


RIDGEFIELD 
RINGWOOD 

RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDES80RO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 

WOODCLIFF    LAKE 


13       14       15       16   I    17       18 


22      23      24 


WOOOSTOWN    2 


S—  R«f«renc«  NoIm  Following  Station  Index 
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Table  5 

U 

n 

11*1 

X 

CJ 

yiti 

..nj 

1J 

L  UX1 

LLC 

1 

NEW  JERSEY 
JANUARY  1955 

Station 

Day  Of  Month 

0 

0> 

,  JJ 

2   C 

4 

5   6 

7    8 

9 

10 

11 

12   13 

14 

1! 

16 

17 

18 

19 

20   2 

22 

23   24   25 

26 

27 

28 

29 

30 

31   1 

ATLANTIC  CITY  WB 

MA 

MI 

*   45   56   48   53   37   50   41   43   37   48   33   41   33   36   39   39   39   42   36   33   34   41   37   36   40   42   4' 

24 

32 

25   34   sa.a 

M   36   42   35   33   28   34   31   28   30   32   28   24   26   25   29   29   27   24   26   22   18   32   32   31   28   29   16   1 

21 

17   15 

27.1 

AUDUBON 

MA 
MI 

X   51   56   48   52   38   48   40   40   36   46   35   37   33   35   39   40   37   40   41   32   37   39   35   38   39   39   42 
1       29   36   37   33   25   32   31   28   25   33   27   21   27   25   28   28   25   24   26   22   18   25   26   26   19   25   IE 

25 

12 

29 

13 

26   3C 

17   15 

38.8 

BELLEPLAIN 

MA 

<   53   58   54   54   49   54   43   42   39   47   42   42   35   36   39   39   40   40   38   32   36   41   42   42   42   43   41 

28 

31 

27   32   41.3 
5    8   22.1 

25   30   36.0 

5    9   20.2 

27   24  I  36.4 

MI 

t      25   35   29   35   23   31   36   28   22   30   27   14   26   23   25 

26   18   22   25   22   10   20   23   25   15   25   22 

4 

5 

BELVIDERE 

MA 

<   45   52   47   45   36   40   37   40   33   44   40   29   32   34   3' 

36   32   39   39   29   37   39   36   37   33   36   28 

24 

27 

MI 

i       26   34   30   21   20   31   28   24   IS 

31   21   11 

25   21   24 

24   21   22   24   19   14   25   20   14   12   15   19 

5 

7 

BOOM TON 

MA 

!   47   46   5 

L   47   46   3( 

38   39   37 

37   41   36 

31   30   32 

40   35   3£ 

35   35   29   35   43   35 

35   35   34 

29 

24 

MIt 

1   26   27   3 

1   33   18   IS 

24   25   2C 

24   20   16 

18   20   22 

24   18   2; 

23   20   10   11   20   19   13   14   20 

9 

5 

4    7   18.8 

BRIDSETON  2  SSE 

MA) 

49   50   51 

i   54   55   4! 

51   43   4C 

44   47   38 

39   33   36 

39   36   3E 

40   39   32 

33   40   3£ 

40   40   42 

36 

29 

27   28   40.6 
7   10  '  35.4 

MU 

25   27   2' 

36   23   2< 

32   24   26 

29   27   17 

22   24   27 

24   23   2: 

24   22   1( 

19   25   2" 

16   22   28 

8 

7 

BURLINGTON 

MA> 

49   54   4( 

50   41   51 

39   40   36 

45   40   34 

35   35   39 

39   37   4C 

40   34   37 

41   35   3£ 

39   38   42 

32 

28 

27   29 

39.1 
23.8 

Mlf* 

30   34  3' 

35   24   31 

28   26   23 

32   22   21 

26   25   27 

26   26   IS 

26   20   16 

27   26   25 

18   26   17 

10 

11 

12   14 

CANOE  BROOK 

MA» 

43   46   5; 

46   48   3  7 

39   35   37 

43   43   36 

32   30   32 

35   36   34 

37   37   31 

36   43   34 

36   36   35 

28 

26 

26   24 

36.5 

MIN 

22   21   2£ 

35   17   26 

28   24   17 

19   15   15 

19   14   22 

23   13   2C 

22   20    6 

17   16   13 

7   14   18 

3 

2 

1    1 

16.7 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

51   49   4S 

49   47   54 

44   40   39 

45   42   35 

34   36   40 

39   36   36 

37   36   32 

38   38   38 

41   40   45 

28 

30 

29   30 

39.6 

MIN 

40   40   3S 

26   26   34 

36   33   29 

34   30   22 

29   27   32 

32   33   27 

27   26   21 

30   30   29 

27   32   24 

15 

16 

19   20 

28.5 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

42   47   48 

44   44   38 

37   32   34 

36   39   33 

31   28   29 

36   34   31 

32   32   26 

35   42   33 

34   35   34 

1 
30 

24 

25   22 

34  .4 

MIN 

23   26   30 

30   16   16 

25   20   25 

25   17   14 

14   16   19 

22   14   19 

20   17    9 

10   15   14 

4   14   16 

7 

4 

-  1    4 

'  16.3 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 

50   55   54 

57   42   51 

38   39   36 

39   36   39 

34   34   38 

38   36   39 

38   37   39 

42   37   38 

38   42   44 

1  25 

29 

26   30 

39.4 

MIN 

26   37   25 

32   22   38 

25   23   19 

21   24   17 

22   19   31 

30   22   20 

25   19   13 

22   28   25 

21   14   22 

1   7 

6 

10    8 

21.7 

CLAYTON 

MAX 

49   57   53 

54   40   52 

38   39   35 

47   38   37 

38   34   34 

38   37   39 

39   32   35 

39   36   37 

40   38   40 

26 

26 

25   30 

38.6 

MIN 

28   35   33 

38   24   32 

32   27   25 

32   24   19 

24   22   21 

29   23   22 

1  23   21   17 

24   26   27 

1  17   26   20 

9 

8 

12   11 

23.6 

ELIZABETH 

MAX 

47   55   49 

50   40   39 

37   40   36 

46   46   37 

31   35   35 

39   35   39 

36   34   38 

42   36   39 

38   38   40 

27 

31 

26   31 

38.5 

MIN 

28   31   31 

36   22   32 

29   25   21 

31   23   21 

26   19   24 

24   20   22 

24   21   12 

21   23   21 

17   19   23 

10 

9 

11   10 

22.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

44   45   50 

47   45   34 

36   40   38 

36   36   35 

33   30   33 

35   34   35 

j  34   35   30 

34   43   34 

35   34   35 

35 

24 

27   24 

35.9 

MIN 

25   30   31 

31   18   18 

28   25   22 

28   22   17 

18   17   16 

25   15   17 

22   20    6 

17   22   17 

13   14   20 

5 

6 

5    7 

18.7 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

47   53   49 

50   42   41 

39   39   37 

44   39   32 

30   34   34 

35   34   38 

38   34   37 

42   40   37 

35   34   38 

28 

25 

26   29 

37.4 

MIN 

21   26   29 

31   18   31 

24   26   17 

32   19   15 

25   22   25 

20   13   18 

25   20   14 

18   17   14 

8   20   15 

4 

3 

1    9 

18.8 

FREEHOLD 

MAX 

54   52   51 

49   39   42 

38   38   38 

44   36   35 

31   32   36 

35   36   37 

37   31   37 

42   34*  37 

39   36   42 

25 

29 

25   30 

37.6 

MIN 

28   33   32 

36   22   30 

25   23   22 

30   23   17 

25   20   23 

24   20   22 

23   20   12 

26   26   24 

17   21   19 

5 

8 

9   10 

21.8 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

47   51   57 

47   52   39 

51   39   41 

37   47   31 

40   40   35 

37   4U   38 

40   36   32 

37   41   35 

37   42   42 

34 

25 

29   26 

39.6 

MIN 

28   32   32 

32   22   24 

27   26   25 

32   25   18 

20   24   25 

26   22   21 

24   22   16 

18   24   26 

16   18   29 

8 

10 

12   11 

22.4 

HlfiHTSTOWN  1  N 

MAX 

44   53   49 

48   41   36 

37   39   36 

40   35   33 

32   31   35 

37   35   37 

38   35   37 

39   37   36 

37   36   33 

24 

29 

26   30 

36.7 

MIN 

27   31   30 

36   22   30 

28   24   22 

32   23   18 

26   21   24 

25   20   22 

25   22   13 

26   26   22 

16   22   21 

7 

8 

9   11 

22.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

50   55   46 

52   39   51 

38   40   36 

47   37   39 

32   35   38 

39   37   40 

39   32   37 

40   35   36 

39   38   43 

24 

29 

26   30 

38.8 

MIN 

24   32   33 

34   18   30 

27   26   18 

31   22   21 

26   23   22 

26   16   20 

25   21   14 

25   20   24 

10   24   19 

0 

2 

3    8 

20.8 

JERSEY  CITY 

MAX 

44   51   47 

45   37   39 

35   38   35 

42   36   31 

29   33   34 

36   35   36 

33   30   32 

40   36   36 

35   36   37 

23 

26 

24   29 

35.5 

MIN 

32   41   34 

28   22   32 

27   26   27 

28   24   20 

23   18   26 

27   24   23 

24   21   15 

28   31   25 

22   25   17 

12 

18 

15   15 

24.2 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 

49   53   44 

50   37   45 

37   38   36 

46   32   35 

30   34   36 

37   36   39 

37   33   37 

42   34   37 

41   37   42 

26 

28 

27   30 

37.5 

MIN 

25   29   30 

28   22   31 

29   24   17 

27   21   17 

23   21   25 

22   15   22 

24   19    8 

20   21   20 

13   22   14 

4 

0 

8   10 

19.7 

LAMBERTVILLE 

MAX 

49   54   49 

39   42 

37   39   36 

45   36   32 

32   34   36 

39   36   39 

39   34   38 

43   35   37 

36   36   39 

23 

26 

26   30 

37.3 

MIN 

26   32   34 

20   31 

29   26   19 

33   23   16 

27   23   26 

26   17   25 

26   22   16 

27   23   17 

13   21   20 

6 

6 

6    6 

21.5 

LAYTON  3  NW 

MAX 

46   45   47 

46   36   35 

33   35   32 

38   38   33 

28   31   40 

35   34   31 

32   28   35 

40   36   36 

35   35   31 

21 

25 

25   27 

34.5 

MIN 

21   26   30 

31   12   31 

23   20   12 

20   10   10 

10   14   18 

16   10   18 

20   16    7 

21   14    9 

4    4   18 

-  2  - 

1 

-4    2 

14.3 

LEESBORG  STATE  FARM 

MAX 

55   50   58 

50   55   42 

55   41   41 

39   48   33 

37   34   37 

38   38   39 

41   38   35 

34   40   36 

40   41   42 

38 

2  4 

30   26 

40.5 

MIN 

27   27   32 

35   24   25 

31   28   29 

25   27   19 

21   25   30 

28   24   25 

27   23   15 

20   24   26 

18   22   28 

8 

9 

10   14 

23.5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 

45   49   52 

50   48   39 

42   36   39 

40   44   39 

33   32   27 

38   36   36 

39   36   34  . 

37   46   36 

38   36   38 

29 

26 

28   27 

38.  0 

MIN 

26   30   34 

37   19   25 

29   25   24 

30   20   16 

21   20   22 

26   16   23 

23   20    9 

17   22   19 

13   21   25 

8 

7 

6   10 

20.8 

LONG  BRANCH 

MAX 

45   52   47 

48   35   42 

36   38   35 

44   34   34 

31   33   36 

35   35   37  1 

35   32   33 

40   36   36 

1 
38   35   42 

24 

26 

25   29 

36.5 

MIN 

30   42   33 

30   26   30 

27   27   24 

30   26   22 

24   21   25 

26   20   23 

25   21   15 

27   27   28 

20   24   18 

10 

10 

11   11 

23.6 

LONG  VALLEY 

MAX 

45   51   47 

48   37   36 

34   36   34 

42   36   37 

30   32   33 

37   36   35 

35   30   37 

41   34   35 

34   34   32 

23 

25 

23   24 

35.3 

MIN 

26   30   31 

34   26   29 

27   22   19 

28   19   15 

24   20   22 

19   16   20 

22   18   12 

22   18   12 

6   18   16 

4 

3  ■ 

■  1    6 

18.9 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

52   59   49 

54   37   51 

41   41   35 

49   32   41 

33   37   39 

39   39   40 

37   33   35 

39   36   37 

42   40   43 

26 

.0 

27   30 

39.5 

MIN 

26   42   30 

30   24   33 

30   26   22 

29   20   17 

26   24   29 

28   19   24 

24   20   14 

24   24   27 

15   27   14 

5 

8 

7   12 

22.6 

MOORESTOWN 

MAX 

52   54   44 

51   37   45 

38   39   35 

46   35   36 

32   34   38 

39   37   40 1 

40   32   37 

39   34   38 

39   41   41 

25   29 

27   31 

38.2 

MIN 

29   39   34 

30   24   31 

29   26   24 

29   22   28 

25   24   28 

27   27   25 

25   21   16 

28   26   24 

16   27   16 

9   11 

12   15 

24.2 

MORRIS  PLAINS 

MAX 

44   50   52 

48   48   39 

38   35   38 

38   42   37 

31   31   33 

37   37   35 

37   38   31 

36   44   35 

36   36   36 

28   24 

27   26 

37.0 

MIN 

23   28   32 

34   19   23 

27   23   22 

32   20   18 

19   19   22 

24   17   21 

23   19   13 

16   20   16 

10   14   18 

e 

6 

6    5 

19.3 

NEWARK  W8  AIRPORT 

MAX 

46   53   48 

49   38   41 

36   38   36 

43   37   33 

30   34   36 

37   36   37 

36   33   34 

43   36   37 

37   37   40 

25   28 

26   29 

37.1 

MIN 

33   39   35 

30   23   32 

29   27   26 

29   24   22 

23   21   25 

27   25   23 

24   19   16 

27   27   27 

24   23   16 

12   15 

15   14 

24.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

47   52   50 

49   40   40 

37   38   37 

44   38   35 

31   33   35 

37   35   38 

39   33   36 

42   42   35 

36   35   40 

23   27 

25   28 

37.3 

MIN 

27   31   32 

36   21   30 

29   25   21 

31   22   19 

25   21   23 

24   20   21 

23   21   13 

25   24   21 

15   20   20 

6 

6 

9   11 

21.7 

NEWTON 

MAX 

41   43   50 

45   45   33 

37   31   34 

36   38   36 

29   28   29 

35   34   32 

32   32   27 

32   41   34 

34   33   33 

25   21 

24   23 

33.8 

MIN 

26   29   30 

33   18   20 

25   20   17 

22   18   16 

16   18   21  j 

23   14   19 

22   17   10 

8   17   12 

5   12   12 

6 

4 

1    7 

16.7 

PATERSON 

MAX 

43   42   52 

50   49   39 

41   36   35 

38   44   38 

33   32   34 

38   39   35 

37   35   32 

36   38   38 

37   39   39 

31   27 

30   27 

37.5 

MIN 

32   32   35 

35   22   22 

30   26   25 

33   18   20 

20   21   22 

25   15   23! 

23   20   15  : 

20   29   25 

21   25   26 

12   15 

12   13 

23.0 

P EMBERTON  3  E 

MAX 

52   55   50 

53   44   48 

38   40   36 

48   37   36 

34   36   37 

39   37   42 

41   35   37 

40   39   38 

41   38   43 

24   32 

27   30 

39.6 

MIN 

28   26   30 

35   23   30 

28   25   20 

31   23   16 

27   18   24 

27   21   23! 

24   21   12 

26   24   25 

13   24   20 

6 

5 

6    7 

21.6 

PHILLIPSBURG 

MAX 

46   53   53 

SO   43   42 

41   38   39 

43   42   39 

32   33   38 

37   37   36 

38   36   37 

40   40   38 

36   35   36 

25   28 

26   29 

38.3 

MIN 

28   34   33 

31   21   31 

29   25   20 

32   22   18 

26   22   26 

25   22   24 

25   20   14 

25   21   16 

12   21   20 

7 

6 

9   10 

21.8 

PLAINFIELD 

MAX 

44   53   48 

50   39   40 

36   39   35 

45   39   33 

32   35   35 

38   36   38 

40   32   38 

41   35   33 

38   36   38 

26   28 

25   30 

37.3 

MIN 

27   30   33 

33   21   31 

30   26   21 

31   21   20 

24   21   24 

24   17   22 

24   21   14 

25   22   21 

15   19   19 

9 

7 

7    9 

21.5 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 

45   49   57 

49   54   42 

53   44   42 

39   48   32 

41   36   36 

38   39   39 

41   42   33 

36   41   37 

38   41   44 

40   28 

30   27 

40.7 

MIN 

26   33   28 

33   23   24 

27   26   20 

25   25   18 

19   24   25 

26   21   22 

23   23   15 

17   24   26 

17   19   25 

4 

6 

2    4 

21.0 

RIDGEFIELD 

MAX 

46   51   46 

48   40   39 

35   38   36 

»3   37   32 

30   34   35 

37   36   36 

37   33   34 

43   39   38 

38   38   38  I 

25   30   26   30 

37.1 

MIN 

29   36 

32 

37   22 

30 

27   24   21 

31   22 

2C 

21   20   24  j 

22   21   23 

22   16   13 

28   26   22 

19   23   16 

11   12 

L2   12 

22.4 

S««  Relerence  NottM  Following  Station      Index 


TabU  b    Continued 

u 

Al 

LY 

1 

L1V 

lPt 

.Hi 

\1 

Uii 

Li 

NEW  JERSEY 
JANUARY  1933 

Station 

Day 

Ol  Monlh 

26 

27 

28 

29 

& 

E 

I 

< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

" 

-](l 

'II 

runyon 

MAX 
MIN 

32 

22 

S3 

36 

♦7 
16 

33 

28 

49 
11 

41 
21 

40 
28 

40 
14 

38 
12 

34 
14 

33 

16 

36 

16 

34 

22 

34 
21 

36 
23 

42 

23 

37 
17 

43 
23 

34 
22 

33 
22 

18 

11 

45 
24 

43 
17 

37 
18 

40 
6 

40 
10 

24 

9 

22 

26 

29 

28   36.2 
19.0 

SANDY  NOOK 

MAX 

MIN 

43 
3* 

50 
39 

47 
36 

47 
38 

39 
26 

40 
31 

36 
31 

37 
28 

36 

26 

43 
33 

37 
28 

34 
23 

32 
28 

33 

23 

37 
29 

37 
29 

37 
27 

n 

24 

33 

27 

32 
23 

31 

18 

40 
28 

35 

30 

10 

23 

38 
26 

35 
26 

42 

22 

26 
12 

28 
18 

23 

29   36.6 
16  \    26.5 

SOHERVILLE 

MAX 

MIN 

AS 
29 

32 

33 

AS 
32 

50 
33 

39 
19 

40 
31 

36 
29 

39 
23 

35 
19 

44 
30 

37 
20 

32 

10 

32 

26 

35 

21 

35 

24 

37 
23 

35 

14 

38 
22 

39 

25 

32 
21 

37 
12 

41 
25 

35 

19 

36 
16 

36 
11 

37 
18 

37 
20 

25 
3 

27 
3 

23 

2 

29  !  37.0 
5   20.0 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

44 
28 

49 
29 

44 

30 

44 
34 

35 

17 

37 

24 

33 
26 

34 
21 

34 

20 

37 
26 

35 

16 

29 

14 

28 

20 

29 
17 

36 
21 

34 
24 

31 
21 

32 

21 

29 

20 

28 

17 

32 

9 

39 
20 

35 
21 

35 

15 

32 
8 

35 
16 

35 
19 

28 

7 

25 

6 

24 
3 

27   33. b 
8  j  18.6 

TRENTON  2 

MAX 

MIN 

48 
29 

53 
36 

43 
32 

50 
31 

38 
22 

42 

31 

37 
29 

39 
26 

36 

24 

45 
31 

35 
24 

33 

20 

33 

25 

35 
22 

36 

26 

38 
26 

36 
22 

40 
24 

39 
25 

32 

21 

36 
15 

41 
27 

35 
28 

38 
24 

37 
20 

37 
23 

41 
16 

25 
9 

29 

13 

27 
12 

31 
12 

37.6 
23.4 

TRENTON  MB   CI  TV 

MAX 
MIN 

48 
33 

53 
37 

44 
35 

49 
28 

36 
24 

42 

30 

36 
29 

38 
27 

36 

27 

44 
26 

35 
25 

32 

21 

30 
26 

33 

24 

37 
27 

37 
27 

34 
27 

38 

25 

38 
25 

31 
20 

34 
17 

41 
28 

34 
28 

30 
27 

37 
23 

37 
25 

42 
15 

22 

11 

26 

17 

24 
15 

27 
14 

36.5 
24.7 

MOO0ST0NN  2  NW 

MAX 
MIN 

40 
27 

48 
28 

57 
32 

47 
34 

34 
22 

39 

27 

48 
32 

39 

26 

40 
23 

38 
29 

46 
25 

33 

18 

34 
20 

31 
22 

35 

25 

35 
25 

38 
24 

48 
22 

41 
24 

40 
22 

32 
16 

37 
20 

38 
22 

36 
26 

38 

14 

39 

15 

40 
29 

34 

7 

25 
12 

29 

10 

25  |  38.8 
11   22.2 

S*ft  fUferanc*  NotM  Following  Station      Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1955 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

.3 

.5 

.5 

T 

.3 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.3 
T 

.3 
T 

.3 

1 

1 

1 

T 

T 

1.5 

1 

T 

T 
T 

CHATSWORTH  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

T 

1.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

T 

T 

T 
T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 
2 

1 

.8 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

1.5 
2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

.5 

T 

T 

.8 
T 

.2 

T 

T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 

1 

1 

.  5 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

INDIA*  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

T 

T 

1.5 

T 

T 

T 

T 
T 

LAKEWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

1.0 

1 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

1.8 
2 

T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

_ 

1.0 

2.0 

. 

1.0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

1.3 

1 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

1.8 

T 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.4 
T 

.3 

1 

.6 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

T 

1.2 

1 

T 
T 

T 

.3 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.9 

T 

1 

1.0 

T 

1 

T 

T 

.9 
1 

T 
T 

.3 

T 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

.8 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

1 

.2 

1 

.5 
1 

1.5 
2 

T 

1 

1 

T 
1 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

1 

.5 
1  . 

1.0 
2 

1 

T 

T 

1.5 
2 

T 
T 

T 
T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

T 

1.5 
2 

T 

T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.3 
1 

1 

1.4 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

T 
T 

.7 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.1 

1 

1.5 

1 

1 

T 

T 

.8 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

L.6 
2 

1 

.8 
2 

1 

1 

1.2 

T 

.5 

1 

SUSSEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

1 

1 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.3 

1 

1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

1 

T 

.1 

T 

Sea  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


JANUARY  1955 


- — 

Tima  0 

Yaari  oE 

i 

County 

Drainage 

. 

l 

5 

obaarvation 

raconJ 

Obaarvot 

Heloi  to 

Station 

a 
1 

& 

& 
1 

tablea 

i 

I 

J 

1 

1 

1 

i 

LLENOALE 

0100  BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

TLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  3 

7  C 

UCUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVING  J.  NYGREN 

2 

3  5 

IASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

ELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2 

3  5 

ELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

EIV1DERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2 

3  5 

7 

ERLIN  1  W 

07B7  CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

OONTON 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2 

3  5 

RANCHV1LLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

IP 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

R1DGETON  2  SSE 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2 

3  5 

URL1NGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 

2 

3  5 

ANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2 

3  5  6 

ANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

S 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

APE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2 

3  5 

C 

EDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

ENTERTON 

1512  SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

BO 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

c 

HARLOTTEBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2 

3  5 

7 

HAT HAM 

1590  MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

BA 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

HATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2 

3  5 

7 

LAYTON 

1708  GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2 

3  5 

7 

LINTON 

1749  HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

EEPWATER 

2209  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

LIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2 

3  5 

9 

LIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

c 

SSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768 |ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2 

3  5 

c 

LEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2 

3  5 

7 

ORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

REEHOLD 

3181  MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2 

3  5 

7  C 

LASSBORO 

3291  GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

REENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

ACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

AMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

35 

EST 

8A 

BA 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2 

3  5 

IGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2 

3  5 

7 

IGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

NOIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

HOWARD  ENTW1STLE 

2 

3  5 

7 

RVINGTON 

4260  ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

ERSEY  CITY 

4339  jHUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2 

3  5 

AKEWOOD  2  ENE 

4627  OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2 

3  5 

7  C 

AMBERTVILLE 

4635  HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

6B 

68 

E.  E.  CASE 

2 

3  5 

AYTON  3  NW 

4735  SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2 

3  5 

EESBURG  STATE  FARM 

4762  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  56 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2 

3  5 

ITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  |PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2 

3  5 

C 

ONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST/ 

2 

3  5 

C 

ONG  VALLEY 

5003  MORRIS 

RARITAN 

40  46 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2 

3  5 

7 

UMBERTON 

5055  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

IACOPIN  INTAKE 

5071  |PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

IANV1LLE 

5197  ISOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

IARLBORC  SCS 

5244 (MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

6ER0W  BRILL 

C 

WRLTON  1  W 

5252  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

AYS  LANDING 

5346  iATLANTIC 

GREAT  EGG  HARSOF 

39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

1DLAND  PARK 

5503 1  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

3 

ILLVILLE 

5576  JCUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

1LLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

3  5 

7 

ILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

- 

EST 

7A. 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

OORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2 

3  5 

7 

ORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

SA 

SA 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2 

3  5 

7 

EWARK  WB  AIRPORT 

6026 ! ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

7  C 

EW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 IMIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

99 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2 

3  5 

7 

EW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

EWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

BA 

72 

72 

CM.  WHEELER 

2 

3  5 

7 

AK  RIOGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

RANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

iCOUNTY  ENGINEER 

3 

C 

ATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

IP.  J.  DEL  VECCHIO 

2 

3  5 

7 

EMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

SP 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2 

3  5 

7 

HILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  OISPOSAL  PLANT 

2 

3  5 

HILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

LA  INF  I  ELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2 

3  5 

7 

LEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32  [ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2 

3  5  6 

RINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

AHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

IDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  K1SSTEN 

2 

3  5 

7 

INGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

UNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2 

3  5  6 

ANDY  HOOK 

7869  MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2 

3  5 

OMERVILLE 

B194i50MERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

E,l 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.    HAVER 

2 

3  5 

7 

PL  IT  ROCK  POND 

8402  MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

PRINGFIELD 

6423  UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

USSEX  3  N 

8644JSUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2 

3  5 

7 

WEDESBORO  S  NW 

8685  GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

OMS  RIVER 

8816|0CEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

34 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

RENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  ri.  RISTOW 

2 

3  5 

RENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

2 

3  5 

7  C 

UCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  20 

23 

EST 

5P 

SP 

56 

61 

E.  RICHARD  PARKER 

INACTIVE  5/54 

INELAND 

9133 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

BA 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

ANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

BA 

15 
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NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1955 
WEATHER  SUMMARY 


Periods  of  bitter  cold  and  unseason- 
able warmth  characterized  this  month's 
weather  in  New  Jersey.   During  the 
first  half  of  the  month  temperatures 
averaged  below  normal,  while  the  last 
half  brought  persistently  above  nor- 
mal readings.   The  state  average  of 
32.8°,  although  1.7°  above  normal, 
was  the  coldest  February  since  1950. 
The  lowest  temperature  for  the  month 
was  -18°  at  Canoe  Brook  on  the  3rd, 
and  lower  readings  have  occurred  in 
only  seven  Februarys  since  1885.   The 
highest  temperature  for  the  month 
was  66°  at  Audubon  on  the  28th.   The 
extreme  dryness  of  January  was  some- 
what alleviated  by  the  near  normal 
occurrence  of  precipitation  in  Febru- 
ary, which  averaged  3.06  inches,  or 
just  0.32  inch  below  normal.   Monthly 
totals  ranged  from  1.65  inches  at 
Jersey  City  to  4.35  inches  at  Long 
Valley.   The  greatest  daily  amount 
was  1.90  inches  at  Morris  Plains  on 
the  7th.   It  is  noteworthy  that  60% 
of  the  stations  reported  their  great- 
est daily  amount  of  precipitation  on 
the  7th.   Snowfall  for  the  month  aver- 
aged 6.9  inches  which  was  slightly 
below  normal  expectancy.   The  great- 
est total  fall  for  the  month  was  11.7 
inches  at  Layton  3  NW,  the  most  north- 
erly located  station  in  the  state. 
The  percentage  of  sunshine  over  the 
state  was  about  normal,  based  on 
available  reports. 

The  month  began  under  the  influence 
of  a  low  pressure  system  which  moved 
from  the  Great  Lakes  Region  northeast- 
ward down  the  St.  Lawrence  Valley  and 
produced  seasonable  temperatures  and 
light  snow  over  the  state.   This  was 
quickly  followed  on  the  2nd  by  another 
area  of  low  pressure  moving  rapidly 
up  the  Ohio  Valley  into  the  Atlantic 
Ocean  producing  more  snow,  and  the 
advent  of  cold  Arctic  air  lowered 
temperatures  to  well  below  normal. 
Temperatures  continued  well  below 
seasonable  levels  through  the  5th, 
with  all  except  three  stations  report- 
ing their  lowest  reading  for  the  month 
on  the  3rd.   A  widespread  disturbance 
reaching  from  the  Gulf  Coast  to  Hudson 
Bay  brought  more  precipitation  which 
began  falling  over  the  state  in  the 
early  morning  hours  of  the  6th  and 
continued  for  approximately  24  hours 
with  moderate  to  heavy  amounts  reported 
from  most  stations.   Temperatures 
were  considerably  above  normal  on  the 


6th  and  7th,  but  as  the  disturbance 
moved  out  to  sea  cooler  weather  pre- 
vailed and  brought  temperatures  down 
to  near  normal  for  the  next  two  days. 
The  flow  of  warm  southerly  winds  in 
advance  of  an  approaching  cold  frorft 
raised  temperatures  to  well  above  nor- 
mal on  the  10th  and  11th.   With  the 
passage  of  this  cold  front  on  the  11th, 
light  to  moderate  precipitation,  begin- 
ning as  rain  and  ending  as  snow,  occur- 
red over  the  state.   The  cold  Arctic 
air  that  prevailed  for  the  next  three 
days  caused  subnormal  temperatures 
over  the  entire  state.   Light  snow 
began  falling  late  on  the  14th  and 
continued  into  the  15th  as  the  south- 
ern edge  of  a  weak  low  pressure  area 
dominated  the  state's  weather  pattern. 
Temperatures  from  the  15th  to  the  end 
of  month  were  predominantly  above  nor- 
mal, being  considerably  above  during 
the  20th-23rd  and  27th-28th  periods. 
During  this  same  portion  of  the  month, 
the  eastward  movement  of  several  low 
pressure  systems  brought  light  pre- 
cipitation to  the  state  on  the  16th- 
17th,  22nd-25th,  and  27th-28th  periods. 
Some  light  snow  was  also  reported  on 
the  24th  and  25th,  mostly  in  the  south- 
ern half  of  the  state. 

February  weather  was  generally  favor- 
able for  farm  work,  except  for  times 
when  the  ground  was  too  wet  for  plow- 
ing and  disking.   Rye  and  other  cover 
crops  began  to  "greenup"  by  the  month's 
end  and  were  generally  growing  well. 
Some  of  the  late  sown  winter  grains 
were  reported  as  not  progressing  too 
well.   Transplanting  of  onion  sets  in 
the  Cedarville  area  was  completed  and 
South  Jersey  growers  were  preparing 
sweet  potato  beds.   Approximately  nor- 
mal precipitation  during  the  month 
restored  topsoil  moisture  to  ample 
levels . 

Streamflow  in  New  Jersey  for  February, 
as  reported  by  the  U.  S.  Geological 
Survey,  Water  Resources  Division,  re- 
covered from  the  low  flow  at  the  be- 
ginning of  the  month  but  was  still 
below  normal.   All  snow  was  gone  from 
the  watersheds  at  the  end  of  February. 
Ground-water  levels  remained  below 
average. 

There  were  no  destructive  storms  or 
flooding  conditions  reported  in  Febru- 
ary. -  Franklin  W.  Long 
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37.8 

15.8 

26.8 

-   .3 

54 

11  + 

-  6 

14 

1062 

0 

7 

26 

4 

3.46 

-   .18 

1,39 

7 

8.0 

4 

15+ 

5 

2 

1 

CHATSWORTH  5  S 

45. 3M 

24.1M 

34.  7M 

60 

28 

0 

3 

842 

0 

2 

22 

1 

3.48 

1,02 

7 

5,5 

4 

2+ 

7 

3 

1 

CLAYTON 

45.1 

25.5 

35.3 

3.4 

62 

28 

3 

3 

825 

0 

4 

22 

0 

3.54 

.16 

,83 

7 

3 

2 

8 

3 

0 

ELIZABETH 

43.9 

23.3 

33.6 

2.3 

63 

28 

-  1 

3 

874 

0 

3 

24 

1 

3.39 

-   .43 

•  85 

7 

7.7 

3 

2+ 

9 

2 

0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

AM 

40.8 

20.7 

30.8 

57 

12 

-  7 

3 

952 

0 

6 

21 

1 

3.87 

1.35 

7 

8.4 

7 

3 

1 

FLEMINGTON  1  NE 

42.9 

20.8 

31.9 

1.5 

63 

28 

-  4 

5 

920 

0 

3 

23 

2 

3.36 

.15 

1.05 

7 

9.3 

4 

2+ 

7 

3 

1 

FREEHOLD 

43.9 

24,2 

34.1 

2.6 

61 

28 

-  4 

3 

858 

0 

3 

22 

1 

2.67 

-  1.12 

.95 

7 

7.2 

5 

2+ 

6 

1 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

AM 

45. OM 

24.  OM 

34. 5M 

.1 

59 

21  + 

0 

3 

847 

0 

2 

22 

1 

2.78 

-   .52 

1.33 

7 

5 

1 

1 

HI6HTSTOWN  1  N 

42.6 

24.0 

33.3 

2.3 

63 

28 

-  3 

3 

880 

c 

4 

22 

1 

2.46 

-   .81 

.73 

7 

7.3 

5 

2+ 

6 

1 

0 

INDIAN  HILLS  2  W 

44.8 

22.6 

33.7 

1.1 

63 

28 

-  3 

3 

870 

0 

3 

22 

2 

2.86 

-   .51 

,92 

7 

5.6 

3 

2+ 

5 

1 

0 

JERSEY  CITY 

40,2 

26,5 

33.4 

1.7 

55 

10+ 

1 

3 

879 

0 

6 

20 

0 

1.65 

-  1.86 

,45 

11 

5 

0 

0 

LAKEWOOD  2  ENE 

42.5 

20,9 

31.7 

•  0 

59 

10 

-  3 

3 

926 

0 

5 

23 

2 

2.17 

-  1.33 

.96 

6 

5.0 

4 

2+ 

5 

2 

0 

LAMBERTVILLE 

43.5 

23.3 

33.4 

2.7 

63 

28 

2 

3 

876 

0 

3 

22 

0 

E  3.03 

-   .20 

.75 

11 

6.5 

4 

2 

6 

3 

0 

LAYTON  3  NW 

40.2 

18.4 

29.3 

3,8 

58 

28 

-14 

3 

993 

0 

4 

24 

3 

2.52 

-   .18 

.70 

7 

11.7 

3 

12  + 

8 

2 

0 

LEESBUR6  STATE  FARM 

AM 

42.7 

25.2 

34.0 

60 

23 

3 

3 

862 

0 

5 

21 

0 

2.86 

,80 

7 

5.5 

7 

2 

0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 

42.1 

21.2 

31.7 

1.4 

58 

12 

-  4 

3 

928 

0 

5 

24 

1 

3.22 

-   .17 

1,06 

7 

5.5 

3 

3  + 

5 

2 

1 

LONG  BRANCH 

41,8 

24.5 

33.2 

1.8 

59 

10 

1 

3 

886 

0 

5 

2? 

0 

2.96 

-   .63 

1.17 

6 

6.0 

5 

2+ 

6 

2 

1 

LONG  VALLEY 

40.6 

20.3 

30.5 

2.8 

62 

28 

-  4 

3 

961 

0 

5 

23 

2 

E  4.35 

1.61 

10.0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

44.7 

22.6 

33.7 

62 

28 

0 

5 

870 

0 

4 

23 

1 

2.64 

.62 

6 

9.3 

6 

3 

7 

2 

0 

MOORESTOWN 

44.0 

24.2 

34.1 

2.3 

64 

28 

0 

3 

859 

0 

4 

24 

1 

2.87 

-   .42 

1.00 

7 

6.5 

3 

1 

MORRIS  PLAINS 

AM 

40,3 

20,3 

30.3 

54 

12 

-  2 

3 

964 

0 

6 

23 

1 

4.19 

1.90 

7 

9.3 

4 

3 

7 

2 

1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

R 

42,4 

25,9 

34,2 

2.5 

58 

28 

1 

3 

858 

0 

5 

19 

0 

2.89 

-   .21 

.94 

6 

7.1 

2 

2  + 

7 

2 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

43.3 

23.3 

33,3 

2,2 

63 

28 

-  1 

3 

881 

0 

2 

22 

1 

2.52 

-   .89 

•  98 

7 

6.6 

2 

2 

6 

1 

0 

NEWTON 

AM 

37.4 

17.6 

27.5 

•  3 

54 

12 

-  4 

3 

1041 

0 

6 

24 

3 

2.71 

-   .48 

1.30 

7 

6.0 

4 

15 

4 

2 

1 

PATERSON 

AM 

41.9 

24, 2M 

33.  1M 

2.5 

57 

11 

0 

3 

893 

0 

5 

21 

1 

4.33 

•  45 

1.35 

7 

8.8 

5 

3 

B 

3 

2 

PEMBERTON  3  E 

45.6 

23.1 

34.4 

■  8 

65 

28 

-  4 

3 

84" 

0 

2 

21 

2 

2.58 

-   .07 

.61 

7 

5,5 

4 

2+ 

7 

1 

0 

PHILLIPSBURG 

44.0 

24,2 

34.1 

5.1 

64 

28 

1 

3 

859 

0 

3 

21 

0 

3.08 

-   .31 

.90 

7 

6.5 

3 

2  + 

7 

2 

0 

PLAINFIELD 

42.9 

23.1 

33.0 

3.1 

63 

28 

-  4 

3 

888 

0 

3 

21 

1 

3.06 

-   .52 

.70 

6 

8.2 

4 

2+ 

6 

3 

0 

PLEASANTVILLE  1  N 

AM 

RIDGEFIELD 

42,0 

23.8 

32.9 

2.9 

63 

28 

-  2 

3 

893 

0 

4 

24 

1 

3.04 

-   .16 

.70 

6 

5.1 

4 

2+ 

7 

3 

0 

RUNYON 

SANDY  HOOK 

40,9 

27.7 

34,3 

2,2 

54 

10 

3 

3 

850 

0 

4 

20 

0 

1.77 

-  1,98 

.66 

7 

3.4 

3 

2+ 

5 

1 

0 

SOMERVILLE 

43,0 

22.5 

32,8 

2,8 

63 

28 

-  2 

3 

897 

0 

4 

22 

1 

3.58 

.15 

1,14 

11 

5,0 

3 

2+ 

6 

3 

1 

SUSSEX  3  N 

39,3 

21.0 

30.2 

3,2 

59 

28 

-  5 

3 

967 

0 

5 

25 

2 

1.89 

-  1.20 

.42 

11 

7.3 

5 

0 

0 

TRENTON  2 

43,9 

24.7 

34.3 

2,6 

64 

28 

0 

3 

852 

0 

3 

22 

1 

3.56 

•  76 

1.18 

6 

8,7 

5 

2  + 

5 

3 

1 

TRENTON  WB  CITY 

R 

42.7 

26.6 

34.7 

2.0 

63 

28 

3 

3 

843 

0 

4 

20 

0 

2.93 

.27 

.93 

6 

8,2 

5 

3 

5 

2 

0 

WOODSTOWN  2  NW 

AM 

42.5 

21,9 

32.2 

52 

28 

2 

3 

910 

0 

3 

24 

0 

2.77 

,91 

7 

2.7 

0 

5 

3 

0 

STATE 

32.8 

1.7 

3.06 

-   .32 

6.9 

REFERENCE  NOTES 
re  assigned  on  a  sta 


Toe  four  digit  identification  numbers  in  tbe  index  number  column  of  tbe  Station 
Figures  and  letters  following  tbe  station  name,  sucb  as  12  SSW,  indicate  distance  in  ml 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  lsi 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received 
.its  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  °F. ,  precipitation  and  i 


basis.   There  will  be  i 
the  post  office. 


a  !  io 


bulletin. 
be  Included  In  this  lss 
in  Inches,  and  wind  move: 


Degree  days 


following  Table 


Evaporation  ie  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  foo 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  average*  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  obse 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  i 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  loca 


f  a 


ions.  For  these  stations  snow 
iow  on  the  ground  is  two  Inches 
■lability  In  the  snowpack  result 


n  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table 
r  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  fro: 
in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


.  Tables  2  and  S  Is  indicated  by  i 
No.  of  Days  .10  i 


No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  reco 
+   And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
O  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Pr 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M  one  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  rep: 
R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipiti 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 


tive  January  1,  1954. 

Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the 

the  value  for  a  full  month. 
»ta). 


i  Data 


tlon  regarding 


climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing 


ny  Weath 


Bureau  Office  or  to  the  State  Cll 


ologli 


i  Office,  c/o  General  Delivery, 
1  made  payable  to  the  Treasurer  of 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabl»  3 


ITLANTIC    CITY    WB 
IU0U80N 

iass  river  st  forest 

iellep1.ain 

Knar 

IELVIDERE 
MHtLIN    1    W 
I0ONT0N 
SRANCNVlLLE 

jridgeton  2  sse 

turlington 
;anistear  reservoir 
canoe  brook 

CANTON 

CAPE  MAY  3  M 

CEDAR  GROVE 
CMARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CMATSWORTH  5  S 
CLAYTON 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELUABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 


NE 


FLEMINGTON 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2    W 
1RVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEwOOD  2    ENE 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORE S TOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPS6URG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RIDGEFIELD 
RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDES80RO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

VINELANO 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 

WOOOCLIFF    LAKE 

WOODSTOWN    2    NW 


Day  oi  month 


1,41 

2.91 
E*.2J 

2.97 

1.17 


2.76 

E3.08 
3.31 
3.2* 

2.*7 
E3.6* 

3.3* 


3.39 
2.31 
3. 87 


F3.36 

T 

.40 

2.84 

.01 

.±b 

2.71 

.04 

•  50 

3.50 

. 

.14 

2.31 

.02 

.22 

2.64 

.04 

■  36 

3.66 

.08 

.20 

2.87 

T 

.04 

3.58 

3.25 

1.89 
2.81 
2.31 
3.56 

2.93 


RECORD    MISSING 


RECORD    MISSING 


.03 

1.10 

•  30 

,16 

•  23 

•  93 

■  17 

1.13 

T 

1*44 

1.35 

10       11       12 


13       14       15 


16      17       18 


E.10 

.13 
.05       T 


.07      T 

T  T 

•01       .05 


19      20      21      22  ,   23      24   i  25   \  26      27      26  ;   29  |   30 
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DAILY  TEMPERATURES 


ATLANTIC  CITY  W8 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOONTON 

BRIDGETON  2  SSE 

BURLINGTON 

CANOE  eROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIDGEFIELD 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

|  MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


43  34 

32  15 

37  35 

25  19 

•41  40 

IB  19 

35  31 
19  12 

28  37 

12  15  ■ 

34  41 

19  29 

36  36 

23  19  ■ 

28  36 

14  15  • 

44  44 

25  25 

25  35 

10  12  ■ 


51   35   40 
33   28   26 


36   40   51  |  54   40   44 
37   26   22 


32   39   45 


40   34   37 


41   35 
22   20 


38   36 
20   18 


27   35 

10   15 


38   38 

15   17 


38   37 
20   17 


34   41   25 


39   36 
21   16 


37  27 

26  10 

37  29 

24  17 

37  37 
19  19 

36  36 

18  10 

35  40 

21  32 

29  39 

17  16 

38  28 

24  13 

35  30 
16  16  ■ 

42  35 

28  13 

36  31 
26  12 

29  36 

13  16  ■ 


11   32   38 


33   41   49 


32   35   51 


37   39   42 


35   35   38 


34   38   46 


16   34   41 


32  37   46 
4    2   29 

33  40   47 


31   34   45 


10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20 


44   47   24 
36   24   14 


52  45  44 
36  22  16 

46  40  44 

35  21  20 

49  44  40 

32  20  17 

48  47  40 

35  23  20 

53  40  44  I  56 
38  25  24   29   28 


51   45   39   43 
31   16   13   21 


17   32   39 


33   35   45 


32   29   25 
48   38   38 


54   43   45 
30   20   17 


38   25   21 
51   40   44 


43   45   37 


50   40   43 


52  40  43 

37  23  20 

53  48  40 

38  24  22 

46  41  43 

37  23  20 

53  40  44 

36  20  16 

50  37  37 


31   24   24 
52   36   44 


16   30 

55 
26 


39   37 
20   16 


26   35 

12    9 


29   39   22 


37 

34 

20 

34 

37 

21 

19 

-  4 

3 

0 

35 

35 

28 

36 

38 

21 

20 

1 

5 

10 

38 

35 

17 

38 

38 

19 

10 

-  4 

5 

10 

35   35   40 


12   34   36 


18   38   40 


38   26   16  I  35 
23    4  -  2  I   6 


47 

37 

35 

20 

51 

41 

30 

21 

42   37   41 
33   15   13 


38   25   19 

53   48   41 


56   40   44 
31   25   22 

49   45   39 

35  20   15 

51   37   43 

33  27   24 

42 
19 

36 

14 

41 
22 

55   40   45 

36  21   12 

48   44   45 
35   22   21 

51   41   43 

34  22   19 


52 

42 

36 

23 

46 

41 

33 

18 

50 

47 

J  5 

25 

23   12 

54   37 


52  54 

29  13 

57  55 
37  12 

58  30 


55  52 

36  14 

47   46  34 

30   33  15 

42   54  54 

11   30  11 

58   55  35 

30   35  14 

58   57  25 

32   25  11 

56   59  23 

30   26  10 


55 

57 

34 

13 

55 

32 

30 

11 

28   35   45 
16   19   32 


14   29 
37   46 


17  24  30 

12  5  9 

21  31  34 

13  9  16 

27  35  42 

14  13  28 

20  25  33 

13  3  14 

27  34  41 

18  15  31 

18  22  29 
9-6-5 

26  35  42 

10  9  30 


46   46 
29   35 


20   25   20 


41   46 
19   33 


40 

40 

47 

44 

49 

IS 

19 

31 

27 

26 

45 

50 

46 

44 

50 

21 

30 

28 

24 

25 

41 

43 

28 

33 

51 

55 

28 

27 

56 

57 

23 

25 

50 

55 

25 

25 

57   56   32 
30   32   13 


45   58   57 


38 

13 

58 

32 

31 

13 

58 

29 

29 

13 

55   50   23 
33   24   15 


59   54   23 


22   14 
55   29 


27  35  43 

13  9  29 

28  34  41 
11  12  22 

21  28  32 


25   34   40 


34   41 

14   27 


25   34   38 
13   11   27 


26   36   42 


48   47   45 |  47   55   49 
24   39   31 


40  41  49 

15  24  29 

48  45  40 

24  36  32 

38  37  43 

10  10  28 

44  47  44 

19  40  26 

53  48  43 

24  40  28 

46  52  44 

22  38  30 

42  48  52 

26  29  35 

42  48  42 

16  33  30 


48   53   37 
37   36   30 


55   5.5   39 
38   39   29 


58   51   50 


42   46   40 
35   37   24 


40   40   48 
34   35   25 


50   55   54 
37   43   29 


57   58   36 


29 

29 

34 

35 

28 

28 

49 

47 

43 

42 

49 

38 

20 

29 

34 

35 

22 

18 

50 

49 

52 

50 

44 

44 

27 

32 

38 

42 

32 

31 

46 

50 

39 

40 

49 

39 

22  23  24  32  34  23 

49  54  44  59  56  47 

23  24  29  37  47  25 

48  58  50  55  54  44 

25  29  30  37  43  29 


25   26   27   28 


43  42  51 

27  36  40 

51  49  49 

29  27  41 

49  49  49 

22  30  47 


45 

47 

65 

24 

37 

35 

47 

46 

43 

23 

26 

31 

42   51   49 
20   24   41 


50   46   48 


20   16   17 


46 

45 

30 

30 

52 

40 

33 

35 

50 

41 

26 

32 

50 

50 

48 

24 

25 

39 

50 

50 

51 

23 

26 

41 

51 

49 

46 

25 

23 

39 

42 

46 

50 

25 

22 

35 

50 

47 

45 

21 

20 

35 

47  49   43  j  48   51   43  I  54   55   40   50   50   46 

24  39   28  j  25   26   28  j  34   40   25  ;  24   25   40 

43  50 

22  27 


48   49 
17   39 


44  50  59 

25  27  30 

48  49  43 

26  26  32 

49  57  44 


28  |  21   21   31   36   42 


26   29   39  '  42   47   43 


30  36  31 

45  48  43 
17  31  26 

46  47  43 
19  35  30 


47  48  38 

30  32  37 

49  47  41 

21  23  26 


44   51   37 
35   35   28 


36   27   25 


50   55   47  I  44   54 
24   24   30  !  36   41 


55 

39 

51 

27 

24 

25 

38 

48 

49 

27 

26 

25 

42 

50 

49 

24 

17 

20 

50   43   45 
30   31   41 


52   47   24  1  24   30   42  !  39   *5   40   51   51   46   41   43   40!  47   45   43 


30  24  11 

42  52  51 

33  38  14 

44  57  58 

22  35  13 

59  53  24 

31  23  14 

52  53  29 

24  23  10 


32  21  13 

57  58  22 

32  22  13 

42  51  54 

20  31  12 

57  57  23 

31  23  15 


24  '  16   32   30  !  22 


21   27   35 


22   28   34 


25   32   40 


25   30   39 


45   50   46  |  44 
21   32   29 


42 

43 

50 

20 

28 

22 

45 

48 

44 

23 

32 

29 

40   45   42 


24  I  10   24   23 


18 

22 

34 

45 

54 

49 

23 

28 

35 

45  49  54 

25  25  32 

45  45  40 

27  28  28 

48  51  39 


34  20  j  14 

60  54  j  40 

45  29  ,  23 

42   44  50   40 

36   37  24   23 


56   37  j  49   47   46 
34   28   26   26   39 


41   40  I  48   44   45 


22   24   24  I  33   37   31  I  24   20   34 


51 

46 

44 

49 

55 

19 

33 

28 

22 

24 

M 

47 

42 

49 

55 

24 

33 

31 

25 

27 

43 

45 

49 

44 

51 

16 

34 

30 

27 

24 

4l 

50 

44 

50 

50 

26 

34 

33 

31 

32 

46   39   41 
32  I  30   24   20 


25  34  42 
15  12  28 

19  26  31 

10  3  13 

26  31  42 
14  15  28  | 

25  33  40  ,  40   49   46   48   48   45 

12  9  25  |  20   35   29   25   28   30 


28   25   39 


54 

17 

22 

30 

36 

38 

43 

40 

47 

12 

10 

-  3 

11 

11 

18 

29 

27 

22 

56 

25 

28 

34 

42 

40 

50 

45 

52 

12 

13 

13 

16 

26 

27 

30 

30 

34 

26 

36 

42 

47 

49 

46 

50 

55 

8 

14 

7 

29 

18 

38 

27 

24 

22 

35 

26 

32 

41 

41 

47 

46 

49 

54 

10 

13 

8 

27 

21 

33 

32 

26 

25 

25 

27 

33 

41 

40 

51 

44 

52 

52 

14 

13 

10 

27 

21 

37 

31 

25 

25 

50 

48 

29 

30 

50 

46 

25 

24 

37 

47 

14 

19 

39 

52 

27 

28 

53   44   49   45 


34   40   44   49   45  ;  -48   51 


13   12   28 


23   33   32   27   28 


40  I  46 
32  :  36 


50   36   50 

31   26  ,  25 


49   45 
27   41 


IS 

32 

33 

48 

46 

51 

24 

41 

40 

52 

46 

46 

24 

31 

32 

52   48   52 

20   21   41  I  38 


51   46   49 


56  54  41 

40  34  30 

54  55  37 

37  32  28 

40  40  50 

34  37  25 

45  52  38 

36  35  29 

44  55  44 

34  41  26 

40  42  47 

34  36  24 

42  45  50 

36  37  2e'l 


59   57   45  :  51   51   45  j  65 
30   36   43   26   20   24   42  I  38 


46 

45 

33 

31 

*7 

58 

39 

39 

46 

63 

38 

34 

43 

42 

28 

27 

49 

45 

50   47   64 


31   35   39   27   24   24   36   37 

41   41   51   39  I  51   49   48   63 
33  |  35   37   27  !  23   24   38   33 


See  Reference  Notei  Following  Station     Index 
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TobU  5  -  Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

22 

NEW 

Hi    1955 

Day  Ol  Month 

23 

24 

25 

26 

27 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

28      29      30      31 

I 

UNION 

MAX 
MIN 

ANDY    HOOK. 

MAX 
M1N 

37 
2* 

30 
19 

20 
3 

35 

9 

33 
21 

44 
25 

45 
37 

37      39 
28      26 

54      50      32 
32      32      17 

25      32      38 

16      18      28 

40       47 
27      37 

46 
33 

46 

31 

43 
32 

40 
33 

36 

52 
39 

40 

10 

48 
31 

45 

32 

4. 

41 

53 

39 

40.9 
27.7 

OMtSVlLLE 

MAX 
MIN 

38 
19 

35 

18 

18 
-    2 

37 
5 

37 
3 

43 
30 

50 
34 

39      43 

19       16 

57      57      29 
25      27      13 

27  32  42 
13         6      27 

41       50 
18      36 

44 
30 

49 
24 

53 

25 

43 
3  5 

44 
35 

49 
38 

24 

50 
21 

48 
21 

46 
38 

63 
32 

43.0 
22.5 

USSEX    3    N 

MAX 

MIN 

34 
19 

32 

7 

12 
-    5 

J3 
0 

33 

5 

36 
24 

44 
33 

37       40 
20       15 

51      52      29 
30      29      12 

21       29       37 

10          1       24 

36      43 
24       32 

40 
30 

47 
23 

48 
26 

41 
28 

45 
27 

46 
35 

41 

12 

47 
21 

44 
23 

42 

34 

59 

30 

39.3 
21.0 

RENTON    2 

MAX 

MIN 

37 
24 

3S 
12 

19 
0 

35 
6 

37 
14 

50 
32 

52 
32 

39      44 
23      22 

57      57      23 
30      23      13 

28  35  44 
12      11      28 

46       46 
23       35 

44 
31 

40 
27 

56 
29 

44 
35 

50 
36 

54 
35 

38 

,'7 

49 
26 

49 
27 

47 
39 

64 
39 

43.9 
24.7 

RENTON    KB    CITY 

MAX 
MIN 

37 
27 

29 
11 

15 
3 

34 
8 

35 

15 

52 

33 

52 

31 

37       42 
26      26 

57       57       22 
32      22      13 

25  33  41 
15       16       29 

46       47 
28       34 

43 
32 

47 
30 

54 
33 

43 
35 

50 
37 

55 
36 

37 

2Q 

48 
30 

48 
30 

47 

41 

63 
42 

42.7 
26.6 

OCDSTOWN    2    NM 

MAX 
MIN 

34 
13 

41 
24 

25 

2 

18 

* 

33 
6 

36 
10 

55 
32 

46       38 
26      22 

45       56       56 
21      33      12 

20  27  32 
11       12      12 

43      50 
24      26 

1 

47 
29 

43 
26 

i 

48 
27 

54 
29 

47 
32 

54 
41 

5S 

30 

37 
17 

49 
18 

48 
36 

52 
39 

42.5 

21.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Mole  7 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

■• 

29 

30 

31 

ATLANTIC   CITY  WB 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR  EQUIV 

.6 
1 

4.2 

1 

4 
.5 

4 
.4 

3 
.3 

1 

.2 

T 

2.4 

2 
.2 

3ELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

2.S 

1.0 

1.0 

.3 

:barlotteburg 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1.7 
2 

.8 
2 

2 

2 

.5 

1 

3.0 
3 

3 

3 

1.5 
4 

4 

2 

1 

:hatsworth  5  s 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.S 
4 

4 

3 

2 

T 

1.0 

:layton 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
3 

2 

2 

T 

1.0 

1 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

1.0 

1 

FLEMINGTON   1    NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 
T 

3.5 
4 

4 

3 

3 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

3.5 
3 

3 

2 

.8 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 

5.0 
5 

5 

5 

3 

T 

1.5 
2 

1 

T 

.2 

T 

IIGHTSTOWN  1   N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

5.0 

5 

5 

5 

4 

1 

1.0 

1 

1 

1 

1.0 

T 

T 

INDIAN    MILLS    2    W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNE 

.1 

3.5 

3 

T 
3 

2 

1 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

1.0 

LAKEWOOD  2   ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 
2 

4.2 

4 

4 

3 

2 

.4 
T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

- 

- 

- 

5.0 

1.0 

ilLLVILLE   CAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

6.0 
2 

6 

5 

5 

1 

1.3 

1 

T 

T 

1.0 

T 
1 

•OORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 
4 

4 

3 

2 

2.0 

1 

1 

T 

T 

.5 

1 

(ORRIS   PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

2.2 
2 

1.7 
4 

2 

1 

.2 

T 

4.0 
2 

1 

1 

.9 

1 

1 

T 

T 

NEWARK   WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.5 

1 

3.3 
2 
.1 

2 
.2 

2 
.2 

1 

T 

1 

1.8 

.2 
2 

.1 

1 

.6 

T 

.7 

1 

T 

*EW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

2.4 
2 

1.5 

1 

1 

1 

T 

1.7 
1 

1 

T 

1.0 

T 

T 

T 

«EWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 
2 

.5 
2 

2 

1 

T 
1 

3.0 
3 

3 

3 

1.0 

4 

3 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

2.5 
3 

2.5 

5 

4 

3 

2 

2.5 
3 

2 

T 

1.0 

1 

T 
T 

"EMBERTON    3    E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

T 
* 

4 

4 

1.0 

1 

1 

T 

.5 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 
T 

4.6 
4 

4 

3 

2 

.2 

1 

1.3 

1 

.4 

1 

1 

T 
1 

1.2 

1 

T 

T    1 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.1 

T 

4.0 
4 

4 

3 

2 

.4 

T 

T 
T 

T 

.1 
T 

.5 

1 

T 

30MERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON   GND 

.3 

3.2 
3 

3 

3 

2 

.5 

T 

.5 

1 

T 

T 

T 

.5 
T 

SUSSEX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.3 

T 

2.0 

3.0 

rRENTON   WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

4.8 
3 

5 

4 

3 

2 

1.8 

2 

1 

.5 
T 

.3 

1 

.1 

.1 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station      tadex 
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STATION 

INE 

)EX 

NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1955 

! 

Time  of 

Years  of 

d 
55 

01 

-o 

0 

-a 
2 

* 

observation 

record 

Observer 

Refer  to 

Station 

County 

Drainage 

. 

. 

tables 

1 

1 

■6 

a 

> 

0 

a 

'o 

P. 

a 

a 

P. 

JJ 

J3 

3 

3 

0 

SI 

0 

<£ 

s2 

1 

& 

ALLENDALE 

OlOO  BERGEN 

=>ASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

3ERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC        iCOASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN          DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON      COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

M.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY        COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

"IRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH        COASTAL 

40  10 

74  02 

19 !  EST 

MID 

14 

:ITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN          DELAWARE 

40  50 

75  05 

289   EST 

5P 

5P 

63 

63 

HISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN          MULLICA 

39  48 

74  57 

150 1  EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  MORRIS         JPASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX          DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

IP 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRID6ET0N  2  SSE 

1028  CUMBERLAND      DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

BR.  WOLF 'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON      DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  &  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX          PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX           IPASSAIC         40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25  'COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM          DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

IGERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY        COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX          |PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

,J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512iSALEM           MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC         PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS          iPASSAIC 

40  44 

74  23 

185   EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON      COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708  GLOUCESTER      jMAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749  HUNTERDON       RARITAN 

40  38 

74  55 

3  00 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209  SALEM           DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 
ELIZABETHPORT 

2644 [UNION           ICOASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

2652 'UNION           PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  ESSEX           PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON       RARITAN 

40  31   74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND      DELAWARE 

39  14   75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH        RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 
GREENWOOD  LAKE 

3291 GLOUCESTER      DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

3516  PASSAIC         | PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN          HACKENSACK 
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HAMMONTON  2  NNE 
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39  39 
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8A 

8A 

23 
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W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 
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8P 
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4229  BURLINGTON 
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EST 

7P 

7P 

65 
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16 
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C 
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HUDSON 
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40  44 
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EST 
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57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 
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COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 
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75 
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6P 
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EST 

6P 

6P 

54 
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4987  MONMOUTH 

MAURICE 
PASSAIC 
COASTAL 

39  14 
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10 

157 
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8A 
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6P 
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52  52  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 
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6P 
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74  44 
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EST 

5P 
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ELMER  EARLE 

3 
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PASSAIC 

40  59 

74  09 
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EST 
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CORNELIUS  HOWARD 
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5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 
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EST 
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15 

L.  J.  GALLAHER 
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5581  CUMBERLAND 
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5728 BURLINGTON 

MAURICE 
PASSAIC 
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41  01 
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6026  ESSEX 
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74  26 
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11 
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5P 
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5P 
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56 
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JAMES  C.  LONG 
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ARTHUR  H.  AHLQUIST 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

6146  BERGEN 
6177  SUSSEX 
6460  PASSAIC 
6560  f<;sfx 

HACKENSACK 
DELAWARE 
PASSAIC 
PASSAIC 

40  57 

41  03 
41  02 
40  47 

74  02 

74  45 
74  30 
74  14 

12 
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EST 
EST 
EST 
EST 
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MID 
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4P 
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72 
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15 
15 

HACKENSACK  WATER  CO 
C.  M.  WHEELER 
NEWARK  WATER  DEPT 
COUNTY  ENGINEER 

233  5 
3 
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C 
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C 

6775 
6843 
6974 
6979 
7079 
7131 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 

UNION 

ATLANTIC 

PASSAIC 

DELAWARE 

DELAWARE 

DELAWARE 

RARITAN 

COASTAL 

40  55 

39  58 

40  41 
40  42 
40  36 
39  25 

74  09 

74  38 

75  12 
75  12 
74  25 
74  31 

100 
60 
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EST 
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8A 
5P 
3P 
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8A 

8A 
5P 
3P 
9A 
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32 
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16 
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57 

32 

P.  J.  DEL  VECCHIO 
CHARLES  A.  DOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 
S.  K.  PEARSON 
ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 
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6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIDGEFIELD 

R I NGWOOD 

RUNYON 

SANDY  HOOK 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX  3  N 

7328 
7393 

MERCER 
iiNinu 

RARITAN 
RAHWAY 

40  19 

40  36 

74  40 
74  15 

90 
20 

EST 
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7 
16 

PRINCETON  WATER  CO 
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3 
3 

C 

7545  BERGEN          HACKENSACK 
7587IPASSAIC         PASSAIC 
7825 IMIDDLESEX       COASTAL 

40  50 

41  08 
40  26 

74  01 

74  16 
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80 
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18 

EST 
EST 
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MID 
6P 

MID 
10A 
6P 

38 
31 

38 
15 
32 

32 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5 

3 
2  3  5 

7 
6 

7869  MONMOUTH        COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

7 

8194 [SOMERSET        .RARITAN 
8402  MORRIS          PASSAIC 
8423 1  UN  I  ON           COASTAL 
8644  SUSSEX         'HUDSON 

40  34 
40  58 

40  43 

41  14 
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74  28 
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74  35 
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6P 
6P 

6P 
10A 
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6P 

69 

57 

72 
15 

60 

W.  E.  HAVER 

JERSEY  CITY  D  P  W 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 
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TOMS  RIVER 
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TUCKERTON 
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WOODCLIFF  LAKE 
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8816 
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MERCER 

MERCER 

OCEAN 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

UNION 

UNION 

BERGEN 

DELAWARE 

COASTAL 

DELAWARE 

DELAWARE 

COASTAL 

MAURICE 

PASSAIC 

PASSAIC 

RAHWAY 

HACKENSACK 

39  47 

39  57 

40  14 

40  13 
39  36 

39  29 

41  02 

40  40 

40  39 

41  01 

75  24 

74  14 
74  46 
74  46 

74  20 

75  00 
74  18 
74  25 
74  21 
74  03 

10 

10 
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56 

23 
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103 

EST 
EST 
EST 

EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
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EST 

MID 

MID 

5P 

NOON 
5P 

MID 

MID 
5P 
8A 
8A 

MID 
5P 

MID 

25 

83 
56 
61 

9 

34 
25 
63 
61 
75 
15 

16 

36 

SUN  OIL  CO 

ROBERT  F.  SNYDER 

E.  H.  RISTOW 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

E.  RICHARD  PARKER 

ROBERT  JONES 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

TOWN  ENGINEER 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

3 
2  3  5 

2  3  5    7  C 
INACTIVE  5/54 

3 

3       C 
C 

3       C 

3       C 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 
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NEW  JERSEY  -  MARCH  1955 


WEATHER  SUMMARY 


March  weather  in  New  Jersey  was  warm  and  wet, 
with  considerable  damage  from  rain  and  high 
winds  being  reported  in  localized  sections  of 
Union,  Mercer,  Middlesex,  and  Monmouth  Counties. 
The  average  temperature  for  the  month  was  41.4°, 
or  1.8°  above  normal.   Maximum  readings  ranged 
from  65°  at  Sandy  Hook  to  74°  at  Hammonton 
2  NNE,  and  it  is  of  passing  significance  that 
with  one  exception,  (Atlantic  City  WB  on  the 
16th) ,  all  stations  reported  their  maximum 
readings  on  the  10th  or  11th.   Lowest  readings 
varied  from  8°  at  Layton  3  NW  on  the  8th  to 
25°  at  Cape  May  3  W  also  on  the  8th.   Nearly 
all  stations  reported  their  lowest  reading  for 
the  month  on  the  8th.   Precipitation  averaged 
4.59  inches,  or  0.74  inch  above  normal.   It  is 
noteworthy  that,  with  few  exceptions,  total 
amounts  of  precipitation  were  fairly  uniform 
across  the  state,  with  monthly  totals  ranging 
from  3.01  inches  at  Bass  River  State  Forest 
to  5.98  inches  at  Trenton  WB  City.   The  greatest 
daily  amount  was  2.04  inches  at  Trenton  WB  City 
on  the  22nd.   Nearly  all  stations  reported  their 
greatest  daily  amount  on  the  22nd.   Snowfall 
averaged  2.5  inches,  which  was  just  slightly 
more  than  half  of  normal  expectancy.   Based  on 
available  reports,  sunshine  was  slightly  above 
normal  in  the  southern  half  of  the  state,  while 
in  the  northern  half  it  was  above  normal. 

A  low  pressure  system  advancing  from  the  Great 
Lakes  Region  northeastward  down  the  St.  Lawrence 
Valley  brought  unseasonably  warm  weather  to  the 
state  on  the  1st  and  2nd,  with  light  to  moderate 
amounts  of  precipitation  occurring  on  the  1st. 
The  period  3rd-6th  was  characterized  by  cloudy 
skies,  cooler  temperatures,  and  frequent  pre- 
cipitation associated  with  the  eastward  move- 
ment of  a  series  of  Lows  along  a  frontal  zone 
stretching  from  the  Great  Plains  to  the  Atlantic 
Ocean.   Late  on  the  6th,  a  cold  air  mass  moved 
across  the  state  lowering  temperatures  to  con- 
siderably below  normal  on  the  7th  and  8th.   A 
secondary  front  advancing  eastward  across  the 
state  on  the  7th  produced  very  light  amounts 
of  precipitation  in  the  form  of  snow.   There 
was  a  quick  warmup  on  the  9th  as  southerly  winds 
flowed  across  the  state,  and  temperatures  con- 
tinued considerably  above  normal  through  the 
16th,  except  fot  the  14th  and  15th  when  tem- 
peratures dropped  to  near  normal  levels  due  to 
the  eastward  movement  of  a  mass  of  Arctic  air 
centered  north  of  the  Great  Lakes.   During  the 
9th  to  16th  period  there  were  several  occur- 
rences of  extremely  light  precipitation,  which 
was  in  the  form  of  light  snow  in  the  northern 
half  of  the  state  on  the  9th.   Cold  air  associ- 
ated with  the  eastward  progression  of  another 
high  pressure  system  entered  the  state  late  on 
the  16th  and  lowered  temperatures  to  moderately 
below  normal,  where  they  remained  for  the  next 
few  days.   Light  precipitation,  mostly  in  the 
form  of  snow,  occurred  on  the  18th.   Rain  began 
falling  over  the  state  during  the  morning  of 
the  21st  and  continued  for  about  36  hours,  with 
heavy  amounts  occurring  at  all  stations,  as  an 
extensive  area  of  low  barometric  pressure  that 
had  advanced  from  the  interior  of  the  country 
moved  northeastward  over  the  Great  Lakes  Region 
down  the  St.  Lawrence  Valley.   Another  low 
pressure  system,  which  had  deepened  as  it  pro- 
gressed eastward  across  the  country,  influenced 
the  state's  weather  pattern  on  the  26th,  bring- 
ing light  to  moderate  amounts  of  precipitation 
over  all  the  state,  with  considerable  snow 
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On  the  27th,  high  winds  in  Union  County  did 
several  thousand  dollars  damage  to  buildings, 
trees,  power  lines,  television  antennas,  store 
front  facings  and  signs.   No  injuries  were 
reported.  -  Franklin  W.  Long 
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Visual    observation   since   record- 

ing  equipment    is    not    available. 

It    is    not    necessarily    the    fast- 

est   mile   occurring  during    the 

period . 

COMPARATIVE  DATA 
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Temperature 

Precipitation 

Tui 

a 
X 
o 
> 

< 

1 

s 

1 

3 

■ 

■ 
> 

< 

9  = 

Ji 

1885 
1886 

30.4 
37.7 

66 
70 

2 
9 

1.10 
3.70 

: 

1887 

37.7 

61 

8 

3.34 

- 

1888 

32.8 

72 

0 

5.71 

- 

1889 

40.5 

67 

19 

3.79 

- 

1890 

37.6 

78 

0 

6.08 

- 

1891 

37.2 

68 

4 

5.06 

- 

1892 

34.4 

64 

6 

4.75 

- 

1893 

37.0 

68 

6 

3.73 

- 

1894 

44.2 

83 

12 

1.77 

- 

1895 

36.7 

72 

7 

3.16 

4.0 

1896 

34.0 

69 

-   8 

5.  34 

13.2 

1897 

40.0 

77 

18 

2.78 

1.6 

1898 

45.1 

77 

16 

3.33 

3.0 

1899 

38.6 

73 

13 

6.54 

5.4 

1900 

35.6 

67 

-   9 

3.51 

7.0 

1901 

39.2 

75 

-   8 

4.64 

0.9 

1902 

43.9 

77 

0 

4.34 

5.7 

1903 

47.6 

79 

13 

5.13 

T 

1904 

37.2 

72 

1 

3.43 

4.5 

1905 

39.8 

87 

-    7 

3.95 

2.6 

1906 

34.4 
41.2 

62 
88 

-15 

5.09 
3.04 

11.2 
11.5 

1907 

-11 

1908 

41.8 

89 

7 

2.80 

3.5 

1909 

38.3 

74 

-   6 

3.48 

4.6 

1910 

44.5 

88 

10 

1.22           1.1 

1911 

37.6 

76 

3 

3.38           5.3 

Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

■5 

■) 

<o 

s"S 

« 

J 

S  o 

* 

a 

.3 

< 

>  a 

1912 
1913 

36.9 
44.8 

72 

79 

3 

1 

7.61 

6.6 
0.1 

5.15 

1914 

35.4 

75 

-   6 

3.65 

20.5 

1915 

36.1 

63 

11 

1.13 

7.4 

1916 

31.7 

71 

-    7 

3.48 

19.3 

1917 

38.2 

72 

0 

4.65 

9.8 

1918 

41.8 

82 

8 

2.06 

0.7 

1919 

43.2 

77 

12 

5.32 

1.6 

1920 

39.4 

79 

-   8 

3.80 

5.6 

1921 

49.1 

92 

11 

3.03 

T 

1922 

41.1 

82 

2 

4.52 

3.7 

1923 

38.0 

81 

-    3 

4.  09 

6.3 

1924 

38.8 

76 

5 

2.51 

2.7 

1925 

43.3 

80 

1 

3.47 

0.3 

1926 

35.1 

79 

0 

2.25 

0.4 

1927 

41.9 

81 

9 

1.46 

0.3 

1928 

38.3 

82 

6 

2.84 

4.9 

1929 

44.9 

81 

5 

3.07 

0.7 

1930 

40.0 

78 

9 

2.54 

0.1 

1931 

39.2 

64 

12 

4.14 

2.0 

1932 

36.6 

69 

3 

5.49 

2.5 

1933 

38.2 

70 

8 

4.94 

1.7 

1934 

36.5 

77 

-    7 

3.31 

9.6 

1935 

43.0 

81 

-    6 

2.46 

1.5 

1936 

45.3 

78 

-    1 

5.28 

1.4 

1937 

35.8 

66 

7 

2.75 

4.3 

1938 

43.2 

85 

-    1 

2.15 

1.6 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

1954 
1955 


All 
Years 


Temperature 


40.1 
34.7 
34.5 
42.2 
39.4 

37.1 
49.2 


47.9 
36.5 
42.0 


41.1 
39.3 
42.4 


Precipitation 


o 

« 

5 

< 

a  S3 

V 

4.83 

2.0 

5.14 

3.3 

2.78 

14.6 

5.  73 

1.7 

3.03 

6.5 

5.70 

6.3 

2.37 

0.1 

3.  17 

T 

2.71 

4.4 

3.57 

3.4 

2.61 

4.0 

4.29 

0.4 

5.39 

1.6 

5.42 

7.7 

6.99 

3.4 

3.75 

0.1 

4.59 

2.5 

3.85 

4.3 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  JERSEY 
MARCH  1955 


Temperature 

Precipitation 

11 

g! 

>  ■- 

B 
£   o 

2   2 

S.  1 

o  S 
Q  fa 

a 

N 

o.  of  Days 

S 

a 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Station 

Max. 

V 

in. 

a -8 

e 

0J 
0 

o 
> 
< 

o 

£ 

& 

t 

0 

►J 

0 
Q 

£ 

o 
D 

§« 

°  3 

«  3 

on 

0 

3   2; 

II 

O  fa 

OJ 

1 

a  s 

S  o 

2 

a 

1 

2 

0 

o 
tq 

0 
rH  O 

ATLANTIC  CITY  WB 

R 

50.7 

36,5 

43.6 

2.1 

66 

16 

21 

8 

658 

0 

0 

6 

0 

4.39 

.86 

.79 

21 

T 

T 

18 

9 

5 

o 

AUDUBON 

53.0 

34.4 

43.7 

73 

10 

20 

8+ 

652 

0 

0 

14 

0 

5.29 

1.75 

22 

2.0 

0 

8 

3 

2 

BELLEPLAIN 

55.1 

34.1 

44.6 

3.4 

73 

10 

15 

8 

623 

0 

0 

16 

0 

4.94 

1.12 

1.08 

1 

2.0 

0 

11 

3 

1 

BELVIOERE 

51.  7M 

30. 4M 

41. 1M 

2.4 

71 

10 

16 

8 

730 

0 

0 

20 

0 

4.29 

.47 

1.38 

22 

5.5 

10 

U 

1 

BOONTON 

AM 

48.4 

28.6 

38.5 

2.2 

68 

11 

16 

8 

816 

0 

0 

24 

0 

3.68 

,12 

.93 

22 

T 

0 

8 

3 

0 

BRIDGETON  2  SSE 

AM 

55.2 

33.0 

44.1 

1.6 

72 

11 

18 

8 

638 

0 

0 

15 

0 

4.06 

.00 

.83 

7 

.0 

0 

10 

3 

0 

BURLINGTON 

53.7 

35.1 

44.4 

2.0 

72 

10 

19 

7 

629 

0 

0 

13 

0 

5.60 

1.81 

1.90 

22 

T 

0 

10 

5 

1 

CANOE  BROOK 

AM 

49.1 

28.1 

38.6 

1.4 

71 

11 

14 

8 

811 

0 

0 

23 

0 

3.91 

-   .69 

,95 

22 

1.5 

2 

18 

8 

4 

0 

CAPE  MAY  3  W 

52. 4M 

37. 3M 

44. 9M 

3.1 

69 

11 

25 

8 

616 

0 

0 

6 

0 

4.85 

1,01 

T 

0 

CHARLOTTEBURG 

AM 

46.8 

25.5 

36.2 

-   .2 

69 

11 

11 

8 

885 

0 

2 

27 

0 

3.98 

-   .08 

.77 

22 

4.3 

2 

19+ 

12 

3 

0 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

53.8 

34,5 

44.2 

2.2 

72 

10 

19 

8 

638 

0 

0 

12 

0 

4.21 

.59 

.78 

22 

T 

0 

9 

4 

0 

ELIZABETH 

52.1 

31.0 

41.6 

2.0 

72 

10 

17 

8 

718 

0 

0 

21 

0 

5.07 

1.00 

1.39 

22 

2.5 

T 

7+ 

8 

4 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

AM 

48.2 

28.4 

38.3 

70 

11 

14 

8 

822 

0 

0 

22 

0 

4.15 

.85 

22 

T 

10 

5 

0 

FLEMINGTON  1  NE 

52.5 

29.1 

40.8 

.2 

71 

10 

15 

8 

745 

0 

0 

20 

0 

5.48 

1.72 

1.63 

22 

6.5 

2 

18 

9 

4 

1 

FREEHOLD 

51.2 

32.2 

41.7 

1.9 

71 

10 

16 

8 

717 

0 

0 

17 

0 

5.13 

.64 

1.60 

22 

2.2 

T 

18 

8 

4 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

AM 

54. 1M 

33.  2M 

43. 7M 

.9 

74 

11 

18 

8 

655 

0 

0 

13 

0 

4.15 

.18 

.98 

22 

•  0 

0 

10 

3 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

51.0 

32.4 

41.7 

1.0 

71 

10 

18 

8 

716 

0 

0 

16 

0 

5.35 

1,58 

1.79 

22 

2.5 

T 

18 

8 

4 

1 

INDIAN  MILLS  2  W 

52.8 

31.4 

42.1 

1.0 

73 

10 

13 

8 

706 

0 

0 

18 

0 

3.98 

-   .03 

.83 

22 

2.3 

0 

10 

3 

0 

JERSEY  CITY 

47.7 

33.8 

40.8 

,7 

68 

10 

20 

8 

744 

0 

1 

14 

0 

3.79 

-   .18 

1.24 

22 

8 

3 

1 

LAKEWOOD  2  ENE 

50.8 

29.8 

40.3 

-   .2 

73 

10 

15 

8 

756 

0 

0 

20 

0 

4.61 

.65 

1.29 

22 

T 

0 

8 

5 

1 

LAMBERTVILLE 

52.6 

31.8 

42.2 

2.7 

72 

10 

17 

8 

696 

0 

0 

17 

0 

4.95 

1.17 

1.39 

22 

.3 

T 

7+ 

10 

4 

1 

LAYTON  3  NW 

49.6 

25,1 

37.4 

1.6 

70 

10 

8 

8 

851 

0 

1 

25 

0 

4.82 

1.46 

1.62 

22 

5.8 

2 

18 

10 

4 

1 

LEESBURG  STATE  FARM 

AM 

53.9 

33.8 

43.9 

70 

11 

17 

8 

646 

0 

0 

14 

0 

4.33 

.96 

22 

1.0 

0 

11 

3 

0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 

50.9 

30.4 

40.7 

1.7 

72 

11 

17 

8 

750 

0 

0 

20 

0 

3.64 

-   .13 

.87 

22 

2.3 

1 

18+ 

10 

2 

0 

LONG  BRANCH 

49.2 

32.3 

40.8 

1.3 

73 

10 

17 

8 

742 

0 

0 

16 

0 

4.95 

.83 

1.24 

22 

2.5 

1 

18 

8 

5 

1 

LONG  VALLEY 

48.4 

27.9 

38.2 

2.4 

69 

10 

17 

20 

816 

0 

1 

4 

0 

3.95 

.03 

1,02 

22 

5.0 

9 

3 

1 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

54.1 

32.6 

43.4 

73 

10 

14 

8 

664 

0 

0 

15 

0 

3.35 

,84 

4 

1.4 

1 

18 

9 

4 

0 

MOORESTOWN 

52.1 

33,3 

42,7 

2.7 

72 

10 

20 

8 

683 

0 

0 

15 

0 

5.14 

1,46 

1.25 

22 

2.0 

4 

1 

MORRIS  PLAINS 

AM 

49.2 

28,4 

38.8 

70 

11 

12 

8 

803 

0 

0 

22 

0 

4.88 

1.10 

22 

4.8 

2 

26 

12 

4 

1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

R 

49.7 

33.0 

41.4 

•  9 

72 

10 

19 

8 

723 

0 

0 

16 

0 

4.06 

.28 

1.00 

22 

3.5 

1 

19 

e 

3 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

52.0 

31.1 

41.6 

2.5 

72 

10 

16 

8 

720 

0 

0 

18 

0 

4.68 

1.00 

1,52 

22 

3.0 

2 

18 

a 

4 

1 

NEWTON 

AM 

47. 1M 

27.3 

37. 2M 

1.1 

68 

11 

12 

8+ 

856 

0 

1 

24 

0 

3.81 

.43 

.85 

22 

3.5 

1 

9+ 

n 

2 

0 

PATERSON 

AM 

50. 3M 

31.  2M 

40. 8M 

1.4 

73 

11 

17 

8 

753 

0 

0 

18 

0 

5.50 

1.35 

.93 

22 

4.0 

1 

18+ 

13 

4 

0 

PEMBERTON  3  E 

54,2 

32.1 

43.2 

1.1 

73 

10 

14 

7 

670 

0 

0 

17 

0 

4.66 

1.07 

1,04 

22 

2.5 

T 

18 

10 

5 

1 

PHILLIPSBURG 

53.5 

31.0 

42.3 

3.8 

71 

10 

16 

8 

6i« 

0 

0 

19 

0 

4.85 

1.36 

1.20 

22 

4.5 

1 

18 

11 

? 

1 

PLAINFIELD 

50.6 

31.1 

40.9 

1.6 

72 

10 

15 

8 

742 

0 

0 

18 

0 

5.08 

•  99 

1.52 

22 

4.3 

1 

18 

9 

4 

1 

PLEASANTVILLE  1  N 

AM 

53.5 

31.5 

42.5 

1.9 

71 

11 

13 

8 

689 

0 

0 

16 

0 

4.82 

1.19 

1.43 

21 

.8 

1 

18 

10 

2 

1 

RIDGEFIELD 

50.5 

31.5 

41.0 

2.2 

72 

10 

17 

8 

739 

0 

0 

20 

0 

4.27 

.29 

1.05 

22 

3.4 

3 

18 

e 

4 

1 

RUNYON 

54.5 

29.9 

42.2 

2.9 

73 

10 

11 

8 

701 

0 

0 

20 

0 

5.56 

1.95 

1.82 

22 

T 

0 

e 

4 

1 

SANDY  HOOK 

48.9 

34.6 

41.8 

2.5 

65 

10 

20 

8 

713 

0 

0 

10 

0 

4.01 

-   .03 

1.15 

22 

3.5 

2 

18 

8 

4 

1 

SOMERVILLE 

51.2 

30.3 

40.8 

1.8 

71 

10 

16 

8 

744 

0 

0 

19 

0 

4.58 

.76 

1.15 

22 

4.3 

2 

18 

7 

4 

1 

SUSSEX  3  N 

48.4 

28.4 

38.4 

1.4 

69 

10 

11 

7 

819 

0 

1 

25 

0 

3.49 

.05 

1.03 

22 

6.0 

0 

8 

1 

1 

TRENTON  2 

51.7 

32.9 

42.3 

2.0 

73 

10 

17 

8 

697 

0 

0 

15 

0 

5.86 

1.82 

1.47 

22 

4.1 

T 

18 

9 

4 

2 

TRENTON  WB  CITY 

R 

50,5 

33.7 

42.1 

.8' 

70 

10 

19 

8 

703 

0 

0 

12 

0 

5.98 

2.73 

2.04 

22 

2.1 

2 

18 

9 

5 

2 

WOODSTOWN  2  NW 

AM 

53.  2M 

33. 4M 

43.  3M 

72 

11 

19 

8 

665 

0 

0 

14. 

0 

4.25 

.84 

22 

2 

18 

11 

3 

0 

STATE 

41.4 

1.8 

4.59 

.74 

2.5 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

its  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  "P.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Degree  days  are  based 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unl 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Heather  Bureau  and  CAA 
f  snow  on  the  ground.   It  is  measured  at  selected  stations 


le  7  is  at  observation  time  for  all  except 

the  ground.   It  is  measured  at  selected  st 
atlons;  consequently  occasional  drifting  and  other  < 


herwlse  shown  by  fo 


riablli 


For  these 

station 

he  grounc 

y  in  the 

snowpack 

te  following  Table  6, 


Index  for  obse 
ground  values 


in 


-.  CP.V- 


slat 


7:30  A.M.  E.S.T.  Wtr  EQUIV  in  Table  7  Beans  the  water 
ent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
ncles  in  the  record. 


by 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicate 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*   Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

CD  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Preclpitati 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  one  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  valu 
R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


more  effective  January  1,  1954. 
Data.   Length  o 


cord  for  recorder-only  stations  may  be  found  In 


al  fo 


all 


previous  month, 
regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  St 


Bureau  Offl 


,o  General  Delivery, 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  aoney  orders  should  be  made  payable 
United  States.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ATLANTIC  CI  TV  WB        ft 

-.  >o 

AUDUBON 

3,29 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.01 

BELLEPLAIN 

*.  9* 

9ELMAR 

4.92 

BELVIDERE 

*.2« 

BERLIN  1  W 

4,50 

BOONTON 

3*68 

BRANCHV1LLE 

4.20 

BRID6ETON  2  SSE 

4.06 

BURLINGTON 

5*60 

C4MSTEAR  RESERVOIR 

3.92 

CANOE  BROOK 

3*01 

CANTON 

3.32 

CAPE  MAY  3  W 

4.85 

CEDAR  GROVE 

3*11 

CMARLOTTEBURG 

3*96 

CHATHAM 

4.07 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

4*21 

CLINTON 

4.02 

DEEPWATER 

3«80 

ELIZABETH 

3.07 

ELIZABETHPORT 

4.82 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

4.13 

FLEMINGTON  1  NE 

3.48 

FORTESCUE 

3«56 

FREEHOLD 

3.13 

GREENWOOD  LAKE 

4*20 

HAMMONTON  2  NNE 

4.15 

HIGHTSTOWN  1  N 

3*35 

INDIAN  MILLS  2  W 

3.98 

IRVINGTON 

4.42 

JERSEY  CITY 

3.79 

LAKEWOOO  2  ENE 

4.61 

LAMBERTVILLE 

4.95 

LAYTON  3  NW 

4.82 

LEESBURG  STATE  FARM 

4.33 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

3.64 

LONG  BRANCH 

4.93 

LONG  VALLEY 

3*95 

MACOPIN  INTAKE 

3.75 

MANVILLE 

3.12 

MARL TON  1  W 

4.96 

MAYS  LANDING 

4.47 

MIDLAND  PARK 

3.93 

MILLVILLE 

3.81 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

3.35 

MILTON 

4.22 

MOORESTOWN 

5.14 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  we  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


NEW  MILFORD 

3*80 

NEWTON 

3.81 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

4.15 

ORANGE 

3.93 

PATERSON 

5.5C 

PEM8ERTON  3  E 

4.66 

PHILLIPS8URG 

4.85 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RIDGEFIELD 

RINGWOOO 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SU5SEX  3  N 
SWEDESBORO  5  NW 

TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 

WOODCLIFF    LAKE 

WOODSTOWN    2    NW 


Day  ol  month 


4.27 
4.11 
5*36 


5.98 

E4.00 

3*92 


RECORD    MISSING 


8  9 


10     I      11     I     12 


13       14       15 


16       17       18 


•  29 

.05  E.05 

•  26 

.13   .11 

•  22 

.31 

•  85 

.36 

1.25 

.65 

1.10 

.61 

1.00 

1.52 

.96 

•  85 

•  38 

.72 

•  16 

1.43 

.  Lfi 

•  93 

.62 

1*04 

•  15 

1.20 

■  40 

1.29 

1.05 

•  84 

.30 

1.62 

1.15 

1.15 

.08 

.78 

•  31 

1.03 

.0- 

1.20 

.16 

1.00 

l.*7 

2.04 

•  65 

.06 

.91 

.50 

1.49 

1.0<* 

•25       .09      .06 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^3  ^  o> 
o  o  > 
H  < 

PLXASAXTVILLE  1  N 

EVAP 
WIND 

27 

21 

98 

60 

56 

27 

60 

123 

19 

69 

87 

26 

42 

35 

74 

36 

10H 

31 

46 

46 

52 

25 

70 

138 

55 

64 

* 
97 

* 
181 

* 
90 

.39 
111 

.25 
34 

2006 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
_    25    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MARCH   1955 


Station 

Day 

Of  Month 

0 
0 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  KB 

MAX 

MIN 

64 
39 

62 

41 

44 
35 

54 
39 

41 
35 

44 
34 

40 
26 

39 
21 

57 
39 

51 
45 

61 

45 

51 
43 

62 

44 

45 
35 

49 
39 

66 

42 

43 

35 

43 
34 

44 
36 

45 
38 

47 
42 

57 
42 

54 
36 

54 

45 

49 
39 

59 
27 

40 
25 

43 
27 

45 
28 

58 

36 

60 
38 

50.7 
36  1 5 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

64 

45 

60 
39 

56 
32 

45 
36 

37 
32 

42 
35 

38 
25 

38 
20 

65 
31 

73 
46 

64 
50 

60 

40 

60 
42 

56 
32 

53 

30 

65 

43 

44 
32 

44 
30 

46 
35 

55 
26 

44 
39 

71 
37 

54 

35 

65 
39 

53 
35 

48 
38 

40 
20 

41 
26 

44 
29 

59 
36 

60 
32 

53.0 
34(4 

BELLEPLA1N 

MAX 
MIN 

62 

57 

62 

45 

58 
32 

59 

40 

42 
35 

44 
42 

40 
22 

38 
15 

67 
25 

73 
42 

66 
55 

63 

36 

60 
43 

58 
32 

50 
30 

67 
44 

54 
32 

43 

31 

46 
30 

50 

21 

49 
36 

64 
42 

63 
35 

65 

40 

62 
29 

57 
40 

46 

21 

42 

24 

44 
23 

57 
32 

58 
26 

55.1 
34.1 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

63 
42 

57 
34 

52 
28 

45 
35 

38 
30 

40 
34 

35 
22 

35 

16 

63 
26 

71 
35 

65 

50 

64 

35 

61 
38 

55 
28 

50 
29 

58 
41 

50 
26 

40 
26 

22 

52 

49 

37 

44 
30 

52 

30 

61 
30 

53 
27 

48 
33 

40 
22 

43 
25 

44 
25 

60 
30 

63 
26 

51.7 
30.4 

BOONTOM 

MAX 
MIN 

60 
37 

57 
33 

53 
27 

50 
31 

39 
27 

38 
28 

40 
22 

34 
16 

33 
18 

59 
33 

68 
38 

63 
32 

55 
37 

54 
26 

53 
26 

46 
29 

58 
26 

24 

39 
25 

42 
20 

49 
31 

48 
34 

45 
32 

49 

32 

60 
33 

54 
32 

39 
23 

35 
25 

43 
28 

43 
32 

56 
30 

48>4 
28.6 

8RIDGET0N  2  SSE 

MAX 
MIN 

62 

43 

63 
35 

61 
30 

52 

37 

56 
35 

49 

30 

40 
25 

42 

18 

50 
24 

64 

40 

72 
51 

64 
38 

62 

44 

60 

30 

53 

30 

56 

43 

67 

33 

52 

31 

47 
29 

49 
24 

52 

51 
39 

69 
34 

56 
39 

6  b 
30 

55 

38 

53 
23 

46 
25 

42 
25 

43 
34 

57 
29 

55.2 
33.0 

BURL  INS TON 

MAX 
MIN 

63 

44 

64 
31 

59 
31 

47 

38 

41 
32 

42 
34 

41 
19 

34 
20 

66 

31 

72 
43 

67 
53 

61 
43 

61 
39 

55 
32 

51 
32 

65 
38 

55 
33 

43 
35 

44 
35 

55 
30 

50 
42 

70 
42 

53 

39 

65 
42 

53 
38 

49 
30 

38 
27 

41 
29 

43 
32 

58 
37 

60 
37 

53.7 
35.1 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

62 

40 

59 
32 

54 
23 

50 
34 

38 
28 

37 
29 

40 
21 

34 

14 

36 

21 

63 
33 

71 

50 

65 
26 

56 
29 

57 
23 

53 
23 

46 
37 

59 
26 

38 

24 

38 
23 

44 
18 

50 
30 

40 
38 

44 
31 

54 
35 

62 
24 

52 
32 

37 
23 

36 

25 

42 
23 

44 
33 

58 
23 

49.1 
28.1 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

53 
40 

55 
38 

53 
35 

66 

41 

44 
40 

46 
38 

45 
32 

41 
25 

58 
36 

63 

44 

69 
45 

54 
42 

57 
41 

54 
36 

48 
35 

59 

41 

49 

37 

45 
34 

45 
39 

49 
32 

55 
40 

53 
38 

62 
43 

55 

40 

57 
40 

44 
27 

42 
29 

44 

34 

52 

38 

55 
40 

52.4 
37.3 

CKARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

59 
39 

59 
29 

53 
25 

49 
28 

35 
25 

36 
26 

39 

17 

32 

11 

33 
12 

59 
32 

69 
36 

65 
29 

58 

33 

52 
24 

54 
21 

47 
30 

58 
22 

35 
22 

39 
23 

39 
13 

49 
24 

36 

31 

44 
28 

47 
27 

59 
28 

50 
29 

36 

19 

30 
22 

38 
25 

40 
27 

53 
34 

46.6 
25.5 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 

MIN 

64 
43 

60 
38 

52 
31 

53 
39 

40 
36 

41 
35 

41 
23 

38 

19 

63 
30 

72 

43 

64 

53 

61 
41 

60 

43 

57 
31 

61 

37 

64 
48 

54 
33 

45 
30 

46 
32 

54 
25 

48 
38 

69 

41 

54 
34 

57 
34 

57 
34 

52 

39 

41 
23 

41 
25 

43 
26 

58 
36 

59 
30 

53.8 
34.5 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

59 

41 

58 
32 

52 
27 

42 
37 

38 
29 

41 
36 

40 
24 

36 
17 

62 

21 

72 
38 

67 

47 

65 

35 

61 

41 

56 
29 

48 
29 

60 
43 

60 
26 

40 
27 

45 
28 

49 
23 

45 
34 

46 
32 

51 
32 

65 

31 

55 
29 

47 
32 

39 
24 

45 

26 

48 
25 

60 
35 

62 

29 

52.1 
31.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 

MIN 

60 
35 

60 
36 

53 
25 

50 
28 

38 
28 

40 
28 

41 
22 

35 
14 

34 

18 

64 
33 

70 

48 

67 
34 

55 
39 

56 
26 

53 
23 

47 
32 

60 
26 

37 
26 

36 
25 

38 
20 

48 

30 

45 
35 

42 
31 

54 
28 

50 
34 

45 
33 

40 
22 

38 
23 

37 
21 

45 
28 

55 
29 

48.2 
28.4 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

63 
42 

63 
36 

50 
23 

45 
35 

38 
30 

40 
34 

36 

23 

34 
15 

64 
24 

71 
33 

70 
44 

66 
32 

57 
37 

55 
23 

52 

17 

63 
43 

57 
28 

39 
25 

43 
29 

52 

18 

52 
33 

49 
35 

51 
31 

64 
26 

56 
27 

50 
32 

40 

22 

42 
25 

44 
25 

53 

62 

21 

52.5 
29.1 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

60 
42 

58 
35 

51 
30 

42 
35 

36 
29 

41 
33 

36 
23 

35 
16 

64 
27 

71 
45 

65 
52 

60 

38 

60 
38 

52 
28 

49 
30 

61 

45 

54 

30 

38 
28 

40 
30 

50 
24 

40 
35 

63 

37 

52 
32 

65 

34 

55 

31 

45 
36 

39 
21 

42 

23 

44 
26 

56 
34 

60 
30 

51.2 
32.2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

61 

44 

62 
36 

60 
29 

54 
36 

49 
33 

41 
34 

42 
24 

40 
18 

47 
25 

66 
45 

74 
53 

64 
36 

63 

44 

62 
29 

55 
29 

54 
42 

66 
32 

43 
30 

47 

24 

52 
33 

50 
36 

45 
39 

69 

34 

53 
36 

66 

34 

53 
24 

40 
26 

42 
24 

44 
34 

59 
32 

54.1 
33.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

60 
41 

60 
36 

53 

30 

42 
36 

37 
30 

40 
33 

40 
24 

36 
18 

64 
28 

71 
43 

65 

52 

63 
36 

40 

53 
28 

48 
27 

57 
47 

53 

30 

40 
28 

41 
30 

47 
22 

43 
35 

53 
37 

51 

33 

64 
35 

53 

31 

49 
34 

39 
23 

40 
26 

42 
26 

58 
34 

60 
31 

51.0 
32.4 

INDIAN  MILLS  2    W 

MAX 
MIN 

64 
43 

60 
31 

53 
25 

53 

37 

37 
32 

41 
33 

37 

19 

36 

13 

65 
27 

73 

45 

65 
51 

58 
32 

60 
42 

56 
28 

49 
25 

65 

48 

52 
32 

41 
28 

46 
28 

53 
18 

44 
36 

68 
40 

53 
33 

65 
34 

54 
29 

50 
38 

38 
22 

41 
25 

43 
21 

57 
34 

59 
23 

52.8 

31.4 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

56 

44 

56 

38 

45 
33 

38 

30 

36 
29 

40 
33 

33 
22 

32 
20 

62 

32 

68 
48 

64 

50 

49 
42 

56 

36 

49 
30 

46 
36 

56 

.42 

42 

29 

37 
26 

42 
30 

43 
28 

40 
37 

43 

36 

50 
33 

63 
41 

50 
35 

40 
31 

35 

27 

43 

27 

44 
30 

57 
36 

61 
38 

47.7 
33.6 

LAKEWOOD  2    ENE 

MAX 

MIN 

61 
42 

59 
37 

46 
28 

50 

33 

37 

30 

41 
31 

38 

21 

35 
15 

67 
33 

73 
43 

67 
44 

50 
33 

58 
38 

45 
27 

52 
23 

65 

40 

40 
27 

39 
29 

42 

20 

47 
18 

41 
32 

61 
36 

52 
33 

66 
29 

52 

28 

50 
24 

38 
23 

43 

26 

43 
27 

56 
30 

60 
25 

50.8 
29.6 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

64 
42 

59 
36 

52 

27 

46 
37 

39 

31 

40 
34 

38 
25 

36 

17 

63 
23 

72 
36 

67 
52 

64 
35 

58 

40 

56 
28 

50 
28 

65 

45 

53 
30 

43 
28 

44 
29 

54 

21 

49 
37 

59 
37 

53 

34 

64 
30 

52 

3i 

49 

34 

40 
23 

42 
26 

43 
26 

58 
34 

61 
26 

52.6 
31.6 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

61 
39 

60 
32 

51 
23 

50 
30 

37 
26 

37 
32 

32 

14 

33 

8 

61 
19 

70 
19 

64 

44 

60 
22 

52 

34 

56 
18 

50 
18 

54 

40 

45 
22 

40 
21 

40 
23 

51 
12 

45 
26 

38 
33 

50 
18 

60 
23 

61 

20 

47 
32 

37 

19 

38 
22 

42 
28 

55 
36 

60 
20 

49.6 
25.1 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

57 

42 

61 
32 

62 
27 

53 

41 

60 
35 

43 
37 

44 
25 

40 
17 

46 

25 

62 

41 

70 
49 

63 

39 

59 

45 

61 

33 

51 
29 

53 
46 

65 
34 

45 
32 

45 
29 

47 
24 

52 
38 

54 

43 

63 

35 

55 

41 

66 
29 

51 

40 

58 
25 

42 
27 

42 
26 

44 

33 

58 
28 

53.9 
33.8 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

63 

40 

62 
34 

57 
30 

52 
34 

38 
28 

39 
28 

41 
23 

36 

17 

39 
22 

65 
36 

72 

44 

67 
33 

56 

38 

57 
26 

56 
28 

46 
39 

62 
26 

40 
24 

42 

27 

46 
24 

52 
32 

41 

35 

47 
32 

52 

34 

65 
32 

54 
32 

40 
24 

37 
25 

45 
28 

46 

34 

60 
32 

50.9 

30.4 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

60 
41 

57 
38 

45 

30 

45 
32 

35 
30 

42 
31 

36 
23 

34 

17 

67 
33 

73 
44 

68 

44 

49 

38 

56 
39 

43 
32 

47 
28 

62 

40 

39 
29 

38 
29 

41 
30 

46 
23 

40 
36 

55 
38 

50 
34 

65 
36 

"-6 
33 

46 
28 

36 
23 

41 
25 

43 
27 

56 
35 

59 
34 

49.2 
32.3 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 

40 

52 
29 

49 
24 

41 
26 

37 
27 

39 
33 

34 
19 

31 

18 

60 
24 

69 
33 

64 
44 

64 

30 

56 

38 

52 
25 

51 

29 

58 
42 

48 
25 

39 
23 

41 
27 

49 
17 

41 
31 

46 
33 

50 
31 

60 
29 

50 
24 

46 

31 

36 

20 

42 

23 

46 
22 

57 
21 

59 
27 

48.4 
27.9 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

64 
43 

62 
32 

53 
26 

58 
39 

42 
35 

43 
33 

40 
22 

39 

14 

66 

37 

73 
42 

66 
44 

63 
39 

61 
44 

53 
31 

52 
31 

67 
39 

41 
34 

44 
32 

47 
29 

56 
23 

47 
39 

65 

39 

55 
35 

67 
38 

55 
29 

55 
25 

39 
24 

42 
26 

44 
25 

58 
34 

59 
29 

54.1 
32.6 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

64 
43 

58 
39 

54 
30 

43 
36 

36 
32 

41 
33 

37 
24 

37 
20 

65 
33 

72 
45 

63 

48 

56 
38 

58 
40 

55 
31 

51 
28 

65 
41 

51 
32 

42 
29 

45 
31 

54 
23 

42 
38 

70 
37 

53 
34 

64 

41 

53 

34 

45 
25 

38 
23 

41 

26 

43 
29 

58 

36 

59 
32 

52.1 
33.3 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

63 
39 

61 
34 

55 

28 

50 
33 

37 
27 

38 
28 

40 
21 

34 

12 

36 

19 

62 
35 

70 
45 

65 
31 

55 
36 

57 
28 

53 
24 

47 
33 

61 
26 

39 
24 

42 
25 

43 
18 

51 
30 

39 

33 

45 
30 

50 

31 

62 
26 

52 
32 

38 
21 

36 
24 

43 
24 

43 
34 

57 
28 

49.2 
28.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
41 

57 
38 

47 
32 

39 
31 

37 
29 

41 

30 

36 
22 

35 

19 

64 
32 

72 
44 

67 
48 

51 

41 

57 

38 

50 
31 

48 
33 

61 
41 

41 
28 

39 
26 

43 
31 

45 
28 

43 
38 

47 
36 

52 
33 

65 
36 

53 

36 

42 
26 

39 
24 

45 
26 

45 
28 

56 
37 

62 
37 

49.7 
33.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

61 

39 

62 

37 

54 
28 

42 
35 

38 

28 

41 
33 

40 
22 

34 
16 

64 
26 

72 
42 

67 
53 

66 
36 

57 
38 

57 
28 

48 
27 

62 

41 

55 
27 

39 
26 

43 

30 

48 
22 

47 

34 

SO 
35 

52 

33 

65 
32 

52 

31 

50 
32 

40 
18 

42 
25 

45 
25 

58 

34 

61 

30 

52.0 
31.1 

NEWTON 

MAX 

MIN 

56 
34 

60 
30 

53 
27 

33 

34 
27 

36 
28 

38 
20 

33 
12 

33 

18 

61 
32 

68 

41 

65 
28 

55 
37 

52 
27 

54 
25 

46 
35 

56 
24 

35 
22 

39 
25 

42 
12 

50 

31 

40 

33 

44 
29 

49 

31 

59 
29 

52 

33 

37 
20 

32 
23 

40 
24 

40 
31 

55 
25 

47.1 
27.3 

PATERSON 

MAX 
MIN 

65 

40 

59 
37 

48 
32 

38 
30 

38 
29 

41 
24 

38 
17 

37 
20 

64 
36 

73 
48 

69 

59 
38 

57 
30 

54 
31 

48 
36 

60 
27 

40 
25 

39 

27 

45 
29 

51 

40 
35 

46 

33 

52 
35 

67 

34 

53 
32 

39 
23 

37 
26 

45 
28 

46 

34 

60 
37 

50.3 
31.2 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

63 
43 

62 
35 

56 

27 

52 

38 

39 
31 

42 

34 

41 
14 

36 

15 

66 
30 

73 
44 

70 
50 

64 
37 

60 
40 

55 

30 

50 
28 

65 

48 

59 

31 

41 
29 

46 
31 

54 
19 

50 
34 

67 

36 

53 
35 

65 
35 

54 
30 

50 
37 

41 
22 

42 

27 

45 
26 

60 
32 

60 
26 

54.2 
32.1 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

63 
43 

64 
35 

56 

30 

41 
35 

40 
30 

44 
35 

40 
24 

35 
16 

66 
26 

71 
34 

70 
47 

66 

34 

57 
39 

58 
29 

55 
30 

61 

45 

61 
27 

40 
26 

44 
28 

60 
18 

51 

38 

46 
35 

54 
31 

61 
30 

55 
31 

54 
32 

42 
22 

42 
26 

42 

25 

59 

33 

62 
28 

53.5 
31.0 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

60 
41 

62 

38 

51 
27 

40 
33 

38 
29 

41 

35 

37 
23 

35 
15 

64 
26 

72 
36 

66 

50 

58 
35 

59 

40 

53 
29 

49 
28 

60 
43 

45 
29 

43 
27 

43 
29 

50 
22 

40 
34 

48 
36 

52 
31 

66 

30 

47 
30 

44 
33 

39 
23 

43 

25 

45 
25 

59 
35 

61 
28 

50.6 
31.1 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

55 

40 

65 
33 

61 
26 

52 
36 

55 
36 

43 

35 

45 

20 

41 
13 

45 
22 

64 
40 

71 
45 

67 

8 

54 
44 

60 
31 

45 
25 

» 
44 

69 
33 

43 
30 

43 
28 

46 
21 

48 
29 

51 
42 

58 
34 

55 

37 

67 

27 

51 
40 

61 
23 

42 

25 

48 
22 

41 

31 

59 
26 

53.5 
31.5 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

5a 

39 

56 

34 

50 
30 

39 
30 

37 
28 

41 
31 

37 
23 

37 
17 

64 
28 

72 
45 

67 
50 

55 
36 

57 
38 

54 
29 

50 
30 

59 
39 

40 
28 

39 
27 

44 
28 

50 
26 

41 
35 

47 

35 

52 
33 

66 

37 

56 
32 

45 
27 

37 
23 

44 
26 

47 
27 

59 

32 

65 

32 

50.5 
31.5 

See  Reference  Notei  Following  Station     Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

MARCH    1953 

Day  Ol  Monlh 

s 

Slallon 

1 

2 

■ 

• 

■ 

1 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

19 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

I" 

29 

30 

" 

1 

UN^ON 

MAX 
MIN 

62 
40 

6   ' 

37 

S3 
25 

44 
37 

40 
2-1 

41 

•1 

36 
22 

34 

11 

63 
22 

73 

1! 

70 
SO 

68 
30 

SJ 
)0 

60  63 
24      25 

64  60 
50      38 

40 
28 

42 

19 

52 

19 

46 
30 

38 
38 

49 
33 

63 
33 

58 
23 

50 
35 

49 

It 

54 
24 

98 

10 

63 

21 

54. J 
29.9 

ANDY    : 

MAX 
MIN 

56 

40 

52 

37 

46 

19 

-1 
35 

36 
30 

42 
IS 

42 
27 

34 
20 

62 

31 

65 

43 

62 

45 

38 
39 

40 

48  46 
33       33 

55  49 
44      32 

38 

28 

41 
93 

43 

31 

41 
40 

53 

37 

50 
34 

63 
39 

50 
37 

44 
37 

40 
25 

42 
27 

45 
31 

'17 

99 

37 

48  •  0 
34.  6 

OHERVILLF 

MAX 
MIN 

62 
A  1 

56 
36 

50 
26 

42 
36 

37 
26 

40 
35 

35 

22 

35 

16 

64 
25 

71 
35 

67 

47 

60 
32 

58 

40 

53      48 

26      23 

61  50 
43      28 

42 
27 

44 

2  i 

53 

18 

42 
35 

47 
36 

52 
32 

65 
28 

53 

29 

49 
33 

39 
23 

43 

29 

45 
26 

34 

62 
29 

51.2 

30.3 

USSEX    3    N 

MAX 
MIN 

60 
".0 

57 
32 

45 
27 

40 
30 

35 
27 

19 
32 

33 

11 

32 
12 

61 
24 

69 
39 

65 

50 

60 
30 

5.' 
36 

53  49 
26      26 

53  46 
42      23 

39 
22 

41 
29 

49 
18 

49 
29 

40 
32 

49 
29 

59 

33 

50 
28 

48 
31 

37 
20 

37 
21 

41 
24 

54 

12 

58 
28 

48.4 
28.4 

RENTON    2 

MAX 

MIN 

62 
42 

59 
38 

52 

31 

40 
33 

36 

30 

40 

38 
23 

36 

17 

65 
33 

73 
45 

67 
51 

59 

39 

S9 
41 

54  51 
29      30 

64  43 
42      31 

42 
28 

45 
(] 

95 
24 

41 
37 

62 

37 

54 

34 

65 
38 

54 

3* 

44 
27 

39 
23 

42 
26 

44 
26 

99 

60 
31 

51.7 
32.9 

RENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

62 

42 

57 
3  7 

50 
34 

41 
33 

36 

30 

40 
33 

36 
23 

36 
19 

64 
33 

70 
47 

67 
51 

55 

43 

57 
40 

52  51 
31       32 

64  42 
41      30 

41 
28 

41 
1  i 

93 
28 

41 
38 

65 

37 

53 
33 

63 

40 

51 
35 

42 

24 

37 
22 

40 

27 

42 
28 

n 

99 
33 

50.5 
33.7 

OODSTOWN    2    NW 

MAX 
MIN 

63 
43 

64 
37 

60 
33 

52 
35 

49 
33 

40 
34 

41 
25 

38 
19 

44 
28 

63 
43 

72 
45 

63 

40 

61 
41 

60  55 
31       30 

52       64 

37       33 

42 
30 

45 

31 

53 
38 

45 
39 

70 
34 

54 
35 

64 

31 

52 

39 

49 
23 

39 

41 
26 

32 

58 

30 

93.2 
33.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Table  7 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ig 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLAHTIC   CITY   WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 
T 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

1.0 

2.0 

2.5 

T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.3 

T 

1.0 

1 

1.0 
2 

2.0 
2 

1 

1 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

FLEMINGTON  1   NE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

1.0 

T 

.5 

4.5 
2 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

--     2 
T 

HIGHTSTOWN   1    N 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

8.5 

T 

T 

INDIAN   MILLS    2    W 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

2.3 

LAKEWOOD   2    ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

LONG    VALLEY 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 

3.0 

1.0 

MILLVILLE    CAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.4 

1 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

T 

MORRIS    PLAINS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

.5 
T 

1.1 

1 

1.2 

1 

T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

NEWARK   WB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

2.5 

T 

1 

T 

.7 
T 

T 

T 

NEW    BRUNSWICK   EXP   STA 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 
T 

T 

3.0 
2 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

1.0 

1 

1.0 

1 

1.0 
1 

.5 

1 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

.5 

1 

2.5 

T 

1.0 
1 

T 

PEMBERTON    3    E 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

2.5 
T 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.3 
T 

.3 

3.2 

1 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 
T 

.3 

2.8 

3 

1 

T 

T 

.3 

T 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

.1 

.2 

4.0 
2 

I 

T 

SUSSEX 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

1.5 

2.5 

2.0 

T 

T 

TRENTON    WB   CITY 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

.1 

T 

2.0 
2 

T 

T 

1  .. 

See  Page   25   for   Table   6 
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STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
MARCH  1955 


Time  of 

Year9  ol 

d 
2 

County 

Drainage 

ID 

-a 

o 

e 

& 

observat 

on 

ecord 

Observer 

Refer  to 

Station 

tables 

T3 

■& 

i 

0 

a 

d 

a 

o 

0. 

a 

Pi 

B 

d 

J3 

A 

J 

3 

o 
N 

3 
H 

£ 

e2 

> 

M 

ALLENDALE 

0100  BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

ATLANTIC  CITY  WB 

032  5  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EJT 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

BA 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

IP 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  burlington 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  &  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  iSUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  iESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 (COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

iGERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512 | SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708  'GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749 (HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

3  00 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209 1  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  IESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

6A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  'HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181  'MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 [GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  iPASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  jBERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 [ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260  ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESiURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003 IMORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUM1ERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMER'ET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346  lATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOF 

39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177  SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079IUNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131  lATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816  OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

34 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878  MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  36 

74  2  0 

23 

EST 

5P 

5P 

56 

61 

E.  RICHARD  PARKER 

INACTIVE  5/54 

VINELAND 

9133 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

BA 

15 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

* 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

560 

EST 

MID 

EDWARD  KOWALICK 

c 

See  Page  24  for  Reference  Notes 
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ASHEVILLE:  1955 


NEW  JERSEY  -  APRIL  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Weather  in  New  Jersey  during  April  was  warmer, 
cloudier  and  drier  than  normal. 

The  average  temperature  of  53.3°  was  3.3° 
above  normal,  and  placed  this  April  as  the 
sixth  warmest  since  1885.   All  stations  re- 
ported temperatures  that  averaged  well  above 
normal.   Maximum  readings  ranged  from  76°  at 
Cape  May  3  W  to  90°  at  Newton,  on  the  11th, 
while  minimum  records  varied  from  20°  at 
Lay ton  3  NW  on  the  9th  to  37°  at  Cape  May  3 
W  on  the  8th.   Of  passing  interest  is  the 
fact  that  most  stations  recorded  their  ex- 
treme temperatures  only  two  or  three  days 
apart . 

Precipitation  averaged  2.59  inches,  or  1.02 
inches  below  normal.   Even  though  this  was 
the  driest  April  since  1950,  precipitation 
came  at  frequent  intervals  and  was  well  dis- 
tributed over  the  state.   Monthly  totals 
ranged  from  1.81  inches  at  Rahway  to  3.95 
inches  at  Paterson.   The  greatest  daily 
amount  was  1.16  inches  at  Belmar  on  the  12th. 

Oak  Ridge  Reservoir  was  the  only  station  in 
the  state  to  report  a  measurable  amount  of 
frozen  type  precipitation,  (0.5  inch  on  the 
4th) .  Traces  were  reported  from  about  one- 
fourth  of  the  stations,  all  in  the  northern 
portion. 

Based  on  available  reports,  sunshine  was  more 
than  10%  less  than  what  might  normally  be 
expected,  reflecting  the  greater  than  average 
cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

Unseasonably  warm  and  sunny  weather  prevailed 
in  New  Jersey  on  the  1st  and  2nd,  followed  by 
a  change  to  cooler  on  the  3rd  and  4th  with 
temperatures  receding  to  near  normal  levels, 
as  a  low  pressure  system  and  its  attendant 
cold  front  moved  southeastward  from  Canada 
across  the  state.   There  was  a  trend  to  warmer 
on  the  5th  and  6th  with  readings  several 
degrees  above  normal,  but  with  the  passage  of 
another  frontal  zone  on  the  6th  temperatures 
again  dropped  to  below  normal  on  the  7th  and 
8th.   Precipitation  during  the  period  1st  to 
8th  was  very  light  and  of  little  consequence. 

Abundant  sunshine  and  rising  temperatures 
prevailed  from  the  9th  to  the  11th,  with 
nearly  all  stations  reporting  their  highest 
reading  for  the  month  on  the  11th. 

Frontal  activity  from  the  12th  to  15th  resulted 
in  almost  total  cloudiness  and  general  pre- 
cipitation with  most  stations  reporting  moder- 
ate amounts  for  the  period.   Temperatures 
fluctuated  considerably  during  this  period, 


but  by  the  15th  readings  were  well  above 
normal. 

During  the  period  16th  to  30th,  frequent 
changes  in  air  masses  caused  almost  daily 
fluctuations  in  temperature  with  alternating 
shifts  from  warm  to  cool .   In  this  same 
period  there  was  much  cloudiness,  averaging 
about  80%,  and  frequent  occurrences  of  pre- 
cipitation, with  mostly  light  amounts  being 
recorded  on  about  two-thirds  of  the  days. 

WEATHER  EFFECTS 

Progress  of  farm  work  and  crop  growth  in  New 
Jersey  during  April  was  generally  normal  for 
this  time  of  year.   Barley  was  reported  to 
have  made  the  best  growth  of  any  of  the  small 
grains.   Rye  also  grew  rapidly,  but  yield 
prospects  are  not  quite  up  to  a  year  ago. 
The  growth  of  wheat  was  reasonably  good.   Hays 
came  through  the  winter  in  good  shape  in  most 
areas,  but  there  was  some  winter  damage  to 
alfalfa  in  a  few  areas. 

As  April  ended  white  potatoes  had  broken 
ground  in  many  commercial  areas,  and  stands 
in  these  earliest  fields  appeared  good.   The 
weather  during  potato  planting  season  was 
ideal  and  this  operation  was  completed  with- 
out undue  delays  or  interruptions.   Harvest- 
ing of  asparagus  began  on  April  18th,  and  by 
the  month's  end  the  volume  of  marketings  were 
general  for  both  the  fresh  market  and  proc- 
essors.  Supplies  of  other  truck  crops  during 
April  consisted  mostly  of  the  usual  spring 
greens . 

Fruits  came  through  the  winter  and  early 
spring  season  without  injury  from  frost  or 
freezing.   Full  bloom  of  peaches  occurred 
between  April  12-20,  in  most  commercial  sec- 
tions, while  full  bloom  of  apples  occurred 
between  April  20-30. 

Streamflow  conditions  in  New  Jersey  during 
April  as  reported  by  the  U.  S.  Geological 
Survey  were  as  follows:   Runoff  declined  and 
became  deficient  throughout  the  state.   At 
the  index  station  on  South  Branch  Raritan 
River  near  High  Bridge,  runoff  equaled  the 
minimum  of  record  for  the  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

A  heavy  downpour,  accompanied  by  thunder  and 
lightning,  occurred  in  the  Flemington  area 
on  the  19th  from  7  to  8  p.m.   Considerable 
damage  was  reported  to  have  resulted  from 
the  storm,  but  no  estimate  as  to  dollar  value 
was  given. 

FLOODS 

There  were  no  floods  reported  during  the  month. 
Franklin  W.  Long 
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1885 

48.4 
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26 
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1886 

50.6 

86 

27 

3.40 

- 
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87 

16 
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83 

25 

5.32 

- 
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50.4 
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1891 
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- 

1892 

49.3 

87 

19 

2.49 

- 

1893 

49.2 

82 

19 
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- 

1894 

50.3 

86 

10 

3.09 

- 

1895 

49.1 

89 

19 

4.88 

T 

1896 

52.4 

98 

12 
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3.1 

1897 

50.4 

89 

19 

3.79 

T 

1898 

47.8 

81 

13 

3.74 

2.9 

1899 

49.9 

88 

18 

1.73 

T 

1900 

50.8 

82 

18 

2.29 

T 

1901 

48.3 

89 

23 

6.31 

0 

1902 

50.2 

93 

20 

3.62 

0 

1903 

50.9 

92 

18 

3.97 

0 

1904 

46.7 

85 

16 

3.42 

0.1 

1905 

49.9 

84 

18 

2.88 

0.1 

1906 

51.2 

87 

17 

3.64 

T 

1907 

45.2 

83 

19 
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4.8 

1908 

51.2 

93 

13 
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17 
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1910 

53.5 

88 

20 

5.34 

0 

1911 

47.4 

88 

14 

4.11 

2.6 

1912 

50.4 

82 

18 

3.56 

0 

1913 

52.1 

89 

19 

5.78 

T 

1914 

48.4 

89 

16 

3.67 

0 

1915 

54.4 

96 

20 

2.71 

11.5 

1916 

48.2 

85 

21 

3.32 

4.4 

1917 

48.8 

88 

21 

2.39 

4.7 

1918 

49.8 

81 

22 

4.05 

2.6 

1919 

49.3 

85 

15 

3.06 

T 

1920 

48.0 

85 

13 

4.50 

T 

1921 

56.3 

87 

20 

3.57 

0.4 

1922 

51.0 

89 

18 

2.55 

T 

1923 

50.0 

91 

3 

3.55 

0.5 

1924 

48.0 

81 

18 

6.15 

6.6 

1925 

51.4 

88 

15 

2.40 

0 

1926 

46.4 

87 

14 

2.05 

T 

1927 

47.5 

93 

17 

2.42 

0.3 

1928 

47.4 

85 

16 

5.26 

0.9 

1929 

51.1 

94 

25 

6.43 

T 

1930 

47.6 

79 

18 

2.34 

T 

1931 

49.8 

80 

20 

2.85 

T 
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48.3 

82 

18 

2.71 
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50.4 
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20 
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1935 

48.7 

91 

22 
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0.3 
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48.0 

90 

19 

3.23 

0.1 
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49.3 

85 

16 

4.64 
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94 

12 

2.82 
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48.3 

89 

20 
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45.5 

79 

15 
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2.2 
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55.4 

96 
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0 
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95 

18 

1  .39 

1.6 

1943 

45.5 

81 

11 

2.82 

T 
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47.9 

82 

6 

5.45 

3.5 
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54.5 

90 

20 

3.28 

T 
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86 

19 

1.51 

T 
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50.5 

87 

18 

4.33 

0 

1948 

50.4 

83 

18 

3.68 

T 

1949 

51.8 

86 

19 

3.73 

T 

1950 

47.8 

85 

15 

2.18 

0.4 

1951 

51.3 

89 

22 

3.01 

T 

1952 

53.2 

89 

16 

6.67 

T 

1953 

51.0 

89 

22 

5.49 

T 

1954 

53.1 

89 

9 

3.46 

0.3 

1955 

53.3 

90 

20 

2.59 

T 

All 

Years 

50.0 

3.61 

0.9 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  31  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

m      6 

s  .§ 

1  s 

«  8 

□<  3 

2  B 

®  '3 
>  •- 

01 

> 
< 

a 

S  o 

Is 

Q  to 

o 
A 

X 

D 

5 

0 

Q 

0 

a> 

0 
Q 

No.  of  Days 

"o 
H 

B 
1  2 

O 

c5 

O 

Snow, 

31eet,  Hail 

No.  ot  Dayi 

Station 

Max. 

w 

in. 

1 

fl-o 

a  g 

a  s 
2° 

© 

a 

e 

0 

0 

2 

0 

o 
to 

c.  < 

si 

0  1 

o£ 

s 

0 

ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIOERE 

BOONTON 

R 

AM 

57.8 
65.7 
64.4 
67.2 
61.7 

44.9 
43.9 
44.8 
42.2 
41.2 

51.4 
54.8 
54.6 
54.7 
51.5 

2.0 

4.3 
4.8 
3.2 

In 

83 
80 
84 
80 

10 

11 

10 

11 

12 

34 
36 
30 
29 

B 
8 
1 
5 
9 

402 
302 
306 
300 
399 

0 
0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.77 
2.23 
3.06 
2.42 
2.94 

-  .63 

-  .54 

-  1.29 

-  .78 

•  89 
.77 

•  99 
.49 
.51 

24 
12 
25 
12 
13 

.0 
.0 

•  0 

•  0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
8 
3 
11 

2 

1 
1 
0 

1 

o  ■■ 

0 
0 
0 
0 

BRIDGETON  2  SSE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
CHARLOTTEBURG 

AM 
AM 
AM 

64.6 
67.2 
62.5 
61.3 

61.1 

43.6 
46.3 
39.3 
45.8 
38.8 

54.1 
56.8 
50.9 
53.6 
50.0 

1.7 
4.6 
3.4 
3.6 
3.1 

78 
82 
82 
76 
80 

12 
11 
12 

11 
12 

32 
36 
24 

37 
28 

8 
8 
5 
8 
8 

321 

241 
415 
335 

446 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

1 

0 
6 
0 

4 

0 
0 
0 

0 
0 

2.64 
2.49 
2.28 

2.84 
2.41 

-  .76 

-  1.25 

-  1.61 

-  .26 

-  1.73 

.71 
.95 

•  43 

•  96 

•  46 

13 
12 
13 
25 
13 

•  0 

•  0 

•  0 

•  0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

a 

10 
8 
7 
9 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

tCHATSWORTH  5  S 
CLAYTON 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 

AM 

64.  2M 

66.5 

66.6 

62.9 

66.4 

42. 4M 

44.9 

42.3 

39,8 

39.8 

53.  3M 

55.7 

54.5 

51.4 

53.1 

4.5 
3.4 

2.6 

87 
82 
86 
83 

84 

11 
11 
11 
11 
11 

34 
30 

30 
30 

8 

5+ 
1+ 

1+ 

346 
276 
309 
400 
351 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
0 
3 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.03 
3.03 
3.20 
3.41 
2.97 

-  .57 

-  .48 

-  .65 

.85 

1.14 

•  80 

.55 

1.11 

12 
12 
12 
13 
20 

.0 
•  0 

T 
T 
T 

0 
0 

0 
0 
0 

6 

7 

8 

11 

8 

3 

1 
2 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

1 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 

AM 

64.5 
65. 3M 
63.7 
65.7 
59.5 

42.8 

43. 8M 

42.8 

41.5 

44.1 

53.7 
54. 6M 
53.3 
53.6 
51.8 

3.7 
3.3 
3.0 
3.0 
1.3 

82 

84 
81 
85 
80 

11 
12 
11 
11 
11 

30 
33 
32 
27 
33 

8 
8 
8 
5 
7+ 

334 
206 
345 
334 
389 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 

1 

3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.75 
2.41 
2.20 
2.23 
2.52 

-  .93 

-  1.41 

-  1.62 

-  1.38 

-  1.30 

.95 

•  68 

•  83 
.74 
.53 

20 
13 
12 

12 
12 

T 

•  0 

•  0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

7 

6 

8 

e 

2 

1 
1 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 
AM 

61.8 
67.1 
65.7 
66.2 
63.6 

41.6 
41.9 
38.6 
44.0 
42.1 

51.7 
54.5 
52.2 
55.1 
52.9 

1.9 
4.4 
5.3 

3.2 

82 
83 
84 

79 
84 

11 
11 
11 
11 
12 

28 
33 
20 
30 
32 

9 

1  + 
9 
9 
8+ 

392 
307 
380 
291 
359 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
0 
8 

1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.64 

2.10 
2.23 
2.71 
3.25 

-  1.22 

-  1.63 

-  1.30 

-  .97 

.81 
.94 
.28 
.92 
.52 

12 

12 
25 
23 

13 

.0 
•  0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 
10 

9 
11 

1 
1 
0 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE  CAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

AM 

59.9 
64.6 
65.2 
64.2 
62.5 

42.6 

40.0 
43.5 
43.6 
40,8 

51.3 
52.3 
54.4 
53.9 
51.7 

2.8 
4.6 

3.4 

80 
81 

eo 

82 

e3 

11 
11 
11 
11 
12 

31 
27 
33 
33 
27 

8 
9 
9 
8 
9 

405 
371 
313 
329 
392 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

1 
4 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.87 
2.60 
2.32 
2.02 
2.52 

-  1.35 

-  1.05 

-  1.39 

1.05 
.63 

•  69 

•  45 
.55 

12 
19 
12 
13 
13 

T 
T 

.0 
T 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

e 
7 
7 

12 

1 
1 
2 
0 
1 

1 

0 
0 
0 
0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

P EMBERTON  3  E 

R 

AM 
AM 

62.8 
65.8 
62.1 
62.5 
66.3 

43.8 
42.4 
39.4 
44. 3M 
42.0 

53.3 
54.1 
50.8 
53. 4M 
54.2 

3.3 
4.3 
2.8 
2.8 
2.5 

84 
82 
90 
86 
83 

11 
11 
11 
12 
11 

33 
31 
26 
32 

31 

7+ 

8 

9 

7 

8 

346 
320 
41Q 
243 

320 

0 
0 

1 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
1 
3 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

2.25 
2.45 
2.53 
3.95 
2.54 

-  1.02 

-  1.19 

-  .83 
.36 

-  .69 

•  66 

•  88 

•  52 

•  61 

.73 

12 
12 
20 
13 
12 

T 
T 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 

8 

14 

8 

2 
1 
1 
2 
1 

0 
0 
0 

0 

0 

PHILLIPSBURS 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RID6EFIELD 
RUNYON 

AM 

68.7 
63.7 
61.3 
63.1 
66.8 

42.6 
41.7 
43.7 
42.4 
39.2 

55.7 
52.7 
52.5 
52.8 
53.0 

6.2 
3.1 
3.4 
3.9 
4.6 

84 
84 
79 
82 
86 

11 

11 

11 

10+ 

11 

31 
30 

3a 

32 

21 

8 
9 
9 

7+ 
1 

274 
362 
369 
360 
353 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
3 

1 
3 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 

3.10 
2.58 
2.61 

2. S3 

-  1.08 

-  .67 

-  .96 

-  .76 

-  .90 

.51 

•  92 

•  63 
.67 
.73 

12 
19 
25 
26 

12 

T 

T 

.0 

T 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
9 
8 
9 

1 

2 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

R 

60.3 
66.1 
65.3 
65.5 
63.7 

44.3 
40.8 
40.6 
43.5 
44.5 

52.3 

53.5 
53.0 
54.5 
54.1 

4.0 
3.9 
4.4 
3.9 
3.4 

84 
83 
83 
84 
82 

11 
11 

11 
11 
11 

33 
29 
24 
32 

33 

8 
5 
8 
8 
8 

376 
340 
354 
307 
322 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
4 
3 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.03 
1.96 
2.16 
2.62 
2.09 

-  1.59 

-  1.57 

-  1.32 

-  1.02 

-  .91 

•  38 
.59 
.35 

•  98 

•  91 

29 

12 
22+ 
12 
12 

.0 
.0 

T 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 

0 

8 
7 
t 

6 

5 

0 

1 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

0 

TUCKERTON  2  SW 
WOODSTOWN  2  NW 

AM 

63.2 

43.7 

M 
53.5 

80 

12 

31 

1 

339 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

2.49 

•  84 

13 

.0 

0 

9 

1 

0 

STATE 

53.3 

3.3 

2.59 

-  1.02 

T 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE   AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


tabla  9 


Slalion 


ATLANTIC  CITY  »B        K 

2.TT 

AUDUBON 

. 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.06 

BELLtPLAIN 

3.06 

BELNAR 

J. S3 

BELV1DERE 

2.42 

BERLIN  1  W 

3.06 

BOON TON 

2.9* 

BRANCHV1LLE 

2.78 

BRIOGETON  2  SSE 

2.6* 

BURLINGTON 

2. At 

CANISTEAR  RESERVOIR 

!•!" 

CANOE  BROOK 

2.29 

CANTON 

2. 27 

CAPE  MAY  3  W 

2.SA 

CEOAR  GROVE 

3.86 

CNARL0TTE8URG 

2.41 

CHATHAM 

2.58 

CHATSWORTH  5  S 

3.03 

CLAYTON 

3.03 

CLINTON 

1 

DEEPWATER 

1.87 

ELIZABETH 

3.20 

ELIZABETHPORT 

2.60 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

3.41 

FLEMINGTON  1  NE 

2.97 

FORTESCUE 

1.86 

FREEHOLD 

2.75 

GREENWOOD  LAKE 

2.00 

HAMMONTON  2  NNE 

2. 41 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.20 

INDIAN  HILLS  2  W 

2.23 

IRVINGTON 

2.77 

JERSEY  CITY 

2.52 

LAKEWOOD  2  ENE 

2.64 

LAMBERTVILLE 
LAyTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 

MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOOR ES TOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  W8  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSSURG 

PMILLIP5BURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAV 

RIDGEFIELD 

RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDES80RO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  wB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELAND 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

WESTFIELD 


2*60 
2.65 

1.98 


1.81 

2.61 
2.40 
2*83 
2.03 
1.96 

2.30 


8  9 


Day  ol  month 


i'. 


16   !    17       18 


19       20  '    21      22      23      24      25      26      27 


See  Beierence  Notes  Following  Slalion  Index 


Table  5 

D 

A» 

LY 

TJ 

EIV 

IP* 

:m 

VI 

Ufl 

fci: 

NEW  JERSEY 
APRIL  1955 

Station 

Ley 

Of  Month 

a 
g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

00 

31 

0 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 
50 

52 
41 

61 

38 

57 
42 

56 
43 

55 

36 

54 
35 

57 
43 

78 

48 

70 
52 

54 
46 

46 
44 

56 

46 

70 
49 

63 

43 

47 
43 

55 

47 

63 

47 

62 

44 

53 

46 

56 

51 

57 
46 

51 
46 

49 
46 

48 
44 

54 
44 

49 
46 

57 
48 

57 

48 

57.8 

AUDUBON 

MAX   73 

MIN   40 

73 
43 

60 
41 

60 
38 

67 
38 

58 
4  6 

55 
35 

54 
34 

71 

35 

78 

43 

83 
47 

66 
4  2 

49 

41 

72 
46 

73 

55 

70 
50 

56 
42 

70 

4  6 

75 

49 

67 
45 

69 
44 

76 

51 

77 

49 

50 
45 

50 
45 

50 

43 

55 

45 

60 

44 

64 

48 

77       65.7 
47       1  43.9 

BELLEPLAIN 

MAX   72 

MIN  |  36 

73 
37 

66 
38 

64 

43 

62 

43 

56 
48 

53 

45 

55 
43 

77 

4b 

80 
41 

74 
50 

52 

45 

50 
43 

70 
50 

74 

52 

70 
52 

53 
45 

65 
43 

74 
46 

66 

45 

72 
50 

72 
49 

73 
50 

66 
40 

54 
45 

53 
42 

54 
45 

54 
40 

56 

40 

69       '  64.4 
48       44.8 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

75 
38 

74 
34 

64 

43 

61 
35 

69 
30 

64 

45 

53 

38 

52 

31 

73 
31 

ei 

42 

84 

40 

74 

41 

48 
39 

67 
46 

70 
53 

72 
51 

63 

42 

74 
39 

78 
53 

65 
49 

62 

46 

77 
52 

75 
43 

70 

4  8 

49 

45 

49 
42 

56 
42 

66 

37 

72 
48 

80      -  67.2 
44        42.2 

B0ONT0N 

MAX 
MIN 

59 
36 

70 
39 

70 
42 

47 
36 

60 
39 

69 

40 

55 
39 

50 
31 

47 
29 

67 

40 

78 

47 

BO 
43 

43 
38 

47 
40 

70 
47 

68 
50 

70 
40 

50 
36 

70 
44 

75 
48 

62 

44 

61 
45 

73 
41 

73 

44 

56 

44 

48 
42 

48 
42 

55 

43 

61 
46 

68       61.7 
42       41.2 

BRID6ET0N  2  SSE 

MAX 
MIN 

58 

71 

37 

73 
45 

1  64 
39 

60 
36 

6  5 
46 

57 
47 

49 
32 

55 
34 

71 

40 

77 
41 

76 
54 

50 

43 

58 

44 

68 
53 

73 
53 

67 
43 

65 

40 

72 
47 

77 
47 

68 
41 

65 

48 

74 

48 

76 
50 

62 

45 

55 
43 

50 
44 

54 
42 

57 
41 

61      |  64.6 
50      43.6 

BURLIN6T0N 

MAX 
MIN 

72 

45 

73 
50 

66 

50 

61 
42 

68 
45 

62 
48 

53 

38 

54 
36 

70 
42 

79 
50 

82 
53 

73 

44 

47 
43 

76 
44 

72 
66 

72 

54 

69 

42 

72 

45 

78 

47 

79 
48 

68 
44 

73 
51 

79 

48 

61 
47 

50 
45 

50 
41 

55 

44 

62 

45 

65 
50 

76       67.2 
51       46.3 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

60 
29 

72 
29 

71 
39 

46 

35 

60 

24 

6y 
39 

56 

32 

51 
31 

48 
2o 

70 
34 

78 
36 

82 

'.3 

45 
39 

50 
41 

71 
50 

71 
49 

69 

42 

58 
40 

69 
47 

79 
47 

58 
43 

62 
46 

74 
39 

74 

42 

55 

44 

49 
42 

50 
43 

54 
42 

59 
46 

66      j  62.5 
39       39.3 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

65 

43 

70 

43 

47 

57 
41 

59 

44 

57 
46 

54 
49 

54 
37 

65 
39 

71 

48 

76 

49 

58 
50 

54 
♦7 

57 
42 

71 
51 

65 

52 

55 
43 

56 
46 

71 
42 

65 
46 

62 

44 

65 

49 

65 

51 

58 
49 

58 
48 

56 
45 

55 
47 

44 

55 

42 

65      '  61.3 
50      |  45.8 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

MIN 

57 
36 

68 

29 

6-) 
43 

45 
32 

54 
36 

68 

'.0 

57 
33 

48 
28 

54 

30 

75 

40 

78 
36 

80 
45 

4* 

36 

46 
38 

64 
4b 

72 
50 

69 
39 

35 

69 

45 

75 
45 

60 
42 

61 
43 

75 
41 

73 
39 

56 

41 

45 
39 

46 
39 

52 
39 

59 
42 

67 
37 

61.1 
38.8 

CHATSWORTH  3  S 

MAX 
MIN 

62 
42 

52 

46 

50 
30 

70 
27 

79 
37 

87 
37 

6; 

42 

46 
41 

70 

48 

79 
46 

77 
45 

56 

41 

76 

48 

75 
46 

70 
46 

50 
46 

49 
42 

52 

42 

58 
46 

62 

45 

65 
47 

64.2 
42.4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

71 

40 

74 
43 

63 

45 

60 
38 

68 

36 

60 
44 

55 

45 

54 

34 

71 
4! 

78 

46 

82 
46 

70 

44 

50 

43 

71 
46 

73 

55 

69 
53 

57 
41 

68 
46 

78 
47 

71 

46 

68 
46 

78 
56 

77 

49 

74 
50 

57 

44 

49 
42 

54 

44 

60 
42 

60 
45 

76 
48 

66.5 
44.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

74 
34 

75 
38 

70 
42 

61 
36 

70 
30 

63 

45 

56 

39 

52 
32 

69 

30 

80 
43 

86 
43 

70 
41 

54 
39 

70 
44 

73 

56 

71 
49 

55 
42 

68 
38 

77 
45 

74 
48 

62 

44 

73 

49 

74 

47 

64 

46 

50 
45 

49 
42 

58 
43 

59 
47 

66 
49 

75 

43 

66.6 
42.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

60 
30 

68 

34 

74 

40 

45 

35 

58 
31 

68 
41 

55 

38 

54 
31 

50 
30 

73 
38 

83 
40 

82 
42 

45 

38 

58 

40 

68 

47 

74 
48 

55 
40 

5  5 
37 

68 

47 

76 

47 

66 

47 

65 
46 

73 
42 

70 

41 

65 
42 

35 

40 

45 
40 

56 
41 

56 
40 

65 
41 

62.9 
39.8 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

72 
30 

72 

34 

70 
40 

60 
34 

64 
34 

65 

35 

54 
40 

53 

31 

70 
30 

79 
35 

84 
35 

69 
41 

46 
39 

72 
43 

71 
5  2 

70 
49 

62 

40 

69 
35 

79 
48 

70 
47 

62 

44 

75 
48 

74 
39 

72 

43 

47 

44 

49 
42 

55 
37 

62 

40 

68 

44 

76 
42 

66.4 
39.8 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

72 
41 

73 
43 

6u 
42 

60 
34 

68 
35 

59 
42 

54 
43 

50 
30 

69 
34 

78 

47 

82 
50 

73 
40 

46 
40 

70 
45 

71 

56 

67 
49 

50 
38 

67 
43 

77 

44 

71 

45 

64 
42 

73 
48 

73 

46 

56 

44 

49 
42 

47 
41 

56 

42 

56 

45 

64 
48 

73 
45 

64.5 
42.8 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

60 
39 

73 
42 

74 

44 

58 
37 

60 
35 

69 

45 

59 
37 

54 
33 

55 
36 

73 
44 

79 
47 

84 
51 

52 
42 

57 
44 

73 
55 

73 
54 

68 

42 

55 
45 

71 

46 

76 
47 

56 

41 

69 

48 

77 
46 

BC 
48 

49 
43 

56 

41 

56 

46 

61 

47 

65.3 

43.8 

HK5HTSTOWN  i  N 

MAX 
MIN 

71 
38 

72 
41 

62 
4? 

62 

35 

64 

33 

58 
42 

53 

40 

53 
32 

M 
36 

77 
45 

81 
46 

73 
41 

47 
40 

72 
45 

69 

54 

68 
50 

53 

40 

71 
41 

73 

51 

61 

4  0 

61 
43 

74 

48 

74 
45 

49 
45 

49 

44 

48 
42 

54 
42 

57 
43 

61 

48 

75 
45 

63.7 
42.8 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

71 
36 

74 
39 

59 
43 

60 

36 

68 

27 

59 
42 

54 
41 

53 
32 

70 
29 

78 
39 

85 
44 

69 
43 

48 
41 

72 
45 

73 
54 

68 
48 

56 
40 

71 
45 

78 
44 

71 
45 

68 
40 

76 

49 

80 
42 

59 
44 

50 
44 

49 

42 

54 
43 

60 
40 

61 
43 

76 
46 

65.7 
41.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

70 
45 

74 
48 

54 
37 

58 
35 

63 
42 

52 
45 

52 

33 

48 
33 

55 

40 

79 
50 

80 
56 

5b 
4  0 

45 

40 

58 
41 

09 
55 

62 
43 

45 
42 

59 

44 

73 

48 

60 
40 

55 
44 

62 

48 

65 
48 

54 

47 

46 
44 

45 
42 

55 

44 

56 
44 

65 

47 

68 
51 

59.5 

44.1 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

72 
41 

74 
42 

52 
37 

60 
35 

65 

35 

55 
43 

54 
32 

51 
32 

70 
28 

79 
46 

82 
45 

56 
41 

45 
41 

71 
44 

72 

56 

64 

40 

49 
39 

6? 

42 

80 
43 

6) 
42 

58 
43 

65 

47 

66 

41 

46 
43 

49 

44 

47 
43 

56 

42 

55 
45 

62 
49 

68 
46 

61.8 
41.6 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

72 
33 

73 
35 

69 
44 

60 
36 

68 
33 

62 
42 

55 

43 

54 
33 

71 

35 

SO 
36 

83 

40 

76 
41 

47 

40 

72 
45 

70 
54 

70 
51 

60 

41 

70 
40 

80 

48 

72 

48 

64 
44 

77 

50 

75 
42 

73 
47 

49 

45 

49 
43 

55 

41 

63 
36 

67 
46 

77 

44 

67.1 
41.9 

LAYTON  3  NM 

MAX 
MIN 

71 
38 

70 
29 

64 
35 

60 
33 

68 
32 

57 
40 

53 
32 

47 
28 

71 

20 

80 

30 

84 
33 

65 

40 

46 
38 

66 

40 

70 
53 

72 
48 

65 
41 

73 
32 

75 

51 

66 
46 

64 
45 

71 

40 

75 
35 

09 
48 

50 
42 

46 
41 

55 

39 

63 

31 

73 
43 

79 
55 

65.7 
38.6 

LEES8URG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

72 
34 

73 
38 

09 
43 

61 
40 

63 

33 

57 

46 

56 

49 

55 

34 

67 
30 

78 
39 

79 

41 

78 
54 

58 
45 

66 
49 

74 

52 

68 

54 

63 

42 

60 
45 

75 

48 

75 

45 

64 

41 

70 
51 

73 
48 

76 
50 

58 
46 

50 

44 

55 

45 

57 
41 

61 
41 

72      •   66.2 
50        44.0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

62 
38 

74 
37 

73 
43 

46 

36 

62 

34 

70 
45 

56 

40 

52 
32 

50 
32 

74 
43 

81 
43 

84 

42 

46 
38 

50 
42 

65 

48 

73 

50 

70 
42 

57 
39 

71 
46 

7  6 
48 

63 
44 

64 
47 

72 

44 

76 
45 

54 

44 

50 
41 

50 

43 

57 
45 

59 
48 

68       63.6 
43      1  42.1 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

72 

43 

73 
43 

51 
39 

58 
36 

63 

37 

59 
45 

53 
35 

50 
31 

56 
33 

79 
47 

80 
50 

59 

41 

45 
40 

61 

44 

72 
53 

65 

41 

48 

40 

60 
42 

77 
45 

61 

44 

53 

43 

63 

46 

62 
44 

47 
-4 

48 
43 

47 
42 

55 
42 

55 

45 

60 
49 

66 
52 

59.9 
42.6 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
31 

73 
32 

66 

40 

59 

34 

69 
35 

59 
42 

51 
38 

48 

29 

68 
27 

78 
40 

81 
42 

74 
39 

46 

37 

68 
40 

09 
52 

68 
49 

50 
39 

68 
42 

76 
48 

72 

43 

61 
37 

76 

48 

72 
39 

56 
45 

48 

44 

47 

4  0 

53 

38 

61 
36 

71 

47 

77 
48 

64.6 
40.0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 

39 

72 

43 

66 
42 

61 

39 

66 
38 

58 

46 

56 
35 

56 

34 

71 

33 

78 
35 

80 
42 

58 

46 

54 
45 

68 
49 

74 
54 

70 
43 

56 

42 

65 
46 

76 
50 

67 

43 

70 
43 

75 
51 

78 
51 

62 

47 

55 

45 

49 
44 

53 

45 

57 
43 

60 
45 

73 
47 

65.2 
43.3 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

71 
43 

73 
45 

54 

40 

59 
37 

68 
38 

57 
44 

52 
34 

53 
33 

71 
35 

78 

46 

82 
48 

62 
42 

48 
41 

72 
47 

70 
56 

71 
52 

55 
41 

70 
44 

73 
48 

63 
42 

66 
43 

75 
48 

77 
47 

57 
46 

49 
45 

49 
43 

53 
43 

60 
42 

62 

47 

75       64.2 
47      43.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

61 

44 

72 
36 

73 

42 

46 
35 

60 
40 

69 
42 

56 
36 

52 

30 

49 

27 

65 
39 

80 

41 

63 
44 

45 
38 

47 
39 

69 
46 

70 
49 

68 

40 

6  0 
35 

70 
45 

78 
47 

60 

43 

62 

46 

74 

40 

74 

44 

57 
43 

42 
41 

48 
41 

55 

41 

60 

45 

70       62.5 
46       40.8 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 

41 

75 
44 

56 
38 

60 
36 

66 
41 

55 

45 

53 
33 

50 
33 

66 

36 

82 
46 

84 
51 

60 

41 

46 

40 

66 
45 

73 
57 

66 

44 

46 
42 

64 
43 

79 
48 

61 
46 

59 

44 

67 

49 

73 

48 

53 

46 

46 
44 

47 

42 

56 
45 

58 
47 

67 
49 

73       62.8 
48       43.8 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

71 
41 

72 
39 

70 
40 

60 
35 

67 
35 

63 

42 

53 
39 

50 

31 

69 
34 

79 

43 

82 
46 

80 
40 

45 
39 

72 

45 

71 

56 

68 

51 

55 
39 

65 
41 

78 

45 

74 
46 

62 

43 

73 

48 

73 
42 

72 

46 

48 
44 

48 
42 

55 
41 

59 
45 

65 

48 

74       65.8 
47        42.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

59 
33 

68 

33 

70 
38 

48 
35 

59 
28 

67 

45 

56 

36 

48 
29 

45 
26 

70 
37 

90 
37 

82 

45 

46 
37 

49 
39 

65 
49 

70 
50 

68 
40 

37 

72 

51 

76 

4b 

61 
43 

64 
47 

76 
40 

72 

40 

58 
43 

46 
40 

45 

41 

55 
36 

59 
44 

68       62.1 
38       39.4 

PATEP.SON 

MAX 
MIN 

63 

42 

74 
46 

75 

43 
33 

60 
40 

55 
47 

52 
32 

52 

34 

54 
37 

65 
46 

84 
53 

86 

49 
39 

51 
41 

64 

51 

75 
53 

74 

43 

51 
41 

71 

49 

77 

47 

62 

45 

62 

49 

73 
47 

76 
49 

50 
45 

49 

42 

49 
43 

57 
46 

59 
49 

64        62.5 
49        44.3 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

72 
36 

73 

37 

69 
37 

62 

35 

67 
33 

62 
42 

55 
45 

53 

31 

70 
34 

77 
39 

83 
38 

76 
42 

48 

41 

72 
44 

71 

55 

68 

50 

55 
40 

73 

42 

77 
45 

72 

53 

65 

41 

73 
49 

77 
42 

69 

46 

50 

44 

50 
42 

56 
41 

58 
42 

62 
47 

75 
46 

66.3 
42.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

73 
37 

73 
35 

73 

46 

60 
35 

69 
33 

68 
43 

55 
42 

53 

31 

73 

32 

80 
37 

84 
41 

83 
43 

48 
39 

68 

46 

70 
53 

70 
52 

71 
43 

74 
40 

78 
52 

79 

48 

60 
46 

76 
52 

75 
43 

75 
49 

53 
44 

50 

42 

56 

43 

63 
39 

74 

48 

78        68.7 
44        42.6 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

72 
36 

73 
37 

55 
40 

62 
36 

70 
32 

57 
41 

54 
37 

50 
32 

70 
30 

80 
41 

84 
43 

60 
40 

46 
39 

71 

44 

72 

54 

70 
49 

49 
41 

69 
39 

73 
46 

58 

47 

63  ■ 
43 

74 
49 

73 
42 

54 

46 

48 
44 

49 

42 

5* 

43 

61 
45 

66 

49 

75       63.7 
43       41.7 

PLEASANT*/ ILLE  1  N 

MAX 

MIN 

59 
38 

73 
39 

74 
44 

59 
38 

61 
35 

61 
45 

57 
49 

58 
33 

55 

30 

71 
41 

79 
46 

76 
52 

57 
46 

54 

46 

61 
52 

70 
55 

67 

42 

52 

59 
42 

73 
42 

52 

43 

60 
50 

63 

53 

64 

50 

53 
45 

52 

44 

52 
41 

55 

38 

52 
40 

59       61.3 
47       43.7 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

73 
36 

74 
41 

54 
37 

59 
35 

72 
35 

56 
43 

52 
32 

52 

32 

05 
32 

82 
48 

82 

47 

56 
41 

45 
39 

63 
44 

73 

54 

71 
49 

47 
42 

71 

40 

76 
46 

63 
47 

60 

44 

71 

48 

73 
46 

50 

44 

48 
42 

51 
42 

55 
43 

57 
46 

65 

49 

77 

45 

63.1 
42.4 

See  Reference  Notes  Following  Station     Index 
-    34    - 


TabU  5    Continued 

L 

>A1 

J   Y 

1 

tiv 

lf'l 

LKJ 

\1 

Uri 

Ltt 

NEW 

i     1955 

Station 

S 

D  ij 

Ol  Month 

| 

1 

' 

4 

6 

7 

- 

9 

m 

11 

l„ 

Kl 

» 

15 

16 

« 

» 

19 

20 

21 

22 

23 

K 

53 
49 

36       27 

46       57 
42      39 

28 

29 

70 

43 

1 

RUN>ON 

MAX 

MIN 

It 

7* 
31 

66 
37 

72 

'0 

70 
30 

60 
29 

54 
'1 

32 

30 

70 

40 

44 

8* 

76 

40 

47 
42 

72 
46 

n 

St 

72 

40 

64 
38 

67 

80 
48 

65 
38 

65 

44 

73 

44 

75 
43 

66 

46 

60 

46 

98 
4* 

66.8 

39.2 

SANDY    HOOK 

MAX 
WIN 

65 
A3 

72 
42 

63 

43 

99 

16 

65 
41 

53 

47 

-.0 
42 

50 
33 

56 

40 

74 
47 

84 
51 

60 
42 

4e 

41 

60 
45 

66 

5.' 

64 

45 

47 
41 

61 

43 

70 

47 

61 

46 

55 

46 

64 

4  7 

64 
45 

90 
45 

48 
45 

46 
43 

54 

55 

56 

46 

69 
48 

73 
51 

60  •  3 

44.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

n 

31 

73 
33 

42 

M 

69 
29 

62 
41 

54 

52 
31 

71 
30 

SO 

n 

83 

40 

71 
41 

47 
39 

73 
45 

71 
54 

70 
50 

55 

41 

71 
It 

79 
48 

68 

48 

65 

43 

74 

eg 

73 

41 

69 
46 

49 

45 

30 
42 

56 
40 

62 
42 

69 

45 

77 
42 

66.1 

40.1 

SUSSEX    3    N 

MAX 
MIN 

71 
37 

72 
35 

60 
35 

00 

67 
30 

60 

44 

92 

«7 

68 

24 

70 
29 

so 

44 

83 

45 

72 

40 

16 

65 

44 

70 
54 

68 
49 

56 

41 

73 

36 

72 
51 

68 

44 

64 
45 

74 

5!? 

71 

45 

64 

44 

49 
42 

45 
40 

5? 
40 

5. 

37 

70 
46 

77 

41 

65.3 

40.6 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

42 

74 
43 

56 

40 

01 
36 

69 

40 

59 

46 

54 

13 

5* 
32 

72 
40 

SO 
4  5 

84 
50 

*7 

40 

4S 

41 

73 
46 

7? 
55 

72 
43 

53 
41 

71 
43 

77 
46 

64 

45 

65 
44 

77 
49 

76 
49 

56 
45 

49 

44 

49 
42 

56 
42 

64 

43 

65 
49 

77 
49 

65.5 
43.5 

TRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

71 
45 

72 
46 

55 

40 

50 
.6 

69 
42 

58 
46 

52 

>4 

52 

33 

70 
41 

78 
48 

62 
53 

64 
40 

47 
4C 

73 
47 

70 
57 

57 

42 

52 

40 

70 
47 

75 
49 

63 
44 

63 

44 

re 

50 

75 

51 

52 

44 

46 

44 

48 
43 

55 

',5 

60 
45 

64 
50 

75 
SO 

63.7 

44.4 

TUCKERTON    2    SW 

MAX 
MIN 

44 

61 
45 

75 
51 

69 

50 

52 

40 

60 
41 

73 
46 

67 
33 

60 
39 

64 
49 

63 
41 

51 

38 

50 
41 

46 
42 

56 
39 

53 
36 

60 
37 

65 
35 

WOODSTOWN    2    NX 

MAX 
MIN 

60 
31 

71 
39 

72 
41 

56 
39 

60 
38 

66 

42 

91 

44 

53 

33 

55 

34 

74 
15 

77 

46 

80 
40 

56 

4? 

54 
42 

OS 
54 

71 
54 

68 

42 

5  2 

42 

65 

49 

74 
50 

55 
43 

5  6 
5? 

74 
51 

77 
50 

65 
45 

51 

44 

49 
44 

54 
43 

59 
45 

64 
51 

63.2 

43.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  s  i? 

o  o  > 
E-      < 

PLEASANTVILLE   1    N 

ETAP 
WIND 

.13 
51 

.12 
77 

.18 
29 

.17 
107 

.18 
62 

.18 
46 

.13 
62 

.07 

117 

.16 
66 

— 

.15 

43 

.20 
81 

.10 
42 

.14 
26 

.01 
24 

.03 
54 

.17 
61 

.13 

59 

.10 
12 

.01 

.17 
28 

61 

.03 
9 

.04 
11 

.23 
48 

.11 
30 

.06 
50 

.02 
32 

.07 
31 

.00 
2 

48 

B3.20 
1416 



REFERENCE  NOTES 
dex  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be 

such  as  12  SSI,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
e  in  local  standard  time, 
rrectlons  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 

1  snowfall  and  heating  degree  days  lor  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  thi: 
in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late 
dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  In  °F.,  preclpl 


The  four  digit  identification  numbers  in  the 
Figures  and  letters  following  the  station  nai 
Observation  times  given  In  the  Station  Index 
Delayed  data  and 
Monthly  and  seas 
Stations  appear! 


lletia. 
e  included  in 
inches,  and  ■ 


Evapo: 
Sleet 


tlon  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  \   foot  diameter  unlei 
nd  hail  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  »lth  July  1948. 


3  ho 


n  and  evaporate 

by  footnote  following  Table 


Amounts  in  Table  3  are  from  noi 
Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  i 


ecordlng  gages,  unless  otherwise  indicated, 
wfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending 


See  the  Statlo 


Index  for  observatl 


time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
sured  at  selected  stations  when  the  depth  o 
caslonal  drifting  and  other  causes  of  local 


atlocs  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.y.  E.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table 
two  inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  fro: 
wpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


;,  time  dls 
if  Days  .01 
shelter  located 


No  record  in  Tables  2  and  5  is 
ibutlon  unknown. 


ndlcated  by  i 


al  day  ending  before 


-  No  record  Id  Tables 
+  And  also  on  a  later 
»  Amount  included  in  f 
Q  Data  in  the  column  f 
#  Thermometers  are  geu 

roof  of  a  building. 
AH  Data  based  on  observ 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C 

Annual  Issue  of  Bourly  Precipitation  Data. 

equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  In 
more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  dat; 

Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month. 


E  Wate 


sed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Preclpitatli 

o  ever] 
ried  f< 
slightly  fr 


w  snowfall. 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 
published  later  in  Hourly  Precipitation  Data) . 


may  be  found  in  the 
full  month. 


regarding  the  climate  of  New  Jer 


lng  to 


Bure 


Offic 


St  8 


Office,  c/o  Gen 
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N 

d 

a 

H 

& 

a 

o 

a. 

s 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

SERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC        .COASTAL 

39  22   74  25 

a 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54  1 75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

RVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37  [74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16  ]74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10   74  02 

19 

EST 

MID 

14 

:ITY  WATER  DEPT 

3 

BELV1DERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50   75  05 

289 1  EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN          JMULLICA 

39  48  174  57  . 

150'  EST 

7A 

14 

5AMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  MORRIS         jPASSAIC 

40  54   74  24 

280   EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX         (DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 1  EST 

IP 

»LBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1026  CUMBERLAND      DELAWARE 

39  24 

75  13 

25  1  EST 

9A 

9A 

67 

72 

3R.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  (BURLINGTON      DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

=UBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX          PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

MEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX           PASSAIC 

40  45   74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

13*3  SALEM           DELAWARE 

39  28  1 75  25 

8 

EST 

9A 

9 

3ERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY        iCOASTAL 

38  56  174  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX           PASSAIC 

40  52   74  13 

400   EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512JSALEM            MAURICE 

39  31   75  10 

80  1  EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582  1  PASSAIC         !  PASSAIC 

41  03  .74  26 

760   EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS          .PASSAIC 

40  44 

74  23 

185  |  EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1596 

BURLINGTON      COASTAL 

39  44 

74  32 

90   EST 

5? 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER      MAURICE 

39  39   75  06 

120   EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON       'RARITAN 

40  38   74  55 

300;  EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM          (DELAWARE 

39  41  '75  30 

12 !  EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH                 , 

2644 

UNION          1  COASTAL 

40  40 

74  14 

33   EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELUABETHPORT 

2652  UNIQ'J          (PASSAIC 

40  39 

74  12  i 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  .ESSEX           PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

c 

FLEMINGTON  1  NE 

3  029 I  HUNTERDON       RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 [CUMBERLAND      DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH        RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER      (DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC         PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN          HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  iATLANTIC        IMULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER         1 RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  .MERCER          RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPJ  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON      MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260 i ESSEX           COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339  HUDSON          COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627  OCEAN           COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635 JHUNTERDON       (DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

66 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735  SUSSEX           DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  Cumberland     maurice 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  PASSAIC         (PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH        |COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003 (MORRIS          RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055  BURLINGTON      DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071  IPASSAIC         PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197  SOMERSET        RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MIO 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 IMONMOUTH        COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252  BURLINGTON      DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GKISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346  ATLANTIC        GREAT  EGG  HARBO 

!3'9  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN          PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 (CUMBERLAND      MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581  Cumberland     maurice 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  MORRIS          PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOOR EST OWN 

5728  BURLINGTON      [DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID    6A 

92 

92 

H.  J.  W1LLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769  MORRIS          PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026  ESSEX           COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062  MIDDLESEX       RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146  1  BERGEN          HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177  SUSSEX          DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 ! PASSAIC         PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560  ESSEX           PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775, PASSAIC         PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON      DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN         1  DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN           DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION           RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC        ICOASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER          RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

'PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION          i RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545  BERGEN          |HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7587  IPASSAIC         (PASSAIC 

41  08 

74  16 

:   305 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 [MIDDLESEX       COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869  MONMOUTH        COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

D.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194  SOMERSET        RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

JW.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS          PASSAIC 

40  58 

74  28 

8  00 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  w 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION           COASTAL 

40  43  174  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX         [HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER      DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

»4 

ROBERT  F.  5NYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

*  TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

74  22 

45   EST 

6P 

6P 

56 

61 

(VERNON  W.  MOTT 

2  3  5 

VINELAND 

9133 (CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

C 

c 
c 
c 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187  IPASSAIC         jPASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

15 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

WATCHUNG 

9271  UNION          .PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

WESTFIELD 

9455  UNION            RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

560 

EST 

MIC 

EDWARD  KOWALICK 

c 

SEE  PAGE  35  FOR  REFERENCE  NOTES 
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ASHEVILLE:  1955 


NEW  JERSEY  -  MAY  1955 


WEATHER   SUMMARY 


GENERAL 

Weather  for  New  Jersey  for  May  1955 
was  characterized  by  its  warmth  and 
dryness,  by  the  scarcity  of  thunder- 
storm activity,  and  by  the  fact  that 
there  were  no  reported  instances  of 
destructive  storms. 

The  average  temperature  for  the  State 
was  nearly  3°  above  the  long-term 
figure.   It  was  the  sixth  warmest 
May  of  record  since  1885,  and  the 
warmest  since  1944.   Of  the  stations 
for  which  normals  have  been  established 
only  one,  Bridgeton  2  SSE,  failed  to 
show  an  above  normal  monthly  mean. 
Individual  station  monthly  mean  tem- 
peratures ranged  between  67.3°  at 
Burlington  and  59.1°  at  Charlotteburg. 
The  highest  maximum  temperature  for 
the  month  was  95°  at  Hammonton  2  NNE 
on  the  30th,  while  the  lowest  minimum 
was  27°  at  Layton  3  NW  on  the  27th. 

The  State-wide  average  precipitation 
for  the  month  was  only  38%  of  the 
usual  expectancy.   It  was  the  driest 
May  since  1939,  and  the  fifth  driest 
since  1885.   Every  station  in  the 
State,  for  which  normals  have  been 
established,  showed  substantial  nega- 
tive departures.   Only  three  stations 
showed  negative  departures  of  less 
than  an  inch.   Elizabethport  recorded 
the  largest  monthly  total  for  the  State 
and  the  greatest  daily  measurement, 
3.78  inches  and  1.89  inches,  respec- 
tively.  Two  stations,  Atlantic  City 
WB  and  Berlin  1  W,  tied  for  the  smallest 
monthly  total  with  only  0.62  inch. 
It  is  interesting  to  note  that  only 
10  stations  had  daily  totals  of  an 
inch  or  more,  while  25  stations 
failed  to  record  as  much  as  an  inch 
during  the  entire  month. 

Sunshine  for  the  month  averaged  some 
5%  or  more  above  normal,  while  day- 
time cloudiness  averaged  considerably 
less  than  usual . 

WEATHER  DETAILS 

The  weather  of  the  month  got  off  to 
a  good  start  with  above  normal  tem- 
perature -  as  much  as  10°  to  15°  above 


seasonal  levels  on  the  5th  and  6th  - 
little  or  no  precipitation  and  mostly 
sunny  skies  through  the  7th.   Passage 
over  the  State  of  a  moderate  cold 
front  on  the  8th  brought  very  light 
precipitation  and  on  the  9th  and  10th 
temperatures  were  6°  to  8°  below  nor- 
mal.  The  temperature  quickly  returned 
to  seasonal  levels,  however,  and  from 
the  12th  through  the  16th  was  mostly 
near  or  slightly  above  normal.   A 
weak  cold  front  crossed  the  state 
early  on  the  17th,  bringing  two  days 
of  below  normal  temperatures  but  no 
precipitation.   Temperatures  for  the 
rest  of  the  month  were  well  above 
normal  over  most  sections,  except  on 
the  27th  and  28th  and  again  on  the 
31st  when  readings  were  slightly  below 
normal.   From  the  22nd  to  the  end  of 
the  month  there  was  considerable  showe: 
and  local  thunderstorm  activity,  but 
rainfall  amounts  were  generally  only 
light  to  occasionally  moderate. 

WEATHER  EFFECTS 

The  warm  and  sunny  weather  the  early 
part  of  the  month  was  ideal  for  agri- 
cultural activities.   Planting  of  earl; 
potatoes  was  completed  and  some  fields 
were  coming  up.   Early  sweet  corn  was 
up  to  good  stands  in  the  southern  por- 
tion, and  there  was  plowing  for  corn 
in  the  northern  portion.   By  the  middL 
of  the  month  all  farmwork  was  well 
advanced,  but  there  was  definite  need 
for  rainfall.   The  following  week  con- 
siderable acreage  of  potatoes  and 
strawberries  was  under  irrigation, 
and  crop  growth  was  being  slowed  by 
the  dry  soil.   Showery  conditions  the 
latter  part  of  the  month  were  benefi- 
cial, though  more  rain  was  needed 
generally,  and  the  month  closed  with 
practically  all  crops  showing  substan- 
tial improvement. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

None  were  reported  during  the  month. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
V.  D.  Steves 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 
I 

• 

< 

1 

a 

1 

i 

• 
§ 

> 
< 

m  = 
o>*3 

S  o 

<  s 

1885 

57.3 

90 

29 

2.74 

0 

1886 
1887 

58.8 
63.3 

87 
94 

36 
35 

6.07 
1.37 

0 
0 

1888 

58.6 

90 

26 

4.92 

0 

1889 

62.3 

94 

32 

4.09 

0 

1890 

60.7 

87 

33 

4.24 

0 

1891 

59.5 

93 

28 

2.97 

0 

1892 

60.1 

90 

30 

5.04 

0 

1893 

59.4 

95 

29 

4.07 

0 

1894 

61.4 

93 

30 

7.72 

0 

1895 

60.9 
65.3 
60.6 

102 

28 
29 
29 

2.85 
3.21 
5.68 

0 

0 
0 

1896 
1897 

98 
87 

1898 

58.5 

93 

29 

7.00 

0 

1899 

61.1 

94 

29 

1.92 

0 

1900 

60.9 

98 

26 

4.71 

0 

1901 

58.6 

90 

29 

5.60 

0 

1902 

60.3 

95 

29 

2.04 

0 

1903 

62.7 
62.8 

98 
97 

21 
31 

0.59 

0 
0 

1904 

2.60 

1905 

61.4 

89 

22 

1.71 

0 

1906 

61.0 

94 

24 

4.21 

0 

1907 

55.4 

91 

22 

5.05 

0 

1908 

61.6 

95 

29 

7.10 

0 

1909 

60.0 

91 

27 

2.30 

0 

1910 

60.0 

94 

27 

2.54 

0 

1911 

64.5 

99 

22 

1.37     I      0 

Temperatur 

a 

Precipitation 

Year 

1 

*  =3 
XT  e 

ST 
3 

1 

o> 

< 

< 

X 

a 

< 

is 

1912 

62.0 

92 

31 

4.09 

0 

1913 

60.3 

94 

25 

3.45 

0 

1914 

63.1 

98 

30 

2.93 

0 

1915 

58.1 

88 

30 

3.82 

0 

1916 

61.1 

90 

33 

3.48 

0 

1917 

54.0 

90 

25 

3.83 

0 

1918 

64.6 

93 

31 

4.94 

0 

1919 

60.9 

95 

31 

4.98 

0 

1920 

57.4 

89 

26 

3.00 

0 

1921 

60.2 

96 

32 

4.17 

0 

1922 

63.0 

90 

23 

3.84 

0 

1923 

59.1 

90 

25 

1.66 

0 

1924 

56.8 

87 

25 

5.69 

0 

1925 

57.7 

99 

23 

2.86 

0 

1926 

59.1 

90 

26 

2.58 

0 

1927 

58.1 

88 

30 

3.65 

0 

1928 

58.0 

93 

27 

2.23 

0 

1929 

59.9 

95 

26 

3.49 

0 

1930 

62.7 

98 

31 

2.75 

0 

1931 

60.4 

97 

21 

3.73 

0 

1932 

60.5 

94 

29 

2.98 

0 

1933 

63.2 

93 

32 

4.84 

0 

1934 

62.3 

98 

28 

4.63 

0 

1935 

57.8 

95 

27 

1.91 

0 

1936 

63.1 

97 

28 

2.78 

0 

1937 

62.5 

96 

28 

3.12 

0 

1938 

59.2 

89 

1 

26 

3.52 

0 

Temperatur 

B 

Precipitation 

Year 

■ 

«  a 

i 
1 

• 

X 

I 

3 

K 
% 
i 

Ii 

1939 

63.3 

99 

25 

1.43 

0 

1940 

59.7 

92 

28 

6.29 

0 

1941 

62.6 

99 

23 

1.86 

0 

1942 

64.3 

97 

25 

2.41 

0 

1943 

61.7 

93 

24 

4.92 

0 

1944 

65.3 

94 

28 

1.67 

0 

1945 

58.4 

90 

29 

4.78 

0 

1946 

60.8 

91 

26 

6.63 

0 

1947 

60.1 

94 

18 

7.22 

T 

1948 
1949 

60.0 

61.4 

95 
98 

25 

29 

8.06 

0 
0 

4.77 

1950 

58.6 

91 

23 

3.68 

T 

1951 

61.6 

95 

24 

4.17 

0 

1952 

59.2 

88 

24 

5.75 

T 

1953 

62.9 

93 

34 

5.72 

T 

1954 

58.3 

88 

26 

3.93 

T 

1955 

63.4 

95 

27 

1.46 

T 

All 

Years 

60.6 

3.85 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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2 
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tq 

V,< 

','  'i 

o  t 

OB 

0 
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ATLANTIC  CITY  WB 

R 

67.1 

53.6 

60.4 

1.3 

82 

25 

44 

2 

160 

0 

0 

0 

0 

.62 

-  2.36 

,31 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

AUDUBON 

77.8 

53.5 

65.7 

93 

29 

43 

2+ 

66 

2 

0 

0 

0 

1.52 

•  63 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

BELLEPLAIN 

77.6 

51.7 

64.7 

3.6 

91 

29 

33 

18 

106 

2 

0 

0 

0 

.86 

-  2.46 

,76 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

BELVIDERE 

79.6 

50,4 

65.0 

3.9 

93 

29 

38 

7 

75 

2 

0 

0 

0 

1.53 

-  2.15 

,41 

31 

.0 

0 

6 

0 

0 

B0ONT0N 

AM 

75.1 

47,9 

61.5 

2.5 

89 

30 

33 

10 

142 

0 

0 

0 

0 

.74 

-  3.05 

,24 

24+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRIOGETON  2  SSE 

AM 

75.7 

51,3 

63.5 

-   .1 

91 

30 

37 

7 

115 

2 

0 

0 

0 

1.46 

-  2.04 

1,22 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

BURLIN6T0N 

80.4 

54,2 

67.3 

4.2 

94 

30 

43 

18 

46 

4 

0 

0 

0 

1.40 

-  2.40 

1,17 

30 

.0 

0 

2 

1 

1 

CANOE  BROOK 

AM 

75.8 

47.2 

61.5 

2.5 

88 

6 

32 

10 

148 

0 

0 

1 

0 

1.46 

-  2.05 

,71 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAPE  MAY  3  W 

71.2 

52.2 

61.7 

3.4 

85 

24 

38 

11 

137 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.33 

,82 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHARLOTTEBURG 

AM 

74.0 

44,1 

59.1 

1.2 

86 

30 

29 

10 

209 

0 

0 

1 

0 

1.07 

-  2.85 

.37 

6 

T 

0 

5 

0 

0 

CHATSWORTH  5  S 

78. 3M 

48.  8M 

63. 6M 

92 

24+ 

35 

9+ 

110 

4 

0 

0 

0 

.83 

.45 

29 

.0 

0 

3 

0 

o 

CLAYTON 

77.4 

52.3 

64.9 

2.9 

92 

29 

40 

18 

80 

2 

0 

0 

0 

.75 

-  2.44 

•  64 

30 

.0 

0 

1 

1 

o 

ELIZABETH 

78.8 

51.0 

64.9 

3.0 

92 

29 

37 

10 

77 

3 

0 

0 

0 

2.98 

-   .75 

.95 

31 

.0 

0 

4 

4 

0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

AM 

77.0 

47.5 

62.3 

90 

30 

37 

7+ 

130 

1 

0 

0 

0 

1.81 

.66 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

FLEMINGTON  1  NE 

78.0 

47,1 

62.6 

1.0 

91 

29 

35 

18 

132 

2 

0 

0 

0 

.99 

-  2.68 

•  50 

31 

•  0 

0 

3 

1 

0 

FREEHOLD 

77.4 

50,7 

64.1 

2.1 

92 

29 

37 

10 

99 

1 

0 

0 

0 

2.32 

-   .78 

1.56 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

AM 

78. 7M 

50, 9M 

64.  8M 

1.4 

95 

30 

38 

2 

92 

3 

0 

0 

0 

.75 

-  3.10 

.50 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

77.0 

50.7 

63.9 

2.8 

92 

29 

36 

10 

103 

1 

0 

0 

0 

2.14 

-  1.58 

.72 

30 

.0 

0 

5 

2 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

77.7 

49.2 

63.5 

1.5 

91 

29 

34 

18 

116 

3 

0 

0 

0 

1.37 

-  1.88 

.90 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

JERSEY  CITY 

71.8 

54.7 

63.3 

1.5 

86 

5 

40 

10 

104 

0 

0 

0 

0 

2.28 

-  1.07 

.68 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

LAKEWOOD  2  ENE 

74.7 

48,4 

61.6 

•  8 

91 

5 

32 

10 

166 

2 

0 

1 

0 

2.20 

-  1.13 

1.02 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

LAMBERTVILLE 

78.6 

50,0 

64.3 

3.1 

92 

29 

38 

7  + 

91 

1 

0 

0 

0 

1.64 

-  2.26 

•  83 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

LAYTON  3  NW 

78.5 

43.1 

60.8 

2.9 

91 

29 

27 

10 

174 

2 

0 

6 

0 

.91 

-  2.39 

.28 

24 

•  0 

0 

* 

0 

0 

LEESBURG  STATE  FARM 

AM 

74.5 

51.3 

62.9 

87 

5  + 

35 

2  + 

120 

0 

0 

0 

0 

1.18 

•  35 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 

77.6 

49,5 

63.6 

3.0 

90 

6  + 

34 

10 

112 

2 

0 

0 

0 

2.28 

-  1.53 

.66 

30 

T 

0 

6 

1 

0 

LONG  BRANCH 

72.5 

51,8 

62.2 

3.3 

90 

5 

38 

10 

138 

1 

0 

0 

0 

1.38 

-  1.86 

.72 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

LONG  VALLEY 

75.5 

47,2 

61.4 

2.4 

38 

29 

33 

10 

155 

0 

0 

0 

0 

1.78 

-  1.92 

.91 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

76.5 

51.8 

64.2 

91 

29 

39 

18 

103 

2 

0 

0 

0 

.92 

•  32 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOORESTOWN 

76.4 

52.5 

64.5 

3.1 

91 

29 

39 

2 

93 

1 

0 

0 

0 

.83 

-  2,95 

.57 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

MORRIS  PLAINS 

AM 

76.5 

48.0 

62.3 

91 

30 

32 

10 

138 

1 

0 

1 

0 

.97 

.55 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

R 

75.4 

53.9 

64.7 

3.6 

91 

5 

42 

10 

79 

1 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.43 

•  94 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

77.9 

51.0 

64.5 

3.8 

92 

29 

36 

10 

92 

2 

0 

0 

0 

1.84 

-  1.95 

•  92 

30 

.0 

0 

3 

2 

0 

NEWTON 

AM 

75.4 

46.6 

61.0 

1.7 

87 

6 

32 

10 

167 

0 

0 

1 

0 

.63 

-  3.06 

•  18 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

PATERSON 

AM 

79.2 

53.5 

66.4 

4.8 

92 

6 

38 

10 

55 

4 

0 

0 

0 

2.13 

-  2.03 

•  39 

30 

T 

0 

6 

1 

0 

PEMBERTON  3  E 

78.2 

49.4 

63.8 

.1 

92 

29 

36 

2+ 

109 

2 

0 

0 

0 

1.17 

-  1.98 

•  68 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

PHILLIPSBURG 

79.5 

50.8 

65.2 

4.0 

91 

29+ 

39 

7+ 

72 

2 

0 

0 

0 

1.15 

-  2.44 

.47 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

PLAINFTELD 

76.6 

50.7 

63.7 

3.3 

91 

29 

36 

10 

106 

1 

0 

0 

0 

2.31 

-  1.50 

.73 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

PLEASANTVILLE  1  N 

AM 

72.5 

49.8 

61.2 

1.6 

91 

6 

35 

19 

161 

1 

0 

0 

0 

.74 

-  2.29 

.37 

2 

.0 

0 

: 

0 

0 

RIDGEFIELD 

77.5 

51.4 

64.5 

4.2 

90 

5 

35 

10 

89 

1 

0 

3 

0 

2.22 

-  1.33 

1.05 

31 

T 

0 

6 

1 

1 

RUNYON 

79.8 

45.9 

62.9 

3.0 

92 

5 

30 

18 

118 

3 

0 

2 

0 

.92 

-  2,67 

.72 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

SANDY  HOOK 

73.0 

S4.2 

63.6 

5.2 

89 

5 

44 

10 

96 

0 

0 

0 

0 

1.28 

-  2,44 

.60 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

SOMERVILLE 

78,2 

48.3 

63.3 

2.6 

91 

29 

34 

18 

111 

1 

0 

0 

0 

1.43 

-  2.22 

.65 

31 

•  0 

0 

3 

2 

0 

SUSSEX  3  N 

78.3 

48.0 

63.2 

3.4 

89 

29 

31 

10 

115 

0 

0 

1 

0 

1.05 

-  2.56 

•  46 

30 

•  0 

0 

4 

0 

0 

TRENTON  2 

77,8 

53.1 

65.5 

2.7 

92 

29 

41 

2+ 

71 

3 

0 

0 

0 

2.07 

-  1.45 

•  S3 

29 

.0 

0 

t 

2 

0 

TRENTON  WB  CITY 

R 

75.3 

54.4 

64.9 

3.1 

90 

29 

44 

2+ 

7Q 

1 

0 

•) 

0 

2.19 

-  1.29 

.90 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

TUCKERTON  2  SW 

74. 9M 

48.  1M 

61. 5M 

1.3 

91 

5 

30 

18+ 

161 

2 

0 

3 

0 

.78 

-  2.46 

.27 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

t  WOODSTOWN  2  NW 

AM 

76.9 

52.8 

64.9 

94 

30 

39 

18 

87 

2 

0 

0 

0 

.78 

.70 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

STATE 

63.4 

2.8 

1.46 

-  2.39 

T 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ATLANTIC  CI  TV  WB         I 

AUDUBON 

BASS  RIV6R  ST  FOREST 

BEU.EPLAIN 

B£LM*K 

BELVIDERE 
BERLIN  1  M 
BOONTON 
0RANCHV1LLE 
BRIDGETON  2  SSE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 
CMARLOTTERURG 

CHATHAM 
CMATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATfR 

B.12A8ETH 

ELIZA8ETHP0RT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

PLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  L4KE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVING TON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MlLLVILLE 

M1LLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 
ORANGE 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 
PHILLIPSBURG 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RIDGEFIELD 
RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEOESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  W8  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 


3.04 
2*28 
2*20 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


ATLANTIC  CITY  WB 
AUDUBON 
BELLEPLAIN 
BELVIDERE 

BOONTON 

BRIDGETON  2  SSE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK.  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RIDGE^IELD 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

I  MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 


NEW  JERSEY 
MAY  1955 


Day  Oi  Month 


56   57 
48   44 


70   73 
48   43 


40   37   43 


77   73 
51   42 


77   69 
46   38 


71   72   72 


76   68 
43   37 


61   63 
46   44 


67   68   67 


70   71 
45   41 


73   69 

45   41 


78   75 
41   38 


71   72 
45   36 


67   67 
45   3  8 


75   69 
43   38 


67   69 
44   38 


70   71 
39   36 


62   61 
50   47 


63   64 
37   36 


66   67 
42   35 


45   40   46 


61 

62 

44 

41 

70 

71 

46 

36 

69 

71 

42 

41 

70 

70 

48 

39 

77 

69 

45 

36 

66 

66 

49 

46 

68 

69 

45 

40 

76 

71 

51 

38 

79 

73 

46 

45 

70 

69 

41 

36 

79 

76 

50 

42 

70 

69 

45 

41 

65   60   64 


74   72 
46   42 


75   74 
58   47 


9   10   II   12   13   14  15   IB   17   IS 


68   71   64 
47   54   47 


73   75   65 
45   58   48 


74   75   72 
40   60   40 


90 

80 

83 

75 

60 

49 

38 

55 

78 

87 

69 

70 

53 

45 

42 

49 

76 

88 

73 

71 

46 

48 

37 

56 

90 

87 

75 

75 

60 

52 

50 

49 

42   53   42 


83   83 
55   50 


90   74 

53   57 


91   84 
57   48 


81   88 
50   45 


87   80 
52   42 


89   84 

59   47 


84   91 
56   50 


88   80 
56   47 


90   77 
57   46 


86   70 
62   52 


91   73 
58   45 


89   86 
55   46 


90   82 
53   42 


79   87   80 


73 

87 

75 

70 

42 

58 

48 

39 

75 

84 

90 

71 

46 

58 

47 

41 

71 

90 

70 

63 

45 

60 

48 

43 

79 

89 

73 

73 

43 

56 

49 

40 

79 

89 

72 

72 

45 

59 

50 

40 

74 

80 

89 

7  J' 

45 

57 

44 

39 

83 

91 

72 

71 

49 

55 

51 

46 

79 

88 

87 

72 

45 

58 

47 

42 

72 

84 

87 

67 

44 

54 

42 

37 

76 

86 

92 

77 

50 

61 

51 

44 

80 

88 

86 

73 

41 

57 

47 

39 

84 

86 

72 

74 

47 

54 

50 

39 

81 

89 

74 

71 

45 

58 

48 

40 

66 

70 

91 

75 

43 

50 

51 

41 

84 

90 

72 

73 

48 

55 

49 

41 

73  72 

40  52 

73  74 

36  51 

63  73   55 

46  55   45 

67  72   59 

37  46   38 

74  75   73 

38  57   44 


29   51   42 


71   73   65 


51   65   67 
46   50   54 


59  72  79 

46  50  50 

64  73  78 

42  48  50 

63  74  83 
39  48  42 

53  64  72 

33  45  47 

64  56  71 

43  48  50 

61  74  79 


73 

55 

64 

73 

44 

32 

46 

39 

67 

62 

67 

75 

51 

47 

38 

42 

72 

50 

63 

70 

40 

29 

43 

47 

68 

70 

73 

80 

35 

35 

46 

49 

72 

56 

70 

79 

45 

44 

49 

50 

70 

67 

76 

83 

45 

37 

48 

45 

75 

68 

72 

70 

40 

38 

47 

48 

7  2 

60 

71 

79 

42 

36 

46 

39 

68 

63 

73 

77 

42 

37 

48 

47 

77 

66 

62 

74 

ol 

43 

47 

50 

69 

60 

72 

78 

44 

36 

49 

48 

65 

61 

72 

79 

41 

41 

48 

44 

62   73   76 
40   51   54 


65   73   78 
32   50   44 


60   71   77 


65 

56 

71 

79 

42 

47 

50 

50 

64 

58 

71 

78 

46 

44 

50 

49 

74 

56 

64 

75 

42 

32 

49 

44 

56 

64 

74 

80 

45 

42 

51 

57 

73 

60 

72 

76 

45 

36 

48 

49 

72 

52 

61 

70 

42 

32 

47 

39 

77 

60 

68 

76 

45 

38 

49 

53 

72 

62 

73 

78 

38 

40 

49 

45 

74 

62 

73 

78 

45 

41 

50 

43 

60 

63 

73 

79 

45 

36 

49 

45 

75 

65 

54 

71 

41 

41 

45 

49 

59 

68 

74 

80 

44 

35 

48 

48 

66   63   58 
56   55   51 


73   76   75 
50   56   52 


75   69   70 
46   52   60 


46   43   42 
77   76   78 


72   58   72 


73   66   74 


51  50 

75  73 
42  50 

83  75 

46  43 

76  76 
48  44 


79   70   70  I  73   7i,   65 


79   75   76 
50   56   53 


78   78   77 


79   75 
52   51 


41   42   40   52   52   42 


75   75   79 


77   76   74 


73   77   74 
49   53   54 


79   78   77 


45  43  45 

75  75  75 
42  46  43 

78  75  74 
50  54  48 

81  75  78 

50  54  48 

76  73  76 
48  51  48 

75  75  75 

42  54  48 

77  68  73 
55  54  52 

79  72  68 

46  53  46 


73   78   60 


80   70 
43   46 


76   68   73 


73 

80 

47 

42 

78 

78 

46 

46 

78 

65 

61 

72 

80 

78 

39 

49 

43 

46 

64 

70 

80 

76 

27 

46 

35 

35 

56 

76 

77 

70 

43 

49 

50 

47 

56 

66 

74 

80 

34 

49 

45 

45 

61 

73 

77 

77 

36 

49 

52 

52 

49   48   40 


79   76 
46   48 


48   37   35 


37   29   29 


79   63   65 
54   55   57 


66   73 
58   60 


81   81 

50   50 


85  |  85 
53   55 


82 

80 

81 

82 

85 

90 

53 

60 

55 

50 

62 

63 

80 

79 

81 

88 

86 

88 

68  .  73 
48  '  50 


78  80 

48  44 

79  62 

50  48 

78  66 

41  43 

75  68 

47  41 

75  65 

51  50 


74  77  75 

40  43  37 

71  72  73 

49  53  49 

72  76  76 

50  54  50 

80  76  76 

43  44  43 

79  75  76 

54  54  52 

78  75  74 

50  49  49 


76   76   77  I  76   79   62 
41   41   42 


71   81   78 
50   50   52 


52   48   55 


40  36  44 

76  72  76 

55  55  62 

71  74  75 


82   82 

47   45 


49   50   52 


46   41   5  3 


74  80  78 

44  40  46 

78  79  83 
43  37  48 

79  78  79 


79   78   79 


81   80   86 


77  71 
54  53 

80  74 

50  41 

78  80 
45  42 

77  80 

34  28 


56   48 

75   79 


51   68   63 
83   80   79 


80 

84 

64 

64 

86 

92 

56 

70 

80 

81 

61 

61 

73 

85 

59 

61 

86 

84 

92 

49 

61 

61 

80 

84 

90 

56 

65 

64 

80 

80 

88 

51 

66 

62 

80 

82 

82 

46 

60 

62 

84   83   86 


83   87 
53   63 


8  3 

86 

63 

64 

85 

90 

62 

64 

69   73   85 
57   62   65 


83 

69 

63 

63 

83 

87 

65 

62 

62 

87 

63 

58 

75  |  70 
52   51 

83   82 
42   43 


80   80 
52   51 


73   79   80   84 
42   50   44   51 


78   79   65 


81 

65 

75 

79 

78 

51 

47 

43 

50 

52. 

77 

77 

73 

78 

77 

50 

47 

38 

50 

46 

74   79 
40   39 


54   65   66 

83   82   80 
45   64   62 


62   65 
80   85 


52   56   51 


76   75   75 
44   53   42 


45  48  46 

77  76  76 

43  50  47 

74  75  68 

45  55  50 


78   83 
53   45 


78   68   74 


79   83 
54   53 


80   80 

46   41 


51 

78   64 

40  |  44 

82   85 
53  I  54 

62   86 
50   49 


83   83 
66   61 


83   90 
63   63 


79 

80 

46 

44 

80 

65 

48 

47 

77   81   86   86   84   86 
46   42   56   51   66   62 


78   78   82  |  82 
45   43   51  |  50 


64   77   60  !  74   80   75  ,  73 


83   65   76  I  78   79 
49  :  51   44   40  j  49   45 


85   82 
51   53 


80  85 

66  64 

70  77 

60  60 

79  86 

66  65 


81 

69 

65 

71 

66 

56 

56 

63 

83 

79 

81 

93 

65 

59 

57 

65 

83 

82 

76 

91 

62 

57 

55 

62 

80 

76 

70 

93 

63 

56 

52 

59 

86 

78 

75 

72 

61 

59 

49 

56 

86 

83 

74 

77 

63 

56 

55 

60 

72  65  61 

86  86  78 

61  59  56 

80  77  77 

62  63  60 


55  58  55 

90  84  80 

62  63  53 

86  81  78 

64  62  56 

90  80  74 

65  62  59 

83  88  76 

63  60  57 

87  84  77 
58  62  51 

89  84  78 

64  67  58 


92  89  86 

66  64  57 

85  80  76 
66  63  58 

88  82  78 

63  63  53 

31  77  69 

68  61  61 

87  81  67 

63  63  55 

86  83  79 
63  64  54 

86  84  75 

60  57  50 


: 


62  57  j 47.9 

91  81  | 75 .7 

65  60  51.3 

88   92   94  79  80.4 

57   64   65  58  54.2 


73   75 
55   56 


69  75  74  74 

57  62  62  60 

72  70  86  77 

49  54  60  58 

75  92 


78  92 

55  65 

75  92 

56  59 

74  82 
50  60 

75  91 
55  54 

78  92 

55  60 


77  92 

55  62 

80  91 

55  62 


86  76 

64  57 

85  76 

65  60 

90  80 

55  53 

90  80 

64  57 

84  80 

64  55 

95  84 

61  60 


78   69 

65   58 


71.2 
52.2 

74.0 
44.1 


78.6 
51.0 


73   90   76   71 


78   91 
47   59 


65   59 
81   75 


78.5 
43.1 


65   61  !  63 


85   90 
64   64 


85 

71 

73 

84 

80 

73 

63 

57 

57 

59 

65 

60 

86 

78 

76 

76 

90 

83 

61 

60 

52 

59 

63 

57 

80 

67 

67 

85 

77 

74 

66 

54 

53 

60 

65 

56 

79 

73 

69 

86 

79 

71 

60 

58 

53 

59 

62 

56 

84 

77 

76 

91 

81 

72 

65 

57 

57 

65 

65 

55 

85   83   76 
67   65   56 


80   91   82   71 
56   62   64   58 


86 

81 

72 

73 

91 

80 

76 

.5 

62 

59 

54 

55 

62 

60 

48 

•  0 

79 

71 

66 

66 

84 

70 

75 

|4 

67 

57 

56 

62 

66 

59 

33 

■  9 

84 

76 

78 

92 

90 

79 

77 

■  9 

64 

59 

54 

60 

65 

57 

51 

■  0 

85 

76 

76 

66 

86 

79 

75 

4 

61 

56 

50 

55 

61 

58 

46 

■  6 

91 

77 

78 

74 

90 

84 

79 

2 

65 

62 

55 

60 

64 

60 

53 

5 

83 

80 

60 

92 

83 

75 

78 

2 

62 

56 

55 

62 

62 

58 

49 

4 

85 

80 

76 

91 

91 

60 

79 

5 

62 

55 

56 

58 

64 

59 

50 

e 

79 

73 

76 

91 

81 

76 

76 

6 

63 

58 

56 

59 

65 

60 

50 

7 

87 

83 

69 

67 

77 

76 

72 

5 

65 

59 

56 

57 

65 

59 

49 

8 

77 

79 

76 

69 

82 

65 

77 

5 

64 

56 

53 

61 

65 

57 

51 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station     Index 
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mm 


Table  S    Continued 

DAILY 

Tl 

Eiv 

iPr 

:rj 

IT 

UH 

ES 

ZK 

■ 

MAY     1955 

Day 

Ol  Month 

18 

s 

29 

30 

82 
30 

78 

44 

1 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

78 

30 

19 

a  1 
40 

20 

62 

40 

46 

12 

23 

24 

90 
63 

)0 

ou 

1 

HUNYON 

MAX 
HIN 

71 
40 

71 
33 

78 

66 

46 

92 

68 

75 

77 
50 

75 
39 

68 

31 

78 

42 

82 

40 

60 

4? 

79 
43 

78 
51 

78 

44 

62 

68 

40 

76 
66 

84 
60 

62 
56 

76 

4  0 

85 

54 

79.8 

• 

JOK 

MAX 

MIN 

59 

48 

62 

66 

48 

77 
51 

69 

58 

73 

67 
48 

70 
53 

57 
47 

61 
44 

73 
52 

78 
56 

re 
n 

73 
55 

70 
52 

77 
33 

69 

4  9 

71 
46 

77 

7? 
52 

76 
55 

78 

5  0 

77 
60 

87 
62 

82 

Of, 

76 
65 

69 

57 

67 

- 

83 
60 

78 
69 

69 
59 

73.0 
54.2 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

69 

72 
38 

72 

44 

81 
45 

89 
55 

82 

47 

73 
39 

75 
54 

65 

45 

65 
36 

7  4 
43 

79 
44 

77 

45 

76 
48 

76 
46 

tt 
45 

71 
37 

77 
34 

B0 
'.1 

79 

41 

63 
48 

B4 
4  7 

63 
65 

67 
61 

88 

0  1 

62 

54 

78 
56 

77 

40 

91 
60 

62 

57 

76 
58 

76.2 
48.3 

5USSEX    3    N 

MAX 

MIN 

72 

45 

74 

41 

73 
48 

81 

49 

87 
58 

33 
52 

71 
38 

71 
48 

70 
40 

63 
31 

76 
49 

77 

41 

70 
42 

78 

45 

65 
40 

80 

45 

60 

42 

73 
35 

76 

4? 

78 
36 

87 
46 

65 

49 

81 
66 

86 
60 

HO 

62 

79 
60 

76 
55 

on 
51 

89 

56 

0  0 

59 

80 
56 

78.3 
48.0 

rRENTON    2 

MAX 
MIN 

71 
48 

73 
41 

72 
46 

81 

49 

90 
59 

75 
53 

75 

45 

75 
53 

60 

45 

61 

41 

73 
49 

60 
51 

77 
53 

77 
52 

75 
48 

78 

51 

67 
49 

75 

44 

r9 

50 

80 
49 

84 
54 

85 
55 

83 
65 

90 
65 

66 

67 

83 
64 

78 
56 

31 
it 

92 

64 

63 

72 
58 

77.8 
53.1 

rRENTON    WB   CITY 

MAX 
MIN 

68 
50 

69 
44 

72 
48 

79 
52 

88 

01 

72 

52 

72 
47 

73 
52 

58 
46 

59 

44 

71 
50 

77 
54 

75 

54 

74 
55 

73 
52 

76 

b2 

63 
48 

72 
45 

76 
52 

78 
52 

81 
56 

83 
56 

81 
66 

87 
66 

04 
67 

79 
65 

75 
56 

80 

50 

90 
65 

•JO 
66 

70 
57 

75.3 

54.4 

IN    2    SW 

MAX 
MIN 

66 
38 

63 
31 

67 
39 

71 
38 

91 

54 

85 

48 

71 

38 

77 
53 

72 

56 
37 

67 

50 

72 
46 

71 
44 

66 
54 

74 
30 

63 

JO 

77 
46 

78 
47 

78 
61 

90 
58 

B8 
59 

82 

59 

73 

56 

68 

5,1 

78 
62 

80 

05 

75 
55 

74.9 
48.1 

WOODSTOWN    2    NW 

MAX 

MIN 

75 
46 

68 

43 

73 
46 

74 
46 

77 
58 

87 
52 

73 
45 

73 

50 

75 
45 

65 
46 

57 
49 

69 
53 

78 
50 

69 
53 

74 
52 

74 

4." 

76 
50 

70 
39 

,4 

49 

e2 

52 

80 
54 

84 
56 

84 
55 

85 
64 

90 
66 

87 
63 

81 
57 

'5 
57 

79 
62 

66 

82 
62 

76.9 
52.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CANOE   BROOK 

EVAP 
WIND 

- 

- 

- 

.29 

.09 

.19 

.34 

.08 
28 

.26 
29 

.28 

37 

.04 
21 

.15 
12 

.19 
14 

.22 

7 

.06 
4 

.05 
30 

.08 
23 

.22 
38 

.23 
28 

.21 
25 

.21 
10 

.22 
14 

.10 
18 

.12 

2 

.16 
5 

.15 

17 

.16 
18 

.17 
23 

.10 

7 

.21 

16 

.17 

10 

B5.26 
B    563 

PLEASANTVILLE    1    N 

EVAP 
WIND 

.17 
27 

.00 
13 

.22 
29 

.12 
12 

.07 
49 

.49 
45 

.26 

54 

.15 

86 

.10 
27 

.35 

10 

.04 
29 

.15 
23 

.24 

30 

.00 
19 

.08 
12 

.19 
28 

.27 

58 

.14 
15 

.20 
25 

.17 
29 

.30 
54 

.07 
20 

.20 
32 

.09 
43 

.26 
31 

.30 
42 

.21 
35 

.16 
42 

.06 
33 

.19 
34 

.13 
25 

5.38 
1011 

RUUYON 

EVAP 
WIND 

.06 

7 

.16 
14 

.17 
12 

.18 
13 

.21 
13 

.16 
12 

.18 

17 

.12 
12 

.20 
14 

.20 

IS 

.21 

17 

.23 
28 

.22 
20 

.17 
8 

.19 
10 

.23 

9 

.23 

7 

.22 

10 

.23 
10 

.24 

11 

.25 
25 

.18 
12 

.12 
8 

.08 
2 

.15 
5 

.17 

5 

.19 

17 

.16 
8 

.20 
10 

1 

: 

B5.68 
B   375 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distanc 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issuei 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  month: 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables 
cated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temper 


REFERENCE  NOTES 
d  direction  from  the  post  office. 


<  duplication  of  numbers  within 


of  this  bulletin. 


in  *F.,  preclpl 
less  otherwise  s 


eluded  in  this  Is 


Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diara 

Sleet  and  bail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obse 


on  and  evaporation  In  Inches,  a 
by  footnote  following  Table  6. 


See  the  Sta 


ent  in  miles.   Degree  days 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  thi 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  grc 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 


of  local  v 
rd  in  Tables  2  and 


tlons  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQUIV  in  Table 
two  inches  or  more.   Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  fro 
bllity  In  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 


ndlr 


by  no  entry. 


January  1,  1954. 


at  the  ther 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.   No 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribu 
UJ  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  how 
roof  of  a  building. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  reco 

Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  rep 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Preclplt 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 


are  exposed  in  a  shelter  located  on  the 


found  in  the 


egardlng 


cli 


of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Offi 


to  the  State  Cll 


ologl 


at  Weather  Bureau  0ffl> 


Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
MAY  1955 


Time  oi 

Years  of 

b 
2 

County 

Drainage 

Q 

-T3 

-0 
$ 

* 

observation 

record 

Observer 

Refer  to 

Station 

tables 

1 

s 

1 

> 

« 
a 

d 

a 

1 

0. 

1 

B 

i 

,2 

J 

j 

w 

0 
M 

3 

£ 

0 
H 

1 

> 
H 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

*  ATLANTIC  CITY  WB 

032  5 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

a 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WE/THER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELV1DERE 

0729  IWARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  ,CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907 'MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHV1LLE 

0978  jSUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028  JCUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF 'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  'BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  &  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  iSUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  IESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

B 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

BA 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749  HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

3  00 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  | PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  [ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

,DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229  BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635  ! HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735  SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

137 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

c 

LONG  VALLEY 

5003  iMORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055  iBURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

c 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBO 

(39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLV1LLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

8A 

8A 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

CM.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 JPASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560  ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

BA 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

Z  3  5  « 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RID6EFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

R I NGWOOD 

7587  PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825  'MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869  MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 
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CHARLES  CLARK 
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NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 
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c 

See  Page  43  for  Reference  Notes 


NWRC,  Ashevllle,  N.  C. 


7/5/55 775 


si  os- 


C^ 


I 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chi.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


JUNE  1955 
Volume  LX    No.  6 


THE  LIBRARY  OF  THE 

AUG  2 .   iojj 

UNIVERSITY  OF  ILLINOIS 


ASHEVIIXE:  1955 


NEW  JERSEY  -  JUNE  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Unusual  coolness,  about  normal  precipitation  and  a  num- 
ber of  destructive  electrical  storms  characterized  the 
weather  for  June  in  New  Jersey. 

The  average  temperature  of  67.5°  was  almost  2.0°  below 
the  long-term  figure,  and  equaled  the  reading  of  1902, 
placing  these  two  years  as  the  15th  coolest  since  1885. 
The  high  reading  of  95°  which  occurred  at  Sussex  3  N 
on  the  16th  tied  with  9  other  Junes  for  the  sixth  lowest 
maximum  since  1885.   In  rather  sharp  contrast  to  the 
unusual  coolness  otherwise  indicated  is  the  rather 
unique  position  occupied  by  the  month's  minimum  of  40° 
which  occurred  at  Tuckerton  2  SW  on  the  4th.   This 
reading  along  with  5  other  Junes  ranked  in  eighth  place 
for  highest  June  minimum  temperatures  since  1885. 

There  was  nothing  very  unusual  about  precipitation  in 
New  Jersey  during  June.   The  state  average  was  4.05 
inches,  which  was  0.29  inch  above  normal.   Except  for  a 
few  scattered  stations,  monthly  amounts  were  fairly  uni- 
form and  occurrences  were  frequent  enough  to  promote 
generally  favorable  farm  work  and  crop  growth.   Monthly 
totals  ranged  from  a  scant  0.59  inch  at  Sandy  Hook  to 
a  bountiful  6.69  inches  at  Berlin  1  W.   The  greatest 
daily  amount  was  3.43  inches  at  Hammonton  2  NNE  on  the 
9th. 

Trenton  2  was  the  only  station  to  report  a  measurable 
amount  of  hail,  0.7  inch  in  the  afternoon  of  the  5th. 
This  substation  observer  reported  it  to  be  the  worst 
hailstorm  that  has  occurred  during  his  25  years  of 
taking  weather  observations.   Traces  of  hail  were  also 
reported  from  about  one-fourth  of  the  stations. 

From  available  reports,  sunshine  over  the  state  was 
moderately  below  normal,  except  for  the  extreme  south- 
ern portion  where  it  was  just  slightly  below. 

Daytime  sky  cover  was  near  normal  over  most  areas,  but 
slightly  above  normal  in  the  extreme  southern  portion. 

WEATHER  DETAILS 

During  the  first  two  weeks  in  June  temperatures  in  New 
Jersey  averaged  much  cooler  than  normal.   Over  most 
"Sections  on  the  5th  and  6th  there  was  a  rising  trend 
with  most  stations  experiencing  average  temperatures 
that  were  normal  or  slightly  above.   The  period  8th  to 
11th  was  the  coolest  part  of  the  month,  with  64%  of 
the  stations  reporting  their  lowest  reading  for  the 
month  on  the  10th.   Some  precipitation  fell  in  the 
state  on  more  than  half  the  days  of  this  same  two  weeks 
period,  as  a  result  of  the  approach  and  passage  of  a 
series  of  disturbances  whose  centers  passed  into  the 
Atlantic  Ocean  either  north  or  south  of  the  state. 
Amounts  varied  from  light  to  heavy,  with  the  heaviest 
falls  occurring  on  the  8-9th  and  ll-12th  periods. 

A  warming  trend  began  on  the  15th  with  sunny  skies  and 
seasonably  warm  temperatures  continuing  through  the 
18th  at  most  stations.   The  remainder  of  the  month  was 
characterized  by  considerable  fluctuations  in  tempera- 
ture.  Periods  during  which  readings  were  mostly  below 
normal  included  the  19th  and  25th-28th;  while  during 
the  periods  20th-24th  and  29th-30th,  readings  were 
slightly  above  seasonal  levels.   General  overnight 
showers  occurred  during  the  19th-20th  period  with  most 
areas  receiving  light  to  moderate  amounts.   Wide-spread 
rains  occurred  over  the  state  from  the  21st  to  26th, 
with  scattered  stations  in  the  northern  half  of  the 
state  reporting  occurrences  on  the  27th  and  28th.   The 
precipitation  occurrences  during  the  last  half  of 
month  were  accompanied  by  considerable  thunderstorm 
activity  over  the  state. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  during  June  were  generally  favorable 
for  farm  work  and  crop  growth.   Rains  which  occurred 
in  contrast  to  a  dry  May  proved  quite  beneficial. 

The  dry  weather  in  May  was  unfavorable  for  best  germi- 
nation of  corn  and  some  fields  showed  uneven  stands, 
despite  favorable  conditions  in  June.   Prospects  of 
wheat  yield  per  acre  are  above  average.   Potato  pro- 
duction is  36%  larger  than  the  1954  crop  but  still  23% 
below  the  10-year  average.   This  year's  sweet  potato 
crop  is  forecast  at  about  2%  smaller  than  last  year. 


Per  acre  yields  for  barley,  oats  and  rye  will  probably 
be  below  the  1954  yields . 

Reports  indicate  that  apples,  peaches  and  grapes  made 
satisfactory  progress  during  June,  and  as  the  month 
ended  these  crops  generally  showed  less  insect  and 
disease  injury  than  for  the  same  date  in  recent  years. 
Most  counties  reported  hail  damage  to  apples  which 
proved  severe  in  some  orchards.   Harvest  dates  for  the 
various  varieties  of  apples  are  expected  to  be  approxi- 
mately normal  this  year.   Peaches  made  rapid  growth 
during  June,  with  the  above  average  rainfall  proving 
particularly  beneficial  in  off-setting  the  adverse 
effects  of  a  dry  May.   Fruit  was  sizing  well  and  re- 
ported exceptionally  clean.   As  the  month  ended  harvest 
of  early  varieties  had  begun.   Prospects  were  quite 
favorable  for  a  good  grape  crop.   Winery  operators 
reported  the  grape  outlook  equal  or  above  that  for  any 
recent  year. 

June  was  a  favorable  month  for  crop  growth  in  most 
vegetable  areas  of  the  state.   Favorable  growing  con- 
ditions are  reflected  in  the  composite  production 
estimate,  which  indicated  an  increase  of  about  13%  over 
1954  for  the  14  crops  for  which  production  estimates 
are  available.   Asparagus  and  early  cauliflower  har- 
vesting was  about  over  as  June  ended.   Snap  bean  pick- 
ing began  in  South  Jersey  around  mid-June,  and  by  the 
close  of  the  month  harvesting  was  general  in  all  com- 
mercial sections.   Early  cabbage  continued  to  move  to 
market.   Lettuce  continued  to  move  from  all  areas  during 
the  month,  and  onion  harvesting  opened  in  the  Cedarville 
section  during  the  latter  part.   Strawberry  picking 
ended  around  June  20th  in  most  commercial  areas,  and 
tomato  harvesting  for  the  fresh  market  was  just  getting 
underway  as  June  closed,  with  crop  prospects  very  good. 

As  reported  by  the  Water  Resources  Division,  of  the  U.  S. 
Geological  Survey,  streamflow  in  northern  New  Jersey 
continued  deficient,  and  at  the  index  station  South 
Branch  Raritan  River  near  High  Bridge  it  was  record-low 
for  June,  while  streamflow  in  southern  New  Jersey  was 
in  the  normal  range.   Ground-water  levels  generally  were 
below  average. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

During  the  afternoon  of  the  5th,  thunderstorms  accompa- 
nied by  hail  were  quite  widespread  over  central  and 
southern  New  Jersey.   Principal  areas  affected  were 
Camden,  Burlington,  Mercer  and  Somerset  Counties.   On 
the  whole,  damage  was  light  in  spite  of  the  copious- 
ness of  hail  in  many  localities.   Estimated  damage  was 
$1,000  to  crops  and  $1,000  to  other  property. 

About  4:00  A.M.  of  the  22nd,  violent  electrical  storms 
struck  in  Bergen,  Essex,  Morris,  and  Passaic  Counties. 
There  were  23  homes  struck  by  lightning  and  damaged  in 
the  area.   There  was  much  disruption  of  electric  service, 
and  strong  wind  uprooted  trees  in  some  places.   A  large 
barn  near  Scotch  Plains  was  struck  by  lightning  and 
mostly  destroyed,  including  hay  and  machinery,  but  no 
livestock;  damage  was  over  $10,000.   Total  estimated 
damage  over  the  entire  area  of  these  storms  amounted 
to  $35,000  to  property  and  none  to  crops. 

On  the  night  of  23rd-24th,  lightning  struck  22  places 
in  Union  County,  including  buildings  in  Cranford,  Eliza- 
beth, Lindon,  Scotch  Plains,  and  Westfield,  and  five 
fires  resulted.   The  same  series  of  storms  covered  Bergen 
and  Passaic  Counties.   In  Bergen  County,  14  homes  were 
reported  struck  by  lightning  and  either  damaged  or  de- 
stroyed.  In  Passaic  County  on  the  24th,  shortly  before 
8:00  P.M.,  heavy  hail  during  thunderstorms  fell  for 
about  15  minutes  at  Clifton,  Passaic,  and  Paterson. 
This  storm  was  very  damaging  to  truck  crops  in  the 
vicinity  of  Clifton.   The  County  Agricultural  Agent 
estimated  damage  to  crops  in  Passaic  County  at  $25,000. 
Such  crops  as  cabbage  and  head  lettuce  were  almost 
completely  ruined  over  a  large  acreage.   Property  dam- 
age for  the  23rd-24th  storms  was  also  estimated  at 
$25,000. 

FLOODS 

There  was  some  localized  flooding  as  a  result  of  heavy 
thunderstorm  occurrences,  but  no  report  was  received 
of  flooding  on  the  major  streams  of  the  state. 
Franklin  W.  Long 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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1.32 

.10 

.48 

.29 

.06 

.IFF   LAKE 

3.74 

.16 

.04       .02       .04 

.36 

84 

.06 

.12       .74 

.16 

.02 

.04 

1.02 

.06 

.04 

OWN    2    NW 

5.17 

.43 

.11 

2.07 

.04 

71 

.01 

.50 

.31 

.99 

See  Reierence  Noles  Following  Station  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1954    -   1955 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN 

BELMAR 

T 

•  7 

T 

.5 

3.0 

1.0 
3.5 
2.0 
1.0 

7.4 
8.0 
8.0 

9.0 

T 
2.0 

2.0 

T 
T 

9.1 
13.5 
10.5 
15.0 

BELVIDERE 
BERLIN  1  W 
BOONTON 
BRANCHVILLE 
8RIDGET0N  2  SSE 

T 
T 
T 
T 

2.1 
2.4 

2.8 

5.1 
5.0 

8.4 

5.5 
■  3 

T 

12.7 
7.7 

BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

T 

T 

T 
1.0 

T 
2.0 

T 
2.5 

3.5 

1.4 

4.3 
8.9 
7.5 
5.7 
3.9 

T 
3.0 
1.5 

T 
T 

T 

4.3 
15.4 
12.5 

7.1 

CEDAR  GROVE 
CHARLOTTEBURG 
CHATHAM 

CHATSWORTH  5  S 
CLAYTON 

T 

- 

T 
T 

.5 

T 

1.7 
2.4 

2.0 
1.5 

5.1 
8.0 

5.5 

4.3 

1.0 

T 

T 

T 

T 

6.8 
15.2 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELI2ABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

T 

T 
T 

T 

T 
2.7 

1.5 

6.5 

7.7 
8.4 

3.0 

T 
2.5 

T 
T 

T 
T 

12.9 
9.9 

FLEMINGTON  1  NE 
FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

4.6 

T 
2(5 
3.7 

9.3 

7.2 
8.1 

6.5 

T 
2.2 

5.0 

T 
T 

20.6 

11.9 
16.3 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.4 
2.1 

1.0 
3.0 

7.3 
5.6 

5.0 

2.5 

2.3 

T 

T 

T 

13.2 
10.  C 

8.0 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

T 
T 

T 

,7 

T 

T 

T 

.7 

.5 

T 
T 

2.0 
2.2 

3.6 

3.4 

6.5 

11.7 

5.5 

3.5 

6.0 

.3 

5.8 

1.0 
2.3 
2.5 

T 

T 

T 
T 

T 

8.8 
21.1 

11.4 

11.9 

LONG  VALLEY 

MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

T 

•  2 
.5 

5.0 
2.4 

3.3 
2.3 

10.0 
6.5 

5.5 
8.1 
9.1 

5.0 
3.5 
3.0 
2.7 

T 

T 

20.0 
12.* 

14.3 
11.9 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

T 

T 
T 

T 

T 
1.0 

T 

4.0 
1.0 
1.3 

2.2 

7.3 
9.3 
6.5 

5.0 

T 
1.4 

2.0 

T 
T 

T 
T 

16.3 
13.0 

10.7 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEWTON 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

T 

2.8 
3.1 
2.3 

2.7 

9.3 
7.1 
6.6 

6.0 

4.8 
3.5 
3.0 

T 
3.5 

T 
T 
T 

T 
T 

16.9 
13.7 
11.9 

12.2 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

T 
T 
T 

T 

.5 

T 

T 

T 
T 
T 

4.3 

3.5 
2.0 

3.7 

10.5 

8.8 
5.5 

6.5 

7.0 

4.0 
2.5 

4.5 

.5 

T 

T 
T 

22.8 

16.3 

10.0 
14.7 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

T 

- 

- 

T 

T 

1.0 
4.3 

1.3 

2.7 

2.0 
8.2 

5.4 

2.3 

4.3 
.8 
T 

3.3 

T 
T 

T 
T 

5.3 

16.8 

11.4 

RIDGEFIELD 
RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

•  1 
T 

3.6 
2.7 
1(8 
3.4 
4.1 

5.1 
6.4 

3.4 
5.0 

3.4 
3.1 

T 
3.5 
4.3 

T 

T 

T 
T 

12.2 
12.2 

10.3 
13.4 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 

T 

T 

T 

- 

7.3 

6.0 

T 

T 

- 

SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 

T 

1.5 

4.5 

T 
2.5 

8.5 

TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

T 
T 

- 

- 

- 

- 

T 
T 

T 

•  9 
2.8 

2.0 
3.3 

3.7 
8.2 

5.3 

8.0 

4.1 
2.1 

•  5 

•  5 

T 

.7 

T 

14.4 
13.1 

7.8 
11.8 

WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 
WOODSTOWN  2  NW 

T 

4.0 
2.3 

5.8 
2.7 

4.2 

T 

T 

14.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   50   - 


DAILY  TEMPERATURES 


HI  W     II 
JUNE    1999 


Station 

ATLANTIC    CITY    WB 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDER6 

BOONTON 

BRIDGETON  2  SSE 

BURLINGTON 

CANOE  BROOK. 

CAPE  MAY  3  W 

CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

R.EMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HI6HTST0WN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

PLEASANTVILLE  1  N 

RID6EFIELD 


MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  [ 
MINI 

MAX  I 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


71  6* 

56  55 

69  72 

59  55 

73  69 

52  51 

69  77 

50  51 

69  66 

49  54 

71  71 

54  53 

69  73 

54  56 

68  66 

46  54 

71  68 
62  55 

65  65 

50  52 

72  70 
52  50 

69  73 
54  54 

67  74 

51  56 

68  67 

50  48 

69  74! 

52  53  I 

68  721 

51  54  I 


64  67 

52  55 

70  72 

49  54 

64  71 
55  55 

67  69 

52  53 

69  73 

50  55 

80  78 

47  57 

72  74 

53  52 

70  68 
49  54 

67  59 
53  55 

65  71 
49  50 

70  71 

55  53 

69  71 

56  54 

68  72 
47  54 

66  74 

56  57  I 

67  71 
52  55 

65  63 

45  48 


76  80 

56  61 

76  85 
51  59 

77  85 
47  60 

79  89 

49  57 

75  76 
54  54 

73  75 

51  52 

76  82 

52  60 

72  75 

46  54 

72  83 

52  59 

71  75 

42  53 


50  55 

78  79 

49  57 

72  78 

47  48 

76  83 

44  50 

76  80 


68   73   68 
55   54   54 


73   73 
50   58 


67   75 
52   49 


67   66   72 
55   51   56 


72   70 
52   54 


58 


68   69 

60   60 


82   82 

56   59 


81  i  80 
53  '  50 


Day  Oi 

13   14   15   16   17   18 


62   70 
56   62 


49   54   52 


58   75 
52  !  49 


55   71 

52  :  45 


58   78 
50  I  48 


75   65 
53   50 


76   60 
55   51 


86   77   58   75 
58   54   53   51 


62   59 

50   43 


58   70 

54   54 


72   80 
50   59 


75  85 

48  56 

78  78 

55  61 

78  78 

49  55 

77  83 
48  59 

78  84 
43  43 

72  78 

48  59 

74  77 

49  57 

76  78 
51  55 

75  83 
43  54 

76  87 
51  58 

76  82 

51  60 

78  80 

46  56 

77  80 
53  60 


75   76 
45   56 


75   81 
58   59 


78   81 
49   55 


76   87 
49   52 


74   81 
50   58 


74   76 
50   58 


82  80 

54  54 

82  78 

57  58 

79  82 

55  59 

84  83 

52  54 

81  81 
54  57 

85  83 

63  55 

82  79 

53  I  57 


80  55 

53  51 

76  51 

51  50 

65  57 

55  51 

73  62 

53  '  50 


65  55 
53  51 

85  60 

56  51 

66  56 
52 


51 

83   83  65  55 

50  I  .52  52  51 

79  I  67  60  57 

60   57  52  51 

81  .  80  60  55 

51  !  55  52  49 


75   58 
55   51 


78   77 

51   48 


85  |  75   76   58   60 
50   55   50  i  50 


57  |  60 
73 


73   66 
53   50 


50   51 
63   57 


54   51   49 


78  62  57 

49  52  51 

82  62  56 

58  53  52 

84  67  70 

56  52  51 


81  80 

54  I  57 

83  I  82 

55  52 

82  J  86 
61 


50 
64 


51   50 
56   74 


51  53  51 

86  86  58 

56  56  51 

77  60  56 

59  54  51 


70 

HO 

78 

74 

52 

60 

56 

00 

71 

711 

71 

7,' 

57 

-.7 

53 

54 

72  82 

56  59 

77  62 

52  56 


52 

55 


83   68   63   58 

60  I  57   52   51  !  52   57 


59 ;  52   52 


59   59 

53  I  48 


76   72 
61   58 


74   70 
58   55 


62 

78 

7? 

55 

49 

56 

66 

80 

75 

57 

59 

50 

62   57   77   60 
48  I  44   49   52 


72   85 
52   59 


78 
46 

75  73  80 

47  55  58 

79  69  78 

49  54  57 

66  75  62 

50  56  55 

75  69  80 

46  53  56 


68   82 
54   57 


63   82 
52   60 


62   83 
52   57 


7? 

58 


72   75 
50   53 


72  71 

58  56 

62   78  64 

46   54  55 


64   74 
55   60 


68  82 

56  60 

62  81 

56  60 

71  75 

52  56 


75 
59 

67   55   72   72   80 


47   54   57 

59   75   62 
54 


53   49   42   54 

72   67   64   82   62 


70  82 

53  53 

74  78 

55  61 

62  79 

55  57 

64  69 

51  57 


74   71 
58   56 


71 

53 

70 

01 


76   69   69 
51   55   57 


55   53   54 

71     70     es 

54   53   53 


83   75 
57   53 


72  69 

56  54 

70  68 

50  51 

76  73 

57  55 

73  68 

58  56 

69  71 

56  55 

74  71 
55  55 


73   69   82 
53   52   54 


72   68   83 
45   55   47 


80   75   72 
57   56   54 


80   73   72 
54   56   54 


81   86 
52  i  54 


81   88 
55  '   51 


MAX 

69 

68 

76 

79 

79 

85 

73 

MIN 

55 

51 

55 

51 

59 

58 

61 

66   57   78   64   75   70   69 
53   51   48   55   58   55   55 


85   85 
53   56 


78   68 

64   60 


87   64 
57   52 


93   92 

56   59 


87   86 
57   53 


85   69 

57   54 


89   89 
64   60 


87   87 
53   52 


83   79 
64   62 


86   86 
50   48 


89   87 
55   57 


69   85 
64   54 


87   86 
59   57 


87   88 
57   55 


88   88 
56   56 


90   90 
61   53 


85   86 
58   55 


91   87 

57   51 


82   80 
62   62 


80   79 
55   52 


89   89 
56   55 


89   90 
48   50 


87   88 
58   62 


90   90 
57   56 


78   76 
62   57 


86   85 
53   51 


91   85 
60   57 


87   86 
61   55 


90   87 
57   52 


84   83 
66   62 


87   85 
60   56 


84   87 
51   51 


92   90 
65   60 


87   87 
56   51 


90   91 
59   58 


86   87 
55   56 


87   85 
59   59 


90   89 
61   59 


69   82 
66   65 


75   86 
63   62 


79   63 
61   61 


86   88 
60   59 


87   78 
55   60 


64   73 
63   61 


85   87 
64   62 


85   78 
55   59 


74   79 
65   65 


85   79 
51   56 


84   36 
59   58 


80   86 
61   61 


79   85 
61   61 


86   78 
58   58 


87   85 
57   56 


79   85 
60   60 


87   77 
59   64 


78   86 
60   61 


78   86 
57   62 


73   86 
66   60 


75   87 
55   61 


85   86 
61   61 


82   86 
53   53 


81   75 
61   62 


88   80 
59   60 


75   84 
60   62 


76   85 
54   56 


76   84 
63   61 


76   85 
61   62 


85   86 
55   59 


76   87 
64   62 


84   84 
61   60 


88   78 
53   57 


88   80 
63   60 


79   85 
56   62 


91   84 
57   59 


76   86 
60   60 


79   75 
61   65 


78   84 
62   61 


21 

33 

77 

23 

" 

31 

26 

27 

W 

29 

30   31 

< 

62 

86 

63 

70 

77 

76 

It, 

88 

79 

70 

ON 

68 

67 

60 

58 

60 

61 

66 

71 

60.6 

86 

9) 

90 

85 

77 

76 

61 

64 

90 

86 

70i4 

05 

Oil 

66 

66 

511 

56 

55 

56 

60 

64 

58.3 

in 

81 

90 

86 

U) 

77 

80 

8  3 

90 

88 

79.9 

0  1 

0  3 

63 

65 

■>? 

55 

46 

52 

56 

57 

95.1 

B8 

82 

90 

83 

80 

76 

61 

8  8 

90 

91 

81.7 

62 

62 

59 

64 

33 

56 

54 

3  2 

55 

59 

95.4 

63 

84 

88 

85 

7  8 

76 

« 

8  0 

65 

88 

77.6 

61 

58 

39 

63 

35 

54 

55 

51 

56 

60 

95.0 

33 

Ho 

89 

86 

84 

76 

76 

80 

84 

86 

77.8 

63 

00 

65 

65 

56 

55 

52 

54 

59 

65 

96.4 

87 

94 

91 

89 

88 

77 

62 

96 

91 

91 

81.9 

60 

66 

66 

66 

6  0 

55 

59 

59 

62 

69 

58.9 

85 

86 

89 

87 

78 

78 

75 

-0 

85 

88 

77.3 

59 

3d 

58 

60 

55 

54 

53 

51 

53 

57 

53.1 

80 

B2 

88 

85 

6  0 

75 

80 

3  2 

88 

88 

76.8 

07 

67 

66 

68 

65 

60 

65 

06 

69 

69 

61.6 

82 

82 

85 

84 

75 

76 

72 

76 

84 

85 

75.2 

55 

55 

52 

55 

',9 

49 

48 

48 

49 

54 

51.2 

90 

92 

91 

85 

80 

77 

85 

84 

90 

90 

81.9 

01 

60 

60 

64 

62 

55 

50 

54 

53 

53 

53.8 

87 

91 

69 

89 

71 

75 

80 

95 

89 

87 

79.5 

03 

63 

64 

68 

'.6 

55 

54 

36 

59 

61 

56.3 

8  7 

9  0 

91 

82 

79 

78 

78 

84 

90 

91 

79.4 

63 

63 

64 

65 

57 

56 

57 

56 

59 

63 

57.0 

85 

84 

89 

85 

74 

78 

75 

73 

83 

86 

76.9 

61 

59 

59 

64 

58 

55 

53 

53 

55 

61 

54.5 

86 

90 

88 

86 

30 

74 

81 

85 

89 

91 

80.2 

6  0 

58 

62 

64 

62 

52 

49 

5  0 

52 

57 

53.5 

67 

90 

86 

87 

77 

76 

79 

84 

88 

90 

79.0 

63 

63 

65 

63 

56 

54 

56 

55 

59 

61 

56.1 

88 

94 

93 

93 

36 

77 

79 

33 

85 

93 

81.0 

64 

66 

66 

66 

57 

56 

55 

37 

62 

64 

57.5 

36 

90 

89 

82 

76 

76 

80 

84 

89 

68 

77.6 

63 

65 

64 

63 

56 

54 

53 

54 

57 

61 

55.9 

90 

92 

90 

85 

80 

76 

83 

36 

91 

89 

79.8 

62 

63 

63 

65 

51 

54 

49 

53 

55 

58 

54.4 

36 

84 

87 

80 

75 

78 

80 

84 

89 

87 

76.5 

66 

67 

70 

66 

60 

58 

61 

61 

67 

69 

59.6 

JO 

90 

91 

75 

77 

77 

79 

84 

89 

91 

77.6 

61 

f  3 

62 

59 

55 

55 

52 

52 

55 

63 

54.7 

86 

90 

88 

87 

62 

76 

81 

35 

89 

89 

80.4 

61 

64 

62 

65 

54 

54 

52 

33 

55 

59 

55.5 

87 

87 

85 

78 

78 

75 

78 

84 

86 

87 

81.1 

57 

55 

50 

62 

47 

50 

47 

49 

50 

42 

49.6 

84 

3  7 

88 

89 

85 

76 

78 

82 

81 

89 

78.1 

65 

64 

65 

66 

56 

57 

51 

53 

61 

66 

57.2 

89 

86 

90 

89 

78 

79 

78 

62 

87 

90 

79.3 

62 

60 

60 

64 

56 

55 

56 

54 

57 

60 

55.8 

89 

84 

89 

73 

74 

75 

77 

84 

88 

89 

76.0 

65 

65 

68 

64 

59 

57 

56 

57 

60 

65 

57.6 

86 

89 

89 

78 

78 

75 

77 

82 

90 

89 

77.5 

58 

59 

57 

62 

49 

53 

49 

50 

58 

54 

52.4 

88 

90 

90 

84 

77 

75 

SO 

83 

90 

89 

79.0 

66 

65 

66 

66 

57 

56 

54 

-.6 

61 

66 

57.2 

87 

8  9 

88 

83 

75 

75 

80 

84 

89 

87 

78.0 

66 

67 

66 

66 

56 

55 

54 

55 

59 

65 

57.8 

88 

89 

89 

87 

77 

77 

79 

84 

89 

89 

80.2 

60 

57 

57 

63 

53 

53 

51 

52 

54 

59 

54.6 

89 

90 

91 

74 

79 

78 

81 

84 

90 

90 

78.2 

66 

66 

67 

65 

60 

57 

61 

61 

65 

66 

59.6 

86 

90 

89 

88 

78 

74 

79 

S3 

88 

89 

78.7 

63 

63 

64 

64 

57 

55 

56 

55 

60 

60 

56.4 

B4 

85 

68 

85 

76 

78 

73 

77 

83 

83 

76.6 

58 

56 

54 

62 

50 

53 

51 

49 

50 

55 

52.1 

88 

36 

90 

91 

78 

81 

79 

82 

88 

92 

60.0 

66 

63 

64 

65 

58 

57 

59 

59 

62 

66 

58.6 

88 

91 

89 

89 

80 

78 

81 

84 

89 

89 

80.5 

60 

63 

63 

64 

54 

54 

50 

53 

55 

58 

54.5 

87 

89 

39 

87 

81 

73 

81 

85 

89 

91 

81.5 

61 

62 

59 

65 

55 

55 

53 

52 

53 

57 

55.3 

88 

89 

87 

79 

79 

76 

80 

85 

90 

89 

78.0 

63 

63 

63 

64 

56 

57 

55 

55 

58 

60 

56.4 

87 

89 

86 

88 

36 

75 

79 

80 

81 

88 

77,6 

65 

65 

64 

66 

58 

56 

54 

51 

59 

64 

56.8 

86 

88 

88 

77 

77 

78 

80 

85 

90 

88 

78.5 

64 

63 

63 

61 

56 

56 

58 

56 

60 

65 

57.3 

See  Reference  Notes  Following  Station     Index 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
JUNE    1955 


Day 

Of  Month 

at 
0» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

> 

< 

RUNYON 

MAX 

MIN 

64 
44 

72 
42 

72 

47 

74 
42 

82 
52 

R6 
52 

78 
50 

68 

55 

57 
51 

76 

50 

78 
50 

83 
61 

81 
53 

84 

50 

b6 
51 

85 
52 

86 
53 

91 
53 

eo 

53 

85 

50 

94 
62 

93 
58 

89 
64 

92 
62 

80 
54 

82 

57 

80 
48 

8^ 
49 

92 
51 

93 
55 

81.7 
52.4 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

72 
58 

66 
61 

72 

57 

77 
56 

79 
58 

83 

5 ') 

72 
58 

58 
55 

57 
54 

70 
57 

65 
58 

75 

58 

74 
62 

72 
60 

82 
64 

85 
68 

79 
68 

77 

61 

75 
62 

85 
63 

89 
72 

84 
61 

90 
73 

81 
64 

77 
63 

80 
60 

79 
69 

3  5 
61 

90 
72 

90 
70 

77.3 
62.1 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

72 

52 

71 

51 

74 
56 

76 
48 

84 
51 

84 
53 

78 
56 

66 

55 

57 
51 

77 
47 

71 
54 

80 
57 

74 

50 

71 
54 

84 

53 

89 
52 

88 

56 

88 
54 

84 
59 

86 

59 

87 
61 

90 
61 

88 
61 

85 
64 

77 
55 

76 
56 

81 
51 

86 
54 

89 

57 

90 
58 

80.1 
54.9 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

66 
52 

65 

47 

73 
49 

75 
46 

80 
55 

84 

56 

84 
57 

66 
51 

57 
48 

80 
48 

77 
44 

73 

53 

69 
51 

66 
56 

98 

53 

95 

50 

90 
55 

90 
55 

82 
58 

85 
57 

85 
60 

87 
58 

86 
56 

77 
58 

78 

50 

78 
50 

77 
52 

84 

50 

87 
59 

87 
53 

79.0 
52.9 

TRENTON  2 

MAX 

MIN 

70 
53 

68 
56 

75 
55 

77 
53 

83 
60 

32 

54 

83 

51 

57 
51 

75 
50 

62 
56 

92 

58 

74 
56 

69 
54 

83 

54 

99 

59 

90 
64 

69 
57 

77 
63 

86 

61 

87 
65 

92 
66 

90 
66 

84 
66 

79 
59 

76 
56 

81 
57 

87 
57 

89 
62 

90 
65 

80.2 
58.1 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

69 
55 

67 
57 

71 
56 

75 
54 

81 
61 

81 
56 

82 

57 

60 

51 

58 
51 

73 
52 

62 

57 

80 
60 

72 

58 

68 
55 

81 
56 

87 
61 

86 
65 

86 
61 

74 
64 

85 
62 

86 
66 

90 

6  8 

88 
68 

83 
66 

77 
60 

74 
58 

79 
60 

84 
60 

88 
65 

88 
68 

77,8 
59.6 

TUCKERTON  2  SW 

MAX 
MIN 

72 

73 
42 

66 
45 

76 
40 

81 
52 

75 
52 

76 

48 

61 

56 

68 
45 

65 
54 

90 

oO 

79 
52 

75 
48 

82 
56 

8b 
56 

85 

58 

79 
55 

74 
56 

85 
59 

89 

61 

85 
6b 

86 
62 

83 
65 

75 
59 

78 
55 

79 
52 

80 
51 

99 

55 

87 
60 

77.4 
54.2 

WOODSTOWN  2  NW 

MAX 

MIN 

72 
53 

70 
50 

70 
58 

72 
50 

74 
55 

8b 
62 

86 

57 

88 
58 

94 

bO 

74 
51 

73 
58 

75 

59 

78 
66 

74 
55 

76 
57 

85 
60 

90 
58 

85 
58 

87 
62 

87 
63 

88 
68 

9? 
6b 

88 
64 

83 
68 

72 

60 

75 
55 

78 
58 

84 
62 

86 
64 

84 
67 

80.5 
59.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3  w  o> 

o  o  > 

E-  < 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

.07 
11 

.13 
17 

.05 
20 

.17 
26 

.07 
11 

.13 
13 

.16 

7 

.14 
30 

.04 
44 

.05 
15 

.04 
10 

11 

.24 
3 

.04 
25 

.13 

19 

.18 
15 

.21 
16 

.21 
14 

.13 
11 

.05 

7 

.17 
9 

18 

.09 

1 

.23 

5 

.07 
8 

.08 
5 

20 
17 

15 
10 

.14 

7 

.19 
9 

B3.81 
414 

PLEASANTVILLE  1  N 

EVAP 
WIND 

.21 
23 

.16 
46 

.04 

17 

.21 
17 

.26 
44 

.23 

6 

.22 

30 

.24 
42 

67 

33 

33 

.  25 

.31 
36 

.21 

47 

.08 
35 

.10 
13 

.35 

33 

.25 
20 

.26 
5 

.01 
38 

.15 

17 

.09 
21 

.13 
38 

.38 
17 

.24 
38 

.03 
10 

.21 

28 

.17 
18 

.19 

7 

.35 
36 

B5.86 
840 

RUNYON 

EVAP 
WIND 

.12 

.11 

7 

.08 

5 

.21 
6 

6 

.21 

5 

.20 
7 

.18 

51 

42 

.12 
20 

3 

2 

.16 
3 

.11 
8 

.18 
2 

.23 

3 

.26 
2 

.23 

1 

.11 

2 

1 

.21 
2 

.23 
2 

.21 

1 

1 

.13 
2 

.19 

1 

.16 
1 

.21 
5 

.21 

2 

.18 
2 

B5.33 
B  202 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  offic 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to 
its  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  di 
Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  3  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observat 
observatl 


therwise  shown  by  footnote  following  Table 


Snow 

on  ground  tn  Table  7  is 

r-  till  1  V 

alent  of  snow  on  the  gr 

for  s 

uccessive  observations; 

ion  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  at! 
It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  i 
equently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  vi 


ons.  For  these  station 
w  on  the  ground  is  two 
ability  in  the  snowpack 


No 


Station  Index. 


st     rhen 


tributio 
■cated  a 


>rd  in  Tables  3,  6,  7 
And  also  on  a  later  date  or 

Lneluded  in  following  measurement,  time 

he  column  formerly  headed  No.  of  Days 

ers  are  generally  exposed  in  a  shelte 

roof  of  a  building. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  r 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily 
-  "-cording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate 


rd  in  Tables  2  and  5 

unknown. 
have  been  changed  to  ! 
ew  feet  above  sod-cov< 


he  Station  Index  for  observati 

ons  snow  on  ground  values  are 
' aches  or  more.   Water  equlv 

entry. 


T  Trace,  an  amount  too  small 

V   Includes  total  for  previous  month. 

nal  Information  regarding  the  climate  of  Sew  Jersey  may  be  i 


1  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  st 

1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  v 
ay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


alned  by  writin 


ny  Weather  Bure 


the  State  Cllmatologi 


rly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  I 
ent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Nil    JIH8IT 


August 

Scptembai 

October 

Novttmbet 

\),;  gmfavi 

M»y 

luntt 

HorMMl 

4TLANTU  C1TN  ,VH 

0 

0 

16 

402 

40 

4074 

AUDUBON 

0 

0 

32 

235 

599 

1019 

817 

652 

66 

28 

4636 

BELLEPl 

0 

42 

252 

613 

903 

1023 

837 

623 

306 

106 

37 

BELVIDERE 

0 

1 

63 

275 

700 

1006 

1134 

901 

730 

300 

75 

36 

5221 

BOONTON 

1151 

992 

816 

399 

142 

1 

BRIDGETON  2  SSE 

1030 

863 

638 

321 

115 

38 

BURLINGTON 

0 

0 

16 

105 

882 

1030 

841 

629 

241 

46 

17 

CANOE  8 ROOK 

1178 

001 

811 

415 

148 

64 

0 

0 

10 

162 

486 

770 

950 

829 

616 

333 

137 

26 

4321 

CHARLOTTEBURG 

1223 

1062 

885 

446 

209 

88 

CHATSWORTH  5  S 

0 

2 

273 

647 

938 

1062 

842 

654 

346 

110 

32 

CLAYTON 

0 

0 

33 

255 

582 

906 

1042 

825 

638 

276 

80 

34 

4673 

ELIZABETH 

0 

1 

53 

2  4H 

632 

906 

1066 

874 

718 

309 

77 

32 

4916 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

1162 

952 

822 

400 

130 

59 

FLEMINGTON  1  NE 

0 

2 

71 

265 

706 

gas 

1136 

920 

745 

351 

132 

42 

5373 

FREEHOLO 

0 

1 

56 

255 

633 

921 

1086 

858 

717 

3  34 

99 

42 

5002 

HAMMONTON  2  NNE 

1045 

847 

655 

206 

92 

30 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

2 

56 

278 

670 

947 

1093 

880 

716 

345 

103 

53 

5143 

INOIAN  MILLS  J  W 

2 

A 

63 

286 

672 

940 

1085 

870 

706 

334 

116 

47 

5125 

JERSEY  CITY 

0 

1 

61 

236 

616 

932 

1080 

879 

744 

389 

104 

46 

5088 

LAKEWOOD  2  ENE 

1 

5 

63 

283 

670 

938 

1119 

926 

7  56 

392 

166 

54 

5373 

LAMBERTVILLE 

0 

2 

54 

265 

66  7 

946 

1095 

876 

696 

307 

91 

32 

5031 

LAYTON  3  NW 

17 

15 

156 

346 

767 

1067 

1254 

993 

851 

380 

174 

33 

6055 

LEESBURG  STATE  FARM 

1018 

862 

646 

291 

120 

37 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

1094 

928 

750 

359 

112 

39 

LONG  BRANCH 

0 

0 

56 

264 

640 

926 

1077 

886 

742 

405 

138 

48 

5182 

LONG  VALLEY 

103 

325 

733 

1047 

1169 

961 

816 

371 

155 

68 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

0 

0 

36 

259 

627 

918 

1045 

870 

664 

313 

103 

38 

4873 

MOORESTOWN 

0 

0 

54 

270 

642 

909 

1042 

859 

683 

329 

93 

39 

4920 

MORRIS  PLAINS 

1138 

964 

803 

392 

138 

34 

NEWARK  WB  AIRPORT 

0 

0 

53 

2  34 

601 

916 

1055 

858 

723 

346 

79 

34 

4899 

5252 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

1 

51 

2  56 

650 

946 

1093 

881 

720 

320 

92 

39 

5049 

NEWTON 

1225 

1041 

856 

419 

167 

76 

PATERSON 

1068 

893 

753 

243 

55 

30 

PEMBERTON  3  E 

0 

2 

44 

259 

631 

911 

1059 

849 

670 

320 

109 

30 

4884 

PHILLIPSBURG 

0 

1 

70 

2  80 

661 

950 

1075 

859 

696 

274 

72 

31 

4971 

PLAINFIELD 

0 

1 

70 

268 

64  2 

944 

1095 

888 

742 

362 

106 

48 

5166 

PLEASANTVILLE  1  N 

1053 

689 

369 

161 

44 

RIOGEFIELD 

1 

0 

67 

264 

628 

945 

1084 

893 

739 

360 

89 

36 

5106 

RUNYON 

1 

7 

E7 

290 

688 

962 

1092 

701 

353 

118 

50 

SANDY  HOOK 

0 

0 

45 

202 

564 

850 

1029 

850 

713 

376 

96 

22 

4747 

SOMERVILLE 

0 

A 

75 

274 

672 

971 

1124 

897 

744 

340 

111 

35 

5247 

SUSSEX  3  N 

9 

104 

300 

722 

1037 

1193 

967 

819 

354 

115 

59 

TRENTON  2 

0 

0 

47 

246 

621 

931 

1061 

852 

697 

307 

71 

30 

4863 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

45 

244 

611 

915 

1057 

843 

703 

322 

79 

36 

4855 

5068 

WOODSTOWN  2  NW 

1061 

910 

665 

339 

87 

14 

DEGREE   DAY   NORMALS    IN   THIS   TABLE   ARE    DERIVED    FROM   THE    PERIOD    1921-1950. 
JANUARY    1,    1955. 


COMPUTATION   OF    DEGREE    DAY   DATA    FOR    STATIONS   MAKING   MORNING   OBSERVATIONS   COMMENCED 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   53   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

1.1 

t  a 

<  2 

> 

< 

B 
2   5 
2  Z 

|  § 

0 
J3 

X 

a 

o 

o 

.-J 

D 

Q 
& 

a 

No.  ol  Days 

0 

0) 

3 

a 

Q 

1 

0 

Z 

e 

0 

Q 

01 

ID 

D 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

o 

Q  S 

2  o 

Q 

e 
| 

2 

2 

0 

o 

EO 

?.< 

sis 

5  i 

0 

°2 
°  * 

i-i  0 

DECEMBER    1954 

CHATSWORTH   5   S 

43.  6M 

25. 4M 

34.  5H 

65 

28 

9 

7 

938 

0 

3 

25 

0 

3.95 

1.20 

29 

.0 

0 

5 

3 

3 

MARCH   1955 

CHATSWORTH    5    S 

55.0 

32.3 

43.7 

74 

10 

16 

8 

654 

0 

0 

17 

0 

2.87 

.80 

21 

1.0 

T 

18 

6 

3 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

71 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18  Il9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

DECEMBER   1954 

CHATSWORTH   5   S 

T 

.44 

T 

1.06 

.20 

T 

1.05 

1.20 

3.95 

MIDLAND   PARK 

.47 

1.20 

.12 

.02 

*           .93 

.03 

1.22 

3.99 

MARCH   1955 

CHATSWORTH  5   S 

.39 

.50 

T 

.32 

.11 

.80 

.75 

2.87 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S 

> 
< 

DECEMBER  1954 

CHATSWORTH    5    S 

MAX 
MIN 

42 
31 

40 
25 

35 
15 

38 

16 

47 
32 

40 
16 

30 

9 

39 

17 

50 
25 

48 
31 

40 
26 

38 
20 

40 
31 

54 
38 

48 
40 

48 
33 

43 

21 

54 
35 

47 
28 

39 
25 

27 
24 

28 

16 

48 
15 

48 
32 

48 

26 

45 

16 

65 
29 

53 
39 

43.6 
25.4 

MARCH   1955 

CHATSWORTH    5    S 

MAX 
MIN 

60 
47 

60 
26 

52 
28 

56 
23 

48 
32 

43 
36 

40 
28 

37 
16 

65 
28 

74 
43 

70 
48 

55 
36 

58 

45 

53 
28 

50 
28 

67 
47 

64 
33 

42 
28 

46 
32 

55 
22 

50 

35 

68 
42 

54 
33 

65 
36 

63 
32 

55 
37 

44 

24 

44 

25 

55 
21 

58 
34 

54 

27 

55.0 
32.3 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH   1955 
CHATSWORTH    5    S 

SNOWFALL 
GN    ON   GND 

1.0 

CORRECTIONS 
MONTH:       FEBRUARY    1955 


Woodstown   2   NW 


Highest   temperature   should   be    56   on   11+. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   54    - 


STATION  INDEX 


1955 


County 


DiAinago 


ALLENDALE  0100 

ATLANTIC  CITY  WB  092S 

AUDUBON  OS** 

■ASS  RIVER  STATE  FOREST  032B 

•ELLEPLAIN  I  0690 

iELKAR  0721 
■ELV1DERE                     i  0729 

BERLIN  1  W  0787 

BOONTON  0907 

BRANCMV1LLE  0978 

BRIDGETON  2  SSE  1028 

BURLINGTON  1211 

CANISTEAR  RESERVOIR  1327 

CANOE  BROOK  1335 

CANTON  13*3 

CAPE  MAY  3  W  1351 

CEDAR  GROVE  1*72 

CENTERTON  1312 

CHARLOTTEBURG  1582 

CHATHAM  1590 

CHATSWORTH  5  S  1598 

CLAYTON  1708 

CLINTON  17*9 

DESPWATER  2209 

ELIZABETH  26** 

ELIZABETHPORT  2652 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG.  2768 

FLEMINGTON  1  NE  3  02  9 

FORTESCUE  3102 

FREEHOLD  3181 

GLASSBORO  3291 

GREENWOOD  LAKE  3516 

HACKENSACK  3572 

HAMMONTON  2  NNE  3662 
HIGHTSTOWN  1  N  ]  3951 
HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION  \  3956 
INDIAN  MILLS  2  W              j  *229 

IRVINGTON  *260 

JERSEY  CITY  *339 

LAKEWOOD  2  ENE  **27 

LAMBERTVILLE  *635 

LAYTON  3  NW  *735 

LEESBURG  STATE  FARM  *762 

LITTLE  FALLS  WATER  CO  *887 

LONG  BRANCH  *987 

LONG  VALLEY  5003 

LUMBERTON  5055 

MACOPIN  INTAKE  5071 

MANVILLE  5197 

MARLBORO  SCS  52** 

MARLTON  1  W  5252 

MAYS  LANDING  53*6 

MIDLAND  PARK  5503 

MILLVILLE  5576 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT  5581 

MILTON  5597 

MOORESTOWN  5728 

MORRIS  PLAINS  5769 

NEWARK  we  AIRPORT  6026 
NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA    6062 

NEW  MILFORD  61*6 

NEWTON  6177 

OAK  RIDGE  RESERVOIR  6*60 

ORANGE  6560 

PATERSON  6775 

PEMBERTON  3  E  68*3 

PHILLIPSBURG  697* 

PHILLIPSBURG  BRIDGE  6979 

PLAINFIELO  7079 

PLEASANTVILLE  1  N  7131 

PRINCETON  WATER  WORKS  7328 

RAHWAY  7393 

RIDGEFIELD  75*5 

RINGWOOD  7587 

RUNYON  7825 

SANDY  HOOK  7869 

SOMERVILLE  819* 

SPLIT  ROCK  POND  8*02 

SPRINGFIELD  8*23 

SUSSEX  3  N  86** 

SWEDESBORO  5  NW  8685 

TOMS  RIVER  8816 

TRENTON  2  8878 

I  TRENTON  WB  CITY  8883 

TUCKERTON  2  SW  8899 

VINELANO  9135 

WANAQUE  RAYMOND  DAM  9187 

WATCHUNG  9271 

WESTFIELD  9*55 
WOODCLIFF  LAKE  9832 

WOODSTOWN  2  NW  9910 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS  3416 


BERGEN 

ATLANTIC 

CAMDEN 

BURLINGTON 

CAPE  MAY 

MONMOUTH 

WARREN 

CAMDEN 

MORRIS 

SUSSEX 

CUMBERLAND 
BURLINGTON 
SUSSEX 
ESSEX 
SALEM 
CAPE  MAY 
ESSEX 
SALEM 
PASSAIC 
! MORRIS 

BURLINGTON 
GLOUCESTER 
HUNTERDON 
SALEM 
UNION 
UNION 
ESSEX 
HUNTERDON 
CUMBERLAND 
IMONMOUTH 

GLOUCESTER 
-PASSAIC 
| BERGEN 

ATLANTIC 

MERCER 

MERCER 

BURLINGTON 

ESSEX 

HUDSON 

OCEAN 

HUNTERDON 

SUSSEX 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

MONMOUTH 

MORRIS 

BURLINGTON 

PASSAIC 

SOMERSET 

MONMOUTH 

BURLINGTON 
ATLANTIC 
:  BERGEN 
CUMBERLAND 
CUMBERLAND 
MORRIS 
:  BURLINGTON 
MORRIS 
ESSEX 
MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 

PASSAIC 

ESSEX 

PASSAIC 

BURLINGTON 

WARREN 

WARREN 

UNION 

ATLANTIC 

MERCER 

UNION 

BERGEN 

PASSAIC 

MIDDLESEX 

MONMOUTH 

SOMERSET 

MORRIS 

UNION 

SUSSEX 

GLOUCESTER 

OCEAN 

MERCER 

MERCER 

OCEAN 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

UNION 

UNION 

BERGEN 

SALEM 


PASSAIC 
COASTAL 

DELAWARE 

COASTAL 

COASTAL 

COASTAL 

DELAWARE 

MULLICA 

PASSAIC 

DELAWARE 

DELAWARE 

DELAWARE 

PASSAIC 

PASSAIC 

DELAWARE 

COASTAL 

PASSAIC 

MAURICE 

PASSAIC 

PASSAIC 

COASTAL 

MAURICE 

RARITAN 

DELAWARE 

COASTAL 

PASSAIC 

PASSAIC 

RARITAN 

DELAWARE 

RARITAN 

DELAWARE 
] PASSAIC 

HACKENSACK 

MULLICA 

RARITAN 
I RARITAN 

MULLICA 

COASTAL 

COASTAL 

COASTAL 

DELAWARE 
DELAWARE 
MAURICE 
PASSAIC 
COASTAL 
RARITAN 
DELAWARE 
PASSAIC 
tRARITAN 
COASTAL 


*1  02 
39  22 
39  5* 

39  37 
39  16 

*0  10 

*o  so 

39  *8 
*0  5* 

*1  09 

39  2* 
*0  0* 
*1  07 
*0'*5 
39  28 

38  56 
*0  52 

39  31 
*1  03 
*0  ** 

39  ** 
39  39 
*0  38 
39  *1 
*0  *0 
*0  39 
*0  50 
*0  31 
39  1* 
*0  15 

39  *2 

*1  09 
*0  53 
39  39 
*0  16 
*0  17 

39  *8 

40  43 
*0  ** 
40  06 

40  22 
*1  15 

39  1* 
*0  53 

40  18 

40  48 

39  58 

41  01 

40  33 
40  20 


DELAWARE  i39  54 
GREAT  EGG  HARB0R19  27 

PASSAIC  | 40  59 

MAURICE  I 39  2* 

MAURICE  39  22 

PASSAIC  *1  01 

DELAWARE  39  58 

PASSAIC  |*0  50 

COASTAL  40  *2 

RARITAN  40  28 


HACKENSACK 

DELAWARE 

PASSAIC 

PASSAIC 

PASSAIC 

DELAWARE 

DELAWARE 

DELAWARE 

RARITAN 

COASTAL 

RARITAN 

RAHWAY 

HACKENSACK 

PASSAIC 

COASTAL 

COASTAL 

RARITAN 

PASSAIC 

COASTAL 

HUDSON 

DELAWARE 

COASTAL 

DELAWARE 

DELAWARE 

COASTAL 

MAURICE 

PASSAIC 

PASSAIC 

RAHWAY 

HACKENSACK 

DELAWARE 


40  57 

41  03 
41  02 
40  47 
40  55 

39  58 

40  41 
40  42 
40  36 

39  25 

40  19 
40  36 

40  50 

41  OS 
40  26 
40  28 
40  34 
40  58 

40  43 

41  14 

39  47 

39  57 

40  14 

40  13 
39  35 

39  29 

41  02 

40  40 

40  39 

41  01 

39  40 


7*  08 
7*  25 
75  0* 
7*  26 
7*  52 
7*  02 
75  05 
7*  37 
7*  2* 
7*   *7 

75  13 
7*   53 

7*  SO 
7*  21 
75  25 
7*  57 
7*  13 
75  10 
7*  26 
7*  23 

7*   32 

75  06 
7*   55 

75  30 
7*  1* 
7*  12 
7*  18 
7*  51 
75  10 
7*   17 

75  07 
74  20 
74  03 
74  48 
74  31 
74  32 
74  47 
74  15 
74  04 
7*   11 

7*  57 
7*  51 
7*  58 
7*  1* 
7*  00 
7*  *6 
7*  *8 
7*    24 

74  34 
7*   1* 

7*  57 
7*  ** 
7*   09 

75  03 
75  0* 
7*  32 
7*  58 
7*  30 
7*  10 
7*   26 

7*  02 
7*  *5 
7*  30 
7*  1* 
7*  09 
7*  38 
75  12 
75  12 
7*  25 
7*  31 

7*  *0 
74  15 
7*  01 
7*  16 
7*  20 
74  01 
7*  37 
74  28 
74   18 

74  35 

75  24 

74  14 
7*  *6 
7*  *6 
7*   22 

75  00 
7*  18 
7*   25 

74  21 
7*   03 

75  20 


270 

8 

50 

20 

*9 

19 

289 

150 

280 

570 

25 
12 

10*0 

180 

8 

17 

*00 

80 

760 

185 

90 

12  0 

3  00 

12 

33 

30 

250 

13* 

5 

194 

150 
660 


100 
75 
100 
120 
135 
54 

75 
480 

10 
157 

34 
660 

25 
1020 

50 
120 

90 
50 

210 
60 
68 

950 
55 

500 


Tim*  of 
obMn  fctti  d 


12 
565 
870 
140 
100 

60 
182 
196 
120 


80 
305 


ESI 
ESI 
ESI 
I  ',1 

ESI 
ESI 

ESI 
ESI 

ESI 
EST 

ESI 
EST 

EM 

ESI 

ESI 

EET 
EST 
ESI 

EST 

EST 
EST 

EST 
ESI 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 

EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 

EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 

EST 
EST 

EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 

EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
FST 
EST 
FST 


45 
110 
320 

133 
103 


90   EST 
20   EST 


EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST 
EST    6P 


MID 


Ymti  o( 

....  :,.  I 


9A 
6P 
BA 

9A 
9A 
5P 
JA 
MiD 
7A 
RA 

5P 

6P 

6P 

MID 

5P 

MID 
".A 

5P 
5P 
6P 

MID 

7A 

MID 

8A 

8P 

MID 

7P 

MID 

MID 

MID 

6P 


M I V 
6P 

MIL 
9A 

MID 

MID 


8P 
8A 

MID 

MID 

MID 

10A 

6P 

7P 

6P 

10A 

MID 

6P 

NOON 
5P 

MID 

MID 
6P 
8A 
8A 

MID 
5P 

MID 


.A 


H.l.r  lo  Ublai 


BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
U.  S.  WEATHER  BUREAU 
IRVING  J.  NYGREN 
N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 
MRS.  ED  C.  HOFFMAN 
CITY  WATER  DEPT 
MISS  C.  S.  HIXSON 
SAMUEL  H.  MC  CULLEY 
JERSEY  CITY  WATER  WORKS 
ALBERT  M.  DAVENPORT 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 
PUBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 
NEWARK  WATER  DEPT 
COMMONWEALTH  WATER  CO 
GERTRUDE  S.  WILLIS 
NORTHWEST  MAGNESITE  CO 
J.  A.  PLUNKETT 
JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 
NEWARK  WATER  DEPT 
EDWARD  P.  MOLITOR 

WILLIAM  S.  HAINES 

HARRY  P.  CAMPBELL 

L.  W.  KLOCKNER 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

DONALD  YOUNG 

F.  A.  RODENBAUGH 

FRANK  J.  MOREAU 

PROF.  J.  B.  SANGREE 
WATER  SUPPLY  COMMISSION 
BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 
W.  HUBBARD  PARKHURST 
JAMES  R.  PICKERING 
DEPT  WATER  AND  SEWAGE 
EDWARD  ENTWISTLE 
JOINT  MEETING  GARAGE 
JERSEY  CITY  WATER  DEPT 
GEORGE  G.  WADDILL 

:.  CASE 
A.  M.  DEPUE 
CHARLES  L.  CALDWELL 
PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 
STORM  WARNING  DISPLAY  STA 
ARTHUR  BARKMAN 
JAMES  LAWTON 
NEWARK  WATER  DEPT 
JOHN  L.  RADCLIFFE 
GEROW  BRILL 

DAVID  GRISCOM 

ELMER  EARLE 

CORNELIUS  HOWARD 

L.  J.  GALLAHER 

CIVIL  AERO.  ADM. 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

H.  J.  WILLARD 

JAMES  C.  LONG 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

HACKENSACK  WATER  CO 

M.  WHEELER 
NEWARK  WATER  DEPT 
COUNTY  ENGINEER 
P.  J.  DEL  VECCHIO 
CHARLES  A.  DOEHLERT 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 
S.  K.  PEARSON 
ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

PRINCETON  WATER  CO 
RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 
GEORGE  P.  KIRSTEN 
NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 
N.  J.  WATER  COMMISSION 
U.  S.  COAST  GUARD 

E.  HAVER 
JERSEY  CITY  D  P  W 
N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 
BRICE  B.  STANTON 

SUN  OIL  CO 

ROBERT  F.  SNYDER 

E.  H.  RISTOW 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

VERNON  W.  MOTT 

ROBERT  JONES 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

TOWN  ENGINEER 

HACKENSACK  WATER  CO 

CHARLES  CLARK 


EDWARD  KOWALICK 


C 
7  C 


2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 


C 

7 

C 

7  C 


See  Page  52  for  Reference  Notes 
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ASHEVILLE:  1955 


NEW  JERSEY  -  JULY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 


This  was  the  hottest  month  and  driest  July  on 
record  since  1885  in  New  Jersey.   The  combination 
of  high  temperatures  and  extreme  dryness  is  not 
unusual,  but  it  is  outstanding  when  new  records 
for  both  temperature  and  precipitation  are  set  at 
the  same  time.   The  combined  effects  of  the  heat 
wave  and  drought  conditions  proved  damaging  to  all 
late  maturing  crops  and  pastures. 

The  average  temperature  of  79.2°  exceeded  the  long- 
term  average  by  more  than  5° ,  and  also  exceeded 
the  previous  hottest  July,  (78.0°  in  1949),  by 
over  1°.   All  stations  with  established  normals 
showed  well-above  normal  departures,  ranging  from 
2.4°  at  Atlantic  City  WB  to  6.8°  at  Paterson  and 
Philllpsburg.   Maximum  readings  for  the  month 
varied  from  90°  at  Atlantic  City  WB  on  the  18th 
to  104°  reported  at  Belvidere  and  Runyon  on  the 
22nd,  and  at  Hammonton  2  NNE  on  the  23rd,  while 
minimum  records  ranged  from  44°  at  Layton  3  NW  on 
the  13th  to  65°  at  Atlantic  City  WB  on  the  13th. 
Although  Atlantic  City  WB  had  only  one  day  on 
which  the  temperature  reached  90° ,  the  average 
number  of  days  with  90°  or  above  was  almost  19  for 
the  State  as  a  whole,  which  was  far  more  than 
usual. 

The  average  precipitation  of  1.13  inches  was  3.52 
inches  below  the  July  long-term  average  and  0.23 
inch  below  the  previous  July  record-low  average 
of  1.36  inches  established  in  1910.   Monthly  totals 
in  July  ranged  from  a  scant  0.06  inch  at  Princeton 
Water  Works  to  4.64  inches  at  Bass  River  State 
Forest.   The  greatest  daily  amount  was  4.10  inches 
at  Pleasantville  1  N  on  the  25th.   Sussex  3  N  was 
the  only  station  to  report  a  trace  of  hail  during 
the  month.   For  the  State  as  a  whole,  the  average 
number  of  days  during  the  month  on  which  0.10  inch 
or  more  of  precipitation  occurred  was  2.7 

July  became  the  second  month  in  1955  to  establish 
a  new  record  for  dryness,  the  other  being  January 
with  a  precipitation  average  of  0.72  inch.   The 
first  seven  months  of  1955  showed  a  total  average 
precipitation  deficiency  of  9.09  inches.   Last 
year  was  quite  similar  with  a  deficiency  of  8.94 
inches  for  the  same  period. 

As  might  be  expected  during  a  hot,  dry  month, 
sunshine  averaged  above  normal,  while  daytime 
cloudiness  averaged  less  than  usual. 

WEATHER  DETAILS 

The  barometric  pressure  patterns  that  dominated 
the  weather  in  New  Jersey  during  July  were  such 
as  to  produce  average  daily  temperatures  that  were 
normal  or  above  on  25  or  more  days  during  the  month. 
The  warmest  periods  were  1st  to  6th,  16th  to  19th, 
21st  to  23rd,  and  26th  to  28th,  and  it  was  during 
one  of  these  periods  that  all  stations  reported 
their  maximum  reading  for  the  month.   The  coolest 
periods  of  the  month  were  12th  to  14th  and  29th 
to  30th;  both  resulting  from  the  southeastward 
movement  of  high  pressure  systems  across  the  State 
that  were  accompanied  by  cool,  Canadian  air.   During 
one  of  these  periods  most  stations  recorded  their 
lowest  reading  for  the  month. 

Precipitation  periods  during  July  were  noteworthy 
because  of  their  infrequent  occurrences  and  light- 
ness of  amounts.   Scattered  showers  and  thunder- 
storms occurred  on  several  dates  scattered  through- 
out the  month,  of  which  the  most  noteworthy  were 


the  1st,  6th,  10th,  and  24th.   It  was  somewhat 
significant  that  only  a  very  small  percentage  of 
stations  reported  daily  amounts  exceeding  one  inch, 
and  these  were  mostly  on  the  6th,  10th,  and  24th. 

WEATHER  EFFECTS 

Crops  during  the  first  decade  of  the  month  were 
generally  in  good  condition,  with  blueberries  and 
sweet  corn  plentiful  on  the  markets.   The  commercial 
crop  of  early  potatoes  was  being  harvested,  and 
early  peaches  were  on  the  market,  but  prices  were 
very  high.   Grains  were  ripening  rapidly,  with 
wheat  harvest  progressing.   Some  heavy  thunder- 
showers  on  the  10th  were  very  beneficial  to  crops. 

During  the  middle  and  latter  part  of  the  month 
conditions  were  not  too  favorable  for  growing  crops 
due  to  the  hot,  dry  weather.   About  mid-month  gener- 
al digging  of  early  potatoes  was  under  way,  with 
the  crop  estimated  at  2  million  bushels  above  last 
year,  but  as  the  month  progressed  harvesting  was 
slowed  by  hot  weather  and  a  dull  market.   Also 
about  mid-month  sweet  corn  harvest  was  at  its  peak 
and  prospects  for  apples  and  peaches  were  very 
good,  with  early  varieties  on  the  market.   Some 
good  rains  fell  on  the  24th,  mostly  in  the  south, 
but  as  the  month  ended  there  was  very  little  ad- 
ditional rain  and  the  drought  condition  was  serious. 
Wheat  and  oats  were  about  all  harvested,  but  pas- 
tures were  poor.   Tomatoes  were  injured  by  the  hot, 
dry  weather;  in  fact,  all  crops  suffered  due  to 
low  water  supply. 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey  stream- 
flow  during  July  was  deficient  throughout  the  state, 
and  at  end  of  month  was  nearing  the  minimum  of 
record.   At  the  key  station,  South  Branch  Raritan 
River  near  High  Bridge  (36  years  of  record),  runoff 
was  the  lowest  of  record  for  the  month  for  the 
second  consecutive  month  and  the  minimum  daily 
discharge  established  a  new  record  for  July. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  following  report  on  severe  storms  was  furnished 
by  the  State  Climatologist ,  Weather  Bureau  Office, 
Trenton,  N.  J.: 

Storm  damage  in  New  Jersey  during  July  1955  was 
comparatively  light.   During  thunderstorms  and  rains 
on  the  10th,  a  dozen  or  more  houses  were  struck  by 
lightning  in  Northeast  Jersey  including  some  in 
Bergen,  Union,  and  Middlesex  Counties.   In  most 
cases  damage  appears  to  have  been  light  to  moderate 
and  none  were  destroyed. 

On  the  16th,  in  the  shore  area  of  Monmouth  County, 
four  men,  farm  hands,  were  struck  by  lightning  and 
injured,  one  seriously.  Damage  by  wind  was  unusu- 
ally small. 

On  Sunday,  July  24,  gusts  of  wind  did  some  damage 
to  lifeboats  and  equipment  of  the  Beach  Patrol  at 
Atlantic  City.   The  Beach  Patrol  Chief  estimated 
the  damage  at  $6,000.   Five  of  the  lifeguards  were 
injured,  though  not  seriously. 

FLOODS 

There  were  no  reports  received  of  floods  on  the 
major  streams  of  the  State  during  July.   However, 
there  was  some  flash  flooding  in  localized  areas 
due  to  the  occurrence  of  heavy  thunderstorms. 
Franklin  W.  Long 
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RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDES8OR0  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELAND 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

WESTFIELD 


I8 


Day  ol  month 


RECORD   MISSING 


»# 


10       11       12       13       M       15       16       17       18 


1.58 

T 
■  16 


.17 

.18 
■  30 
1.1* 

1.41 

1.09 

.59 


19      20      21 


.33  .02 


.03       .OS 

.0*      T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  5 

D 

AI 

LY 

T. 

E1V 

[PI 

:rj 

\T 

UJK 

tb 

NEW  JERSEY 
JULY  1955 

Station 

Day 

Ol  Month 

o  ' 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

78 
71 

89 

70 

64 
74 

84 

74 

83 

73 

81 
70 

75 

71 

78 
70 

80 
70 

81 
72 

78 

72 

74 
69 

76 

65 

77 
68 

78 
71 

78 
72 

89 
72 

90 
79 

66 

74 

80 
70 

84 
73 

87 
74 

82 
73 

86 
68 

76 

70 

81 
69 

80 
71 

85 

68 

74 
70 

73 
70 

61 
71 

80.9 
71.1 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

88 
74 

93 
73 

95 
72 

97 

70 

99 
75 

96 

71 

88 

70 

90 
66 

89 
66 

94 
72 

91 
72 

86 
68 

87 
60 

90 
61 

93 
66 

96 

75 

99 

75 

98 

74 

95 
72 

92 
69 

97 
69 

101 
72 

100 

75 

85 

73 

91 
70 

92 

70 

96 
73 

93 
72 

77 
69 

78 
65 

88 
66 

92.1 
70.2 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

87 
64 

93 
70 

95 

70 

96 

64 

96 
64 

93 
64 

88 
63 

85 
61 

86 

60 

91 
70 

88 
70 

85 
62 

82 
52 

67 
54 

91 
56 

94 

70 

98 
82 

98 
73 

93 
72 

87 
62 

95 

64 

100 
67 

99 
73 

92 
66 

64 

64 

87 
63 

93 
65 

91 
73 

80 
65 

78 
66 

86 
65 

90.3 
65.6 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

90 
59 

94 
59 

97 

68 

99 
65 

101 
71 

95 
64 

94 
65 

93 
70 

92 
65 

94 

73 

93 
62 

90 
60 

88 

55 

92 

61 

97 
66 

95 
76 

99 
69 

96 

70 

95 
65 

94 

59 

101 
64 

104 
64 

100 
66 

86 
70 

91 
66 

96 
69 

100 
73 

90 
76 

81 

70 

89 
65 

92 
67 

94.1 
66.2 

BOONTON 

MAX 
MIN 

86 
66 

80 
67 

90 

68 

93 
64 

95 
67 

95 
66 

90 
67 

88 
65 

88 
61 

88 
69 

89 
63 

89 
63 

83 
54 

84 
58 

87 
64 

92 
69 

92 

69 

94 
69 

92 
68 

91 
58 

86 

60 

95 

64 

98 
66 

95 

70 

85 
66 

88 
67 

91 

70 

96 
74 

87 
68 

80 
64 

80 
64 

89.3 
65.4 

BRI06ET0N  2  SSE 

MAX 
MIN 

89 
72 

87 
72 

95 
69 

96 

73 

93 
67 

88 
64 

66 
65 

88 

72 

90 
72 

93 
66 

88 

56 

84 
61 

86 
69 

90 
75 

93 
73 

97 
66 

97 
86 

94 
78 

90 
78 

95 
76 

98 
75 

97 

76 

87 
72 

87 
69 

87 
72 

89 
77 

94 
68 

84 
67 

84 
68 

90.6 
71.5 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

89 
74 

95 
71 

96 

74 

99 

70 

92 

75 

100 
73 

89 
70 

94 
66 

92 
65 

93 
65 

92 
72 

91 
63 

84 
62 

87 
62 

95 
62 

95 
62 

95 
73 

98 

76 

96 
73 

93 
70 

99 
69 

102 
70 

100 
76 

97 
76 

90 
70 

92 
71 

97 

71 

95 
76 

79 
69 

75 
66 

89 
67 

92.9 
69.8 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

89 
66 

92 
66 

92 
65 

94 
65 

97 
68 

97 
65 

89 
68 

88 
66 

91 
64 

91 
73 

94 
63 

90 
62 

82 
56 

85 
58 

89 
65 

92 
73 

95 
68 

96 

66 

96 
64 

92 

58 

66 

63 

97 
63 

100 
68 

99 

72 

88 
67 

86 
67 

93 

70 

98 
77 

86 
68 

79 
57 

79 
66 

91.0 
65.7 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

83 
73 

89 
73 

90 
73 

92 
68 

89 

71 

69 
73 

83 
73 

81 
65 

83 
69 

64 
67 

86 

71 

87 
69 

80 
64 

81 
67 

85 

70 

88 
72 

96 
72 

97 
76 

90 

75 

85 
71 

68 

71 

94 
73 

92 
73 

90 
70 

84 
70 

85 
69 

88 
72 

81 
69 

62 
71 

85 
72 

86.9 
70.7 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

85 
59 

85 
68 

90 
75 

90 
67 

94 
62 

95 
62 

87 

61 

85 
59 

87 
58 

87 
68 

90 
60 

87 
57 

79 
46 

82 
51 

85 
63 

88 
67 

91 
63 

92 

64 

91 

64 

87 
50 

66 
57 

92 

58 

96 
60 

94 
66 

81 

61 

84 
64 

89 
65 

94 
70 

83 
66 

62 

80 

87.7 
61.8 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 

MIN 

87 
72 

95 
69 

96 
68 

97 

64 

100 

70 

95 

70 

85 
68 

89 
63 

'30 
61 

93 
60 

88 
70 

65 

61 

82 
54 

88 
56 

93 
63 

93 
72 

100 
71 

96 
72 

95 
66 

88 

63 

97 
63 

101 
65 

100 
74 

94 
72 

86 
71 

89 
66 

97 
66 

93 
73 

76 
67 

73 
63 

87 
65 

91.2 
66.5 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

89 
71 

92 

70 

95 
68 

95 

67 

96 

71 

94 
70 

87 
66 

87 
62 

85 
63 

92 
69 

91 
69 

90 
64 

82 

57 

86 
57 

90 
64 

94 
72 

96 
71 

96 
72 

93 

70 

94 
65 

95 
65 

99 

66 

98 

72 

66 
69 

69 
68 

87 
66 

94 
62 

92 

74 

79 
65 

78 
63 

87 
64 

90.5 
66.9 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

85 
68 

95 

68 

96 
71 

98 
69 

101 
72 

93 
69 

88 
70 

94 
68 

93 

65 

94 
72 

89 
66 

85 
66 

88 
63 

92 
60 

95 

70 

94 
73 

98 

72 

96 
71 

94 
70 

86 
68 

98 
68 

103 
68 

102 
72 

95 
74 

88 
71 

94 

70 

100 
71 

100 
73 

77 
72 

78 
65 

85 
66 

92.7 
69.1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

88 
61 

87 
67 

92 

68 

93 
65 

95 

70 

97 
65 

88 
67 

85 
65 

90 
64 

90 
63 

91 
63 

90 
62 

85 
55 

88 
62 

90 

61 

94 
65 

95 

67 

97 
66 

95 
69 

94 
61 

89 

65 

97 
64 

100 
69 

100 
68 

90 
69 

87 
65 

98 
68 

97 
72 

87 
65 

83 
55 

85 
61 

91.5 
64.6 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

90 
72 

94 
66 

96 
67 

98 
64 

101 

70 

96 

64 

89 
67 

90 
63 

90 
61 

92 

72 

94 
63 

88 
66 

87 
52 

90 
58 

94 
62 

94 
73 

100 
70 

98 
68 

96 
65 

94 
56 

100  .103 
64  j  62 

102 
68 

99 

71 

90 
66 

95 

67 

100 
71 

95 
78 

84 
66 

80 
60 

89 
67 

93.9 
65.8 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

87 
72 

92 

70 

95 
68 

95 
68 

98 

71 

94 
70 

88 
66 

88 
65 

90 
63 

94 

71 

91 
66 

69 
66 

63 
56 

90 
58 

93 
65 

94 

71 

98 

75 

98 

73 

93 
67 

93 

62 

99  102 
66   70 

100 
72 

98 
74 

86 
69 

90 
69 

98 
73 

95 
72 

75 
65 

75 
64 

83 
66 

91.7 
67.9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

91 
72 

89 
71 

98 
72 

101 
68 

100 
73 

99 
68 

87 
66 

90 
64 

93 
69 

94 
72 

93 
64 

69 
55 

85 
60 

91 
66 

94 
73 

100 
76 

103 
77 

101 
71 

98 
64 

90 
67 

99 
71 

104 

75 

103 
75 

93 
70 

89 
69 

91 
70 

100 
72 

96 

67 

81 
66 

76 
68 

93.9 
69.0 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

87 
72 

92 
69 

95 
69 

97 
67 

98 

71 

94 
69 

84 
67 

90 

64 

92 
63 

92 

71 

90 
66 

85 

64 

85 
55 

89 
59 

95 
66 

92 

72 

98 

72 

97 
71 

94 
65 

87 
61 

99 
66 

101 
67 

99 

73 

90 
75 

67 
68 

93 

68 

98 

71 

91 
71 

75 
66 

74 
63 

87 
66 

91.2 
67.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

88 
72 

94 
70 

97 
67 

101 

64 

98 
72 

97 
69 

87 
66 

89 
62 

90 
63 

93 
72 

93 
69 

88 
63 

85 
51 

88 
57 

92 
64 

95 
72 

98 

71 

97 

71 

94 
65 

92 
62 

96 

63 

101 
65 

99 

73 

89 
72 

89 

68 

92 

67 

96 

69 

93 
72 

79 
67 

76 
65 

85 
66 

92.0 
66.7 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

85 
71 

92 
72 

93 

74 

95 

73 

97 
76 

89 

75 

83 
68 

83 
70 

82 

70 

82 

73 

90 
70 

80 
65 

78 
64 

87 
64 

85 
69 

87 

73 

97 
75 

94 
76 

93 
73 

79 

69 

96 

70 

97 
75 

97 
76 

88 
73 

85 
71 

82 
72 

91 
73 

88 
70 

75 
66 

75 
65 

76 
68 

87.1 
70.9 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

86 

71 

93 
69 

91 

70 

92 
65 

100 
73 

92 

68 

82 
65 

86 
60 

87 
60 

88 
64 

87 
64 

80 
57 

79 
53 

89 
57 

91 

64 

91 
72 

97 
71 

97 
72 

92 

65 

60 

60 

97 
63 

97 
70 

100 

75 

87 
72 

82 
69 

85 
67 

97 
69 

88 
67 

72 
66 

71 

67 

81 
67 

88.3 
66.2 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

87 
74 

92 
67 

96 
68 

97 
66 

98 
72 

96 
67 

89 
67 

90 
65 

90 
64 

92 
72 

92 

64 

92 
64 

86 
55 

88 
58 

93 
64 

95 
74 

98 

70 

97 
69 

94 

66 

93 
60 

99 
70 

101 
66 

98 

69 

96 
75 

91 

68 

92 

70 

97 
72 

94 
77 

82 

68 

81 
61 

88 
67 

92.7 
67.4 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

89 
67 

92 
63 

93 
62 

96 
60 

98 
62 

87 
60 

88 
62 

90 
60 

91 
55 

88 
67 

91 
55 

83 
48 

86 

44 

90 
55 

94 
60 

95 

72 

97 
62 

94 
60 

91 
61 

99 
54 

95 
56 

101 
55 

98 
66 

88 
66 

87 
60 

92 

60 

99 
56 

90 
70 

86 
69 

88 
52 

93 
57 

91.9 
59.9 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

87 
72 

86 

73 

93 

71 

94 
66 

93 
72 

93 
75 

91 
69 

85 
62 

84 
64 

85 
73 

87 
73 

91 
63 

87 
54 

81 
61 

84 

71 

88 

74 

91 
75 

97 

75 

96 
73 

94 
67 

87 
68 

91 
72 

96 

77 

95 
76 

91 
69 

86 
68 

64 
69 

89 
75 

93 
66 

63 
66 

75 
68 

89.0 
69.6 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

90 
67 

88 

70 

94 
69 

96 
66 

98 

70 

99 
67 

92 

68 

90 
67 

91 
65 

91 
73 

92 
64 

91 
62 

84 
57 

67 
65 

90 
68 

94 
73 

95 

70 

99 
69 

96 
67 

93 

62 

88 
65 

98 
66 

102 
69 

99 

71 

86 
67 

88 
68 

94 

70 

98 
76 

65 
67 

82 
62 

82 
66 

92.1 
67.3 

LONG  BRANCH 

MAX 

MIN 

86 

74 

93 

70 

9? 
73 

90 
70 

97 

74 

89 
71 

80 
68 

84 
66 

64 
66 

86 
72 

89 
71 

SO 
68 

80 
59 

89 
62 

89 
66 

88 

74 

97 
74 

92 
74 

91 
69 

79 
66 

93 
66 

95 
71 

99 

75 

85 
75 

82 
70 

S3 
70 

90 
71 

85 
66 

73 
66 

72 
65 

SO 
66 

86.8 

69.3 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
61 

93 
64 

96 
59 

98 
66 

91 
68 

88 
61 

89 
65 

90 
60 

91 

70 

88 
65 

85 
58 

86 
49 

68 
54 

92 
62 

93 
70 

96 
64 

95 
63 

92 
65 

89 

55 

97 
65 

100 
60 

98 
60 

92 

67 

87 
68 

91 
66 

96 
68 

92 
72 

80 

67 

82 
59 

87 
64 

91.0 
63.2 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
73 

94 

74 

95 
73 

96 
69 

97 
73 

94 

74 

89 
69 

87 
65 

88 
65 

91 
74 

96 

71 

89 
61 

86 
56 

87 
59 

91 
67 

94 

74 

97 
76 

97 
78 

94 
72 

90 
68 

95 
68 

100 
72 

98 
77 

91 
67 

90 
71 

ee 

68 

95 
69 

94 
69 

64 
66 

76 
67 

85 
68 

91.5 
69.6 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

86 
73 

92 
72 

95 

71 

98 
68 

96 
76 

94 
71 

88 
69 

87 
65 

87 
65 

93 
73 

92 

71 

86 
62 

84 
56 

87 
62 

90 
66 

93 

74 

98 
75 

96 

73 

93 

68 

91 
65 

96 
68 

100 
72 

99 
76 

83 
71 

91 
70 

93 

70 

96 

72 

91 
71 

74 
65 

77 
65 

89 

67 

90.8 
69.1 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

87 
65 

92 
69 

95 
68 

97 
63 

96 

69 

96 
64 

86 
68 

88 

58 

69 
61 

93 

70 

87 
66 

88 

63 

84 
53 

87 
60 

91 
64 

94 
71 

96 
67 

95 
67 

94 
69 

94 
57 

97 
63 

100 
64 

100 
66 

96 
67 

83 
67 

91 
67 

96 
69 

96 
75 

79 
67 

78 
60 

83 
65 

91.2 
65.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
71 

94 
72 

96 

76 

97 
73 

101 

74 

91 
71 

84 

70 

90 

70 

87 
68 

90 
73 

89 
71 

82 
67 

62 
65 

90 
63 

92 

68 

92 

74 

99 
74 

97 
78 

93 
74 

81 
70 

97  jlOO 
69   74 

100 
74 

87 
74 

84 
71 

86 
72 

97 
73 

86 
70 

77 
66 

77 
66 

82 
68 

90.0 
71.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
73 

92 
68 

94 
71 

96 
68 

98 
72 

97 
69 

88 
69 

90 
65 

90 
63 

90 

71 

89 
65 

87 
68 

84 
59 

87 
59 

93 
65 

94 

72 

97 
71 

96 

72 

94 
66 

90 
65 

98  100 
67   67 

99 
71 

98 
73 

85 
68 

90 
67 

97 
70 

95 
74 

77 
66 

75 
65 

86 
66 

91.4 
68.0 

NEWTON 

MAX 
MIN 

87 
67 

84 
64 

92 

63 

92 

60 

96 
66 

97 
63 

86 
66 

86 
68 

91 
62 

81 
71 

86 
58 

89 
56 

79 
49 

85 
59 

89 
64 

93 
72 

94 
66 

96 
65 

92 
62 

89 
52 

89  ,  94 
58  :    60 

99 

63 

97 
68 

83 
63 

86 
64 

90 
70 

97 
75 

85 
67 

79 

59 

84 
67 

89.1 
63.5 

PATERSON 

MAX 
MIN 

92 

69 

89 
72 

98 
72 

97 
73 

99 
76 

102 
72 

91 
68 

87 
69 

94 
73 

95 

75 

95 
66 

90 
65 

85 
61 

89 
65 

92 
68 

96 

74 

96 
72 

100 
74 

98 
70 

95 
68 

87  '  98 

67  i  71 

102 
74 

101 
71 

87 

68 

87 
69 

93 

71 

100 
75 

85 
67 

81 
63 

81 
65 

93.0 
69.6 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

86 
64 

93 
68 

95 

70 

98 
70 

95 

70 

94 
68 

85 
66 

90 
62 

90 
63 

93 
72 

91 
68 

90 
63 

85 
52 

89 
55 

94 
64 

94 
72 

100 

71 

97 
70 

97 

64 

95 
60 

98  101 
65   64 

100 

74 

91 
78 

89 
68 

90 
68 

96 
69 

93 

71 

76 
67 

77 
66 

87 
66 

91.9 
66.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 

74 

96 

70 

98 
64 

100 
68 

100 
66 

94 
66 

90 
69 

91 
69 

88 

74 

92 
64 

90 
63 

86 
56 

88 
57 

94 
64 

95 

78 

96 
68 

98 

70 

96 
64 

95 

59 

99  102 
65   62 

102 

65 

96 

71 

92 

67 

94 

70 

99 
69 

100 
77 

93 
71 

85 
62 

86 
68 

94.2 
67.1 

PLAINFIELD 

MAX 

MIN 

87 
69 

93 
70 

95 

70 

97 
68 

100 
71 

92 
67 

87 
70 

91 
68 

91 
64 

93 
73 

91 
64 

84 
66 

85 
59 

88 
60 

93 
65 

93 
73 

98 
72 

97 

70 

94 

66 

85 
65 

99  102 
68  |  67 

101 
65 

87 
75 

86 
70 

69 

70 

100 

72 

91 
72 

79 
69 

78 
64 

85 
68 

91.4 
68.1 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
69 

91 

69 

92 
67 

94 
68 

93 
76 

93 
66 

83 

64 

62 

64 

84 
75 

88 
73 

90 
64 

82 
57 

80 
61 

84 
68 

85 

70 

87 
73 

96 
73 

96 
73 

90 
65 

85 
67 

95 
72 

97 
74 

95 
75 

92 
68 

82 
68 

83 
69 

68 
73 

91 
66 

81 
66 

61 
69 

88.2 
68.7 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

87 
69 

95 

71 

94 

70 

98 

71 

100 
74 

92 

70 

85 
69 

91 

67 

91 
66 

94 
74 

89 
69 

65 

64 

86 

60 

91 
64 

94 
69 

92 
74 

97 
74 

97 
72 

93 
69 

86 
68 

96 
70 

101 
68 

100 
75 

87 
72 

88 
70 

90 
69 

98 
73 

84 

70 

62 
68 

60 
64 

85 
66 

91(2 
69. S 
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sm¥ 


u 

m 

LI 

1 

hiv 

1ft 

,H, 

FU  Utl 

£.£3 

JUL 

able  5  -  Continued 

1    1995 

Day  Ol  Monlh 

18 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

' 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

■ 

19 

20 

„ 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

II 

I 

INfON 

MAX 

HIN 

56 

96 
62 

on 

101 
72 

103 

04 

98 

se 

89 

58 

90 

64 

92 

68 

94 
70 

92 

64 

99 
64 

90 
52 

92 

98 

93 

64 

96 
70 

10.' 
60 

Be 

no 

88 
6U 

'10 
64 

102 
66 

104 

70 

103 
68 

09 
66 

88 

69 

94 
64 

LOO 
66 

99 

66 

69 
60 

77 
66 

67 
66 

94.3 
64.9 

INDY    HOOK 

MAX 
MIN 

66 

74 

92 
72 

r  i 

93 
73 

100 
75 

g  i 

81 

87 

70 

89 

69 

85 
72 

90 

71 

82 

69 

81 
64 

68 
66 

90 
69 

90 
73 

97 
73 

11 

92 

73 

81 
69 

97 

71 

97 
74 

97 
76 

66 

r, 

82 

71 

83 

71 

91 

71 

86 

72 

75 
67 

74 
65 

7.: 
66 

67,8 
71.1 

Wlkv  IL.LI 

MAX 
MIN 

88 

69 

92 

67 

15 

97 
66 

99 
69 

93 

66 

89 
68 

90 
67 

91 
63 

93 

71 

90 
61 

B5 

66 

83 
56 

eg 

97 

93 

65 

95 

73 

98 

70 

96 

69 

95 
69 

92 

6  J 

LOO 
63 

102 
64 

101 
68 

'.5 

91 
69 

94 
69 

99 

72 

94 
72 

82 

69 

84 
62 

66 

66 

92.7 
66.6 

ISSEX    3    N 

MAX 
MIN 

90 
65 

93 
67 

92 
65 

97 
62 

98 
68 

85 
64 

87 
65 

90 
68 

88 

64 

88 
68 

88 
60 

89 

5b 

84 
52 

88 
60 

92 
66 

95 
73 

94 
68 

92 
66 

90 
63 

'10 

54 

64 

101 
62 

98 

67 

62 
66 

88 
62 

90 
66 

97 

7  0 

92 
65 

87 
66 

83 
58 

66 

6  1 

91.1 
64.0 

ENTON    2 

MAX 
MIN 

88 
73 

93 
71 

95 

73 

98 
71 

99 

75 

95 

71 

89 
69 

90 
69 

91 

67 

93 

71 

93 
68 

87 

67 

89 
59 

89 
62 

93 

68 

95 

74 

98 

75 

97 
74 

94 
71 

92 

65 

71 

100 
71 

99 

75 

B9 

90 
69 

92 
70 

97 

73 

92 
72 

76 
66 

78 
63 

67 

6  7 

91.9 
69.6 

ENTON    WB   CITY 

MAX 

MIN 

86 

75 

92 
73 

05 
74 

97 
73 

98 

77 

93 
72 

86 

70 

88 

69 

89 
66 

90 
70 

90 

72 

83 

5-1 

83 
62 

86 
69 

91 
68 

93 
75 

96 

76 

95 

7  6 

93 

73 

91 
68 

97 
71 

99 

74 

98 
76 

83 

74 

87 

70 

91 
71 

.6 
73 

88 
71 

76 
67 

75 
66 

86 

67 

90.0 
71.0 

CKERTON    2    SW 

MAX 
MIN 

ODST0WN    2    NW 

MAX 
MIN 

88 

63 

88 

72 

97 
70 

93 
69 

97 
74 

91 
71 

94 
69 

86 

66 

67 

90 

69 

92 

71 

^0 
6>j 

86 
59 

84 

60 

87 
64 

94 
74 

100 
73 

98 

72 

97 
72 

94 
68 

92 

66 

91 
71 

100 
73 

89 

73 

97 
70 

90 
70 

93 
72 

95 
75 

92 
68 

76 
67 

SO 

66 

91.2 
69.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3S? 

UiOE    BROOK 

EVAP 
WIND 

.12 
3 

.09 
2 

.15 
5 

.19 

4 

.19 
4 

.20 
3 

.08 

5 

.19 

7 

.06 
3 

.29 
5 

.16 
3 

.09 
9 

.31 

11 

.10 
6 

.25 
4 

.28 
6 

.15 
3 

.21 

5 

.15 
3 

.21 
2 

.08 
0 

.21 
9 

.23 

6 

.09 

4 

.07 
2 

.24 
8 

.18 
8 

.20 
3 

.17 
19 

.07 
5 

.11 
0 

5.12 
157 

LEASANTVILLE    1    N 

EVAP 
WIND 

.26 
37 

.25 
8 

.06 
32 

.34 
19 

.17 
19 

.38 
39 

.23 
16 

.09 
20 

.26 

26 

.22 
33 

.23 
22 

.26 

15 

.26 
31 

.07 
31 

.29 
19 

.36 

54 

.33 
40 

.35 
11 

.03 
23 

.26 
26 

.27 
12 

.24 

35 

.27 
19 

.31 

36 

9 

.27 
11 

.12 
35 

.18 
8 

.22 
31 

.05 
38 

.16 
27 

B7.00 
782 

rorroN 

EVAP 
WIND 

- 

.18 
2 

.16 

9 

.21 

8 

.21 

9 

.23 
10 

.24 
4 

.18 
5 

.19 
12 

.21 

16 

.08 
19 



.13 
12 

.18 

8 

.19 
13 

.21 

17 

.21 
16 

.20 
15 

.22 

5 

.21 
6 

.22 
6 

.23 

6 

.23 
6 

.25 
4 

.23 
5 

.17 
8 

.15 

5 

.18 
8 

.22 

6 

.19 
11 

.10 

16 

.08 
27 

.09 
12 

5.78 
306 

REFERENCE  NOTES 
te  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  w 
Lgures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office 
>servatlon  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

ilayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 
rathly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June 
;atlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing 
(less  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  i 


ue  of  this  bulletin, 
lved  too  late  to  be  included  In  this  issue, 
and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement 


■aporation  Is  meas 
eet  and  hall  were 
lounts  in  Table  3 
ta  In  Tables  3,  5 


ired  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlamete 
Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
re  from  non-recordlnt  gages,  unless  otherwise  Indicated, 
and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observati 


in  'P.,  preclpitat 

ess  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6 


ground  In  Table 


observat  lo: 
d.  It  Is  mi 
nsequently  i 


time  ft 


r  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  statl 
t  selected  stations  when  the  depth  of  sno 
1  drifting  and  other  causes  of  local  varl 


Ho  record  in  Tables  3,  6, 
And  also  on  a  later  date  O 
Amount  Included  in  following  measurement,  time  distrlbut 
column  formerly  headed  No.  of  Days  ,01  or  mo 
i    are  generally  exposed  In  a  shelter  located  ; 


he  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5 


See  the  Statl 
stations  snow 
snowpnek 
dlcated  by  no  entry. 


Index  for  observatlo 


s.  Por  these 
on  the  ground 
llity  in  the  snowpnek 


ground  value 
more.  Water 
apparent  in 


are  at  7:30  A.M.  K.S.T.  WTR  BQUIV  in  Table 
equivalent  samples  are  necessarily  taken  froi 
onsistencies  in  the  record. 


Then 


riuv 


changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed 
AH   Data  based  on  observat iona 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations 
Annual  Issue  of  Sourly  Pre. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall 

or  more  days  of  record  missing-  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ■ 
Includes  total  fo 


ending  befo 
ed  by  "C"  a 


essed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of 


ng  gage  (The 


der-only 

the 
Hourly  Precipitation  Data). 


cl  1 


of  New  Jer 


ay  be  obtained  by  wri 


ny  Weather  Bureau  Offic 


State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Offic 


Documents.   Remittances  . 


Pei"  CO««;„!^™lT  a?<\,!nDU'1i  $2;5? ,per  y!ari,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
spondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D?  C. 


■r  located  on  the 

«  found  in  the 
ull  month. 

Delivery, 
Superintendent 


STATION 

INE 

)EX 

NEW  JERSEY 
JULY  1955 

Time  of 

Years  of 

i 

County 

Drainage 

0 

0 

a 

observation 

record 

Observer 

Station 

S 

d 
1 

| 

Refer  to  tables 

M 

3 

-a 

a 
3 

JD 

3 

a 

0 
N 

ri, 

a 
s 

0. 

a 

0 

1 

ALLENDALE 

0100 

3ERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325 

ULANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5    7  C 

AUDUBON 

03+6  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVING  J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0528  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37   74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  1*   74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729 

BARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5    7 

BERLIN  1  W 

07B7 

:amden 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

» 

BOONTON 

0907 

MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028 (CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF 'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45  .74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

13+3  SALEM 

DELAWARE 

39  28  175  25 

8 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56   74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5      C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

3 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5    7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

BA 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5    7 

CLAYTON 

1708  GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5    7 

CLINTON 

1749  HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209  SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40   74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3       C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  3     C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

'  5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5    7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

3 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5    7  C 

GLASSBORO 

3291  GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  t.    SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662 

ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5    7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

2  3  5    7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3       C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44  174  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5    7  C 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5     C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST« 

2  3  5      C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5    7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MAC OP  IN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOf 

39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLV1LLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3        C 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5    7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5    7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  3  0 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5    7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3    7  C 
2  3  5    7 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3       C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5    7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 
PATERSON 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3       C 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5    7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5    7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

'joint  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 
2  3  5    7 

PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

3       C 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

SO 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5    7 

RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5  6 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

2  3  5    7 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

C 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  3  5 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5    7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

3 

2  3  5 

2  3  5    7  C 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

34 

ROBERT  F .  SNYDER 

TRENTON  2 
H    TRENTON  WB  CITY 

8878 

MERCER 

'DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

TUCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

74  22 

45 

EST 

6P 

6P 

56 

61 

VERNON  W.  MOTT 

2  3  5 
3 

3       C 

C 
3        C 
3       C 

VINELAND 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

WATCHUNG 

9135 
9187 
9271 

CUMBERLAND 

PASSAIC 

UNION 

MAURICE 
PASSAIC 
PASSAIC 

39  29 

41  02 

40  40 

75  00 
74  18 
74  25 

110 
320 

EST 
EST 
EST 

8A 

8A 

MID 

61 

75 
15 

ROBERT  JONES 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

WESTFIELD 
WOODCLIFF  LAKE 

9455 
9832 

UNION 
BERGEN 

RAHWAY 
HACKENSACK 

40  39 

41  01 

74  21 
74  03 

135 

103 

EST 
EST 

5P 
MID 

16 
36 

TOWN  ENGINEER 
HACKENSACK  WATER  CO 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

560 

EST 

MID 

EDWARD  KOWALICK 

C 

See  page  63  for  Reference  Notes 
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NEW  JERSEY  -  AUGUST  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Man,  in  his  never  ending  battle  with  nature, 
was  the  loser  again,  as  Hurricanes  "Connie" 
and  "Diane"  poured  down  heavy  rains  upon 
New  Jersey  during  August,  bringing  death 
and  destruction  to  the  State  and  the  worst 
floods  to  the  Delaware  Valley  in  over  50 
years.   August  1955  will  also  be  remembered 
as  the  wettest  of  all  months,  and  the 
sixth  hottest  of  all  months,  based  on 
records  dating  back  to  1885. 

The  average  precipitation  of  11.85  inches 
was  almost  2  1/2  times  the  normal  expect- 
ancy, and  was  over  an  inch  greater  than 
the  previous  wettest  August  record  set  in 
1933.   Monthly  totals  ranged  from  4.56 
inches -at  Bass  River  State  Forest  to  21.74 
inches  at  Canistear  Reservoir.   For  distri- 
bution of  monthly  totals  see  the  map  on  page 
68.   The  greatest  daily  amount  was  7.42 
inches  at  Macopin  Intake  on  the  13th. 

The  average  temperature  of  76.7°  exceeded 
the  long-term  average  by  4.6° ,  and  also 
exceeded  the  previous  hottest  August,  (76.3° 
in  1900),  by  0.4°.   Maximum  readings  for 
the  month  ranged  from  93°  at  Atlantic  City 
WB  on  the  20th  and  Cape  May  3  W  on  the 
2nd,  5th,  and  20th  to  105°  at  Somerville 
on  the  2nd.   Maxima  of  100°  or  over  were 
reported  from  72%  of  the  temperature 
reporting  stations.   Minimum  records  for 
the  month  varied  from  43°  at  Layton  3  NW 
to  63°  at  Sandy  Hook  on  the  29th.   The 
average  number  of  days  on  which  tempera- 
tures reached  90°  or  above  was  10.3,  which 
was  considerably  more  than  usual  expect- 
ancy. 

Based  on  available  reports,  sunshine  was 
slightly  less  than  normal  expectancy,  while 
daytime  cloudiness  was  slightly  in  excess 
of  usual. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  of  August  was  the  hottest 
week  of  the  summer  to  date  and  one  of  the 
hottest  of  record  in  New  Jersey.   There 
was  also  little  rain  during  this  period 
with  drought  conditions  continuing,  until 
late  on  the  7th  and  morning  of  the  8th 
when  the  passage  of  a  cold  front  brought 
thunderstorms  and  good  rains  to  the  area. 
This  also  ushered  in  a  period  of  cooler 
weather  which  prevailed  for  the  next 
several  days.   During  the  second  week  of 
the  month  hurricane  "Connie,"  because  of 
her  erratic  and  slow  movement,  threatened 
the  State  nearly  all  week,  but  the  storm's 
center  did  not  pass  until  the  afternoon 
of  the  13th.   Winds  barely  reached  gale 
force  in  the  interior  but  strong  gales 
were  registered  on  the  coast.   The  rains 
of  August  11th  to  13th  were  the  heaviest 
in  the  State  for  many  years;  generally, 
stations  broke  their  previous  records  for 
amount  of  rainfall  in  72  hours. 

The  third  week  of  August  was  another  wet 
week,  as  the  approach  and  passage  of 
hurricane  "Diane"  brought  heavy  rains  to 
the  entire  State.   The  heaviest  falls 


were  in  North  Jersey.   After  moving  inland, 
the  winds  accompanying  "Diane"  were  well 
under  hurricane  strength,  but  torrential 
rains  in  the  upper  Delaware  Watershed  caused 
disastrous  floods  on  the  19th  and  20th. 
The  effects  of  this  storm  are  noted  below. 
Temperatures  over  the  State  during  the  third 
week  were  above  normal  on  every  day  and 
continued  above  through  the  23rd. 

The  remainder  of  the  month  was  marked  by 
considerable  fluctuation  in  temperatures, 
but  there  were  no  unseasonably  high  or  low 
readings.   Precipitation  which  occurred 
during  the  last  decade  of  the  month  was 
confined  to  light  amounts  and  occurred 
mostly  on  the  21st,  22nd,  23rd,  and  31st. 

WEATHER  EFFECTS 

The  prolonged  drought  persisted  as  the  month 
began,  and  all  crops  continued  to  suffer 
until  thunderstorms  brought  good  rains  late 
on  the  7th  and  morning  of  the  8th.   These 
rains  greatly  benefited  later  crops,  pas- 
tures, and  fruit,  but  much  acreage  of  corn, 
sweet  corn,  and  tomatoes  was  damaged  and 
can  yield  only  a  partial  crop  due  to  the 
prolonged  drought.   During  the  second  week 
of  the  month,  strong  winds  by  hurricane 
"Connie"  on  Friday  night  (13th) ,  and  Satur- 
day (14th) ,  which  reached  gale  force  for 
a  short  while,  blew  some  apples  and  peaches 
from  trees,  also  some  damage  was  done  by 
flooding  and  erosion,  but  on  the  whole  the 
heavy  rains  were  more  beneficial  than 
damaging  to  crops  after  the  prolonged 
drought.   Potato  digging  was  suspended  and 
other  field  work  was  slowed  by  wet  soil. 

The  passage  of  hurricane  "Diane"  during  the 
third  week  of  the  month  brought  torrential 
rains  and  disastrous  floods,  which  adversely 
affected  nearly  all  crops.   Harvesting  of 
such  crops  as:   sweet  corn,  egg  plant,  snap 
beans,  beets,  cabbage,  early  commercial 
potatoes,  tomatoes,  etc.,  were  hampered  by 
wet  fields.   During  the  closing  days  of  the 
month  precipitation  was  light,  but  soil 
moisture  remained  plentiful  for  all  growing 
crops  from  previous  heavy  rains.   Pastures, 
meadows,  and  some  late  crops  were  thriving 
as  a  result  of  the  heavy  August  rains.   The 
dry  weather  was  beneficial  for  cleaning 
up  operations  after  the  floods  of  the  19th 
to  20th,  and  damage  was  much  less  than  first 
estimated.   The  harvest  of  fruit  and  vege- 
tables continued  under  generally  favorable 
weather  conditions  as  August  ended.   The 
blueberry  harvest  was  about  over,  and 
peaches  in  the  last  stages,  while  apples 
were  increasing  in  volume  as  later  varie- 
ties matured. 

The  following  is  a  report  of  the  U.  S. 
Geological  Survey  as  to  streamflow  condi- 
tions in  New  Jersey  during  August:   General 
high  water  on  August  13th  and  14th  followed 
hurricane  "Connie"  and  set  the  stage  for 
the  major  flooding  in  the  northern  part  of 
the  State  that  occurred  on  August  19th  and 
20th,  following  the  passage  of  hurricane 
"Diane,"  when  eleven  new  records  of  peak 
discharge  were  established.   Flooding  after 
hurricane  "Diane"  was  confined  to  parts  of 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


the  Passaic  River  basin,  the  lower  Raritan 
River  basin,  the  main  stem  of  the  Delaware 
River  and  its  northern  tributaries.   Many 
of  the  streams  in  the  southern  half  of  the 
State  showed  no  indication  of  the  storm 
whatsoever.   The  selectivity  of  the  storm 
is  illustrated  by  South  Branch  Raritan 
River,  where  the  station  near  High  Bridge 
had  a  runoff  of  43  cubic  feet  per  second 
per  square  mile,  with  a  drainage  area  of 
65.3  square  miles;  and  the  station  at 
Stanton  (almost  10  miles  downstream)  pro- 
duced a  new  record  of  122  cubic  feet  per 
second  per  square  mile,  for  a  drainage 
area  of  147  square  miles.   The  rise  of 
water  was  extremely  rapid  in  the  areas  of 
intense  rain  and  caught  many  people  unpre- 
pared. 

Ground -water  levels  rose  as  much  as  4  or 
5  ft.  indicating  substantial  recharge. 
Thus,  water  levels,  which  had  been  at  or 
near  record-low  stages  before  the  storms, 
were  well  above  average  at  end  of  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

The  following  composite  storm  and  flood 
report  was  furnished  by  the  State  Clima- 
tologist,  Weather  Bureau  Office,  Trenton, 
N.  J.: 

On  August  13,  Hurricane  Connie  passed 
across  Pennsylvania  with  its  center  describ- 
ing a  track  from  upper  Chesapeake  Bay  to 
eastern  Lake  Erie.   Having  lost  much  of 
its  previous  force,  the  storm  was  not  par- 
ticularly severe  in  New  Jersey,  as  far  as 
wind  damage  was  concerned.   The  fastest 
mile  of  wind  at  Trenton  was  at  the  rate 
of  40  m.p.h.  on  the  13th.   At  Newark,  it 
was  46  m.p.h.  at  0341E  from  the  east  on 
the  13th,  and  at  Atlantic  City,  52  m.p.h. 
from  the  southeast  at  2337E  on  August  12th. 
There  was  damage  in  the  State  to  trees , 
utility  lines  and  some  to  buildings.   Total 
damage  may  have  equaled  $200,000  in  amount, 
which  is  not  great  considering  the  concen- 
tration of  population  and  industry  in  this 
area.   Damage  to  agriculture  was  slight. 
Two  young  men  who  failed  to  heed  storm 
warnings  were  drowned  near  Tuckerton  when 
their  small  out-board  motor  boat  was  cap- 
sized by  the  waves.   One  man  was  electro- 
cuted by  a  fallen  wire,  and  five  were 
killed  in  traffic  accidents  in  which  the 
storm  was  believed  be  a  factor. 

The  most  significant  feature  of  Connie  was 
the  heavy  rainfall  from  the  11th  to  14th, 
with  amounts  at  New  Jersey  stations  in  the 
Delaware  Valley  from  Trenton  northward 
averaging  over  7  inches.   Some  of  the  J.arger 
amounts  were:   Phillipsburg  7.28  inches; 


Lambertville  7.80  inches;  Long  Valley  8.55 
inches;  and  Clinton  9.16  inches. 

Hurricane  Diane  crossed  the  center  of  the 
State  from  west  to  east  during  the  last 
hours  of  the  18th.   The  storm  had  previously 
lost  its  strong  winds  and  was  of  no  conse- 
quence as  far  as  wind  damage  was  concerned. 
However,  heavy  rains  that  fell  in  the  upper 
Delaware  basin  during  the  period  17th  to 
18th,  augmented  the  heavy  rains  of  Hurricane 
Connie,  and  culminated  in  the  worst  floods 
in  the  Delaware  Valley  in  over  50  years. 
In  fact,  the  damage  far  surpassed  that  of 
any  previous  flood  because  of  the  greater 
population  and  greater  development  of  indus- 
try now  in  the  area.   The  crest  was  8.5 
feet  above  flood  stage  at  Trenton,  and  more 
than  20  feet  above  flood  stage  at  Phillips- 
burg and  Easton,  Pa.   The  crests  occurred 
about  10  p.m.  of  the  19th  at  Easton  and  7-8 
a.m.  of  the  20th  at  Trenton. 

Newspapers  reported  five  deaths  in  New 
Jersey  from  the  flood.   However,  three  of 
these  occurred  on  Carnegie  Lake  at  Princeton 
and  are  not  believed  to  have  been  directly 
connected  with  the  flood,  certainly  not  in 
the  Delaware  Valley. 
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ture  was  the  flood- 
rty  in  the  towns 

Several  hundred 
enton  and  vicinity 
e  first  floor  rooms, 
never  been  threat- 
before,  this  flood 
han  the  one  in 
e  of  this  damage 
,  leaving  the  expense 
o  fall  upon  the 
ses  runs  to  several 

governments  did 
the  mud  and  filth 
ring  sanitary  con- 
ould  return  to  them. 

W.  Long 


MONTHLY  PRECIPITATION  TOTALS,  AUGUST  1955 


SUPPLEMENTAL    DATA 


i  1B59 


ATLANTIC  CITY  WB  CITY 
LONG  BRANCH 
NEWARK  WB  AP 
TRENTON  WB  CITY 


Wind.ii. 


:°§f 

JLSS. 


Wind        .p..d 
m   p.  h 


17.2 

11.3 

10.8 

9.2 


85 
54 


13 
13 
13 
13 


Hi.Utiv..    humidity   average! 
percent 


83 
79 


89 

69 


Number  ol  day* 


a-s.a 


62 
38 


5.7 
6.4 
6.1 
8.0 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

©  ~. 

3 

e 
ja 

% 

8 

0 

si 

S  o 

i 

£ 

3 

< 

<    m 

1885 

71.7 

95 

40 

6.11 

0 

1886 

69.5 

96 

42 

2.81 

0 

1887 

70.4 

94 

42 

3.76 

0 

1888 

72.5 

98 

41 

6.13 

0 

1889 

69.6 

91 

45 

5.13 

0 

1890 

71.5 

99 

40 

4.90 

0 

1891 

72.8 

100 

46 

5.32 

0 

1892 

73.4 

99 

46 

3.63 

0 

1893 

72.8 

98 

38 

6.521 

0 

1894 

70.9 

97 

44 

2.58 

0 

1895 

74.2 

102 

34 

2.53 

0 

1896 

73.6 

105 

39 

1.83 

0 

1897 

71.0 

91 

41 

4.39 

0 

1898 

74.8 

98 

42 

5.36 

0 

1899 

72.3 

99 

39 

4.36 

0 

1900 

76.3 

104 

41 

2.68 

0 

1901 

73.8 

98 

44 

9.43 

0 

1902 

70.1 

93 

40 

3.91 

0 

1903 

68.4 

98 

39 

6.95 

0 

1904 

70.8 

92 

37 

6.62 

0 

1905 

71.1 

95 

38 

5.72 

0 

1906 

74.6 

97 

42 

5.95 

0 

1907 

70.5 

96 

39 

3.45 

0 

1908 

70.6 

103 

36 

5.05 

0 

1909 

70.2 

100 

34 

4.59 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

9 
B 

9 

K 
9 
ja 
tp 

a 

1 
3 

9 
C 

8 

> 
< 

1910 

70.4 

92 

36 

3.78 

0 

1911 

72.1 

101 

39 

8.91 

0 

1912 

70.0 

95 

35 

3.42 

0 

1913 

71.7 

100 

38 

4.06 

0 

1914 

73.3 

98 

46 

3.15 

0 

1915 

70.9 

98 

41 

7.73 

0 

1916 

73.2 

100 

40 

1.34 

0 

1917 

74.0 

103 

42 

2.21 

0 

1918 

74.4 

108 

40 

1.85 

0 

1919 

69.9 

98 

38 

6.89 

0 

1920 

72.3 

94 

42 

6.10 

0 

1921 

69.8 

97 

38 

4.32 

0 

1922 

71.2 

96 

39 

4.03 

0 

1923 

70.8 

98 

35 

2.44 

0 

1924 

71.9 

102 

38 

4.40 

0 

1925 

71.0 

93 

35 

2.10 

0 

1926 

72.8 

101 

38 

6.58 

0 

1927 
1928 

67.1 
74.5 

89 
99 

37 
45 

8.55 
6.72 

0 
0 

1929 

69.8 

97 

39 

2.58 

0 

1930 

71.1 

101 

34 

3.32 

0 

1931 

73.5 

101 

45 

5.10 

0 

1932 

73.5 

99 

44 

2.75 

0 

1933 

72.7 

101 

45 

10.53 

0 

1934 

69.8 

100 

33 

3.61 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

®  S3 

a 
8 
> 

< 

0 

A 

X 

0 

s 
3 

g 
8 

> 
< 

<  5 

1935 

72.4 

98 

36 

2.57 

0 

1936 

74.2 

101 

44 

4.14 

0 

1937 

75.2 

100 

45 

6.82 

0 

1938 

75.4 

100 

41 

3.09 

0 

1939 

75.3 

98 

50 

7.03 

0 

1940 

69.4 

95 

32 

5.96 

0 

1941 

71.0 

97 

34 

4.06 

0 

1942 

71.3 

98 

35 

8.24 

0 

1943 

73.2 

99 

39 

2.16 

0 

1944 

73.9 

104 

35 

2.79 

0 

1945 

71.2 

97 

40 

4.37 

0 

1946 

69.2 

93 

38 

4.49 

0 

1947 

74.7 

100 

42 

3.83 

0 

1948 

73.2 

106 

41 

5.60 

0 

1949 

74.7 

106 

36 

3.60 

0 

1950 

71.3 

96 

39 

4.97 

T 

1951 

72.3 

96 

38 

3.03 

T 

1952 

72.6 

95 

33 

6.98 

T 

1953 

72.4 

103 

38 

3.42 

T 

1954 

71.4 

104 

36 

6.79 

T 

1955 

76.7 

105 

43 

11.85 

0 

All 

Years 

72.1 

4.82 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW    JERSEY 
AUGUST    1955 


Temperature 

Precipitation 

2  1 
>  « 
<  2 

2  s 
>  1 
<  2 

0 

> 

< 

*  o 

-G 

X 

9 

O 

1 
o 

O 

a 

0 
0" 

Q 

No.  o 

Da 

/s 

E- 

S 

£  s 

II 

□ 

o 

Q 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Station 

Max 

Min. 

1 

■S-v 

s-i 

Q  g 

ID     Q 

2  o 

0 
Q 

e 

5 

B 

o 

0 

o 
tn 

s! 

kl 

°  * 

on 

p 

0 

°2 
°l! 

rH  O 

ATLANTIC  CITY  WB 

AUDUBON 

BELLEPLAIN 

BELVIDERE 

BOON TON 

R 

AM 

81.0 
87.7 
87. OM 
88.6 
85.9 

71  .5 
68,5 
64. 6M 
65.4 
64.8 

76.3 
78.1 
75. 8M 
77.0 
75.4 

3.2 

3.4 
5.6 

5.0 

93 
102 

98 
103 

98 

20 
6 
2 

2 
2  + 

61 
56 
48 
53 
50 

26 
26 
26 
26 
29 

0 

0 

0 
0 

1 

3 
13 

10 

14 

9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
■0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.90 

7.78 

7.26 

11.06 

11.36 

1.18 

2.78 
6,24 
6.91 

1.97 
2.46 
2.04 
4.00 
4.95 

12 
12 
13 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

9 

11 

11 

9 

3 
5 

4 
5 
5 

3 

3 
2 

4 
3 

BRIDGETON  2  SSE 
BURLINGTON 
CANOE  BROOK 
CAPE  MAY  3  W 
t  CHARLOTTEBURG 

AM 
AM 
AM 

86.0 
88.8 

86. 6M 
85.6 

84.1 

68.4 
68.7 
64.9 
71.5 
60. 4M 

77.2 
78.8 
75. 8M 
78.6 
72. 3M 

2.4 
4.4 
5.1 
5.9 
4.0 

99 
101 
99 
93 
95 

3 

2  + 
3 

2  + 
3 

53 
58 
49 
60 
42 

26 
26 
29 
26 
29 

0 
0 

0 
14 

10 

15 

9 

6 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.77 
11.79 
14.45 

4.59 
16.94 

5.13 
6.42 
9.19 

.05 
12.31 

3.82 
2.95 
4.94 
1.96 
5.75 

13 
13 

13 
13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 

5 

9 

4 
8 

3 

7 

2 
5 

2 

5 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

AM 

86.5 
88.5 
86.2 
87.9 

65.3 
66.9 
63»9 
65.9 

75.9 
77.7 
75.1 
76.9 

2.6 

4.3 

4.0 

98 
103 
100 
104 

2 

3  + 
2 

52 
54 
47 
51 

26 
29 

29 
26 

0 
0 
3 

0 

11 
12 
10 
11 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

10.06 
16.29 
12.47 
16.23 

4.92 
11.92 

11.49 

3.37 
4.91 
5.40 
4.02 

13 

8 

13 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 

9 

7 
10 

4 

4 
4 

7 

4 
4 
4 
6 

FREEHOLD 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
JERSEY  CITY 

AM 

86.7 
87.  m 
85.5 
86.5 

83.7 

67.4 
68.  3M 
67.1 
66,3 
69.4 

77.1 
77.  9M 
76.3 
76,4 
76.6 

4,2 
3.8 

4.1 
3.8 

102 
104 
102 
100 
100 

2 

3 
2 

2  + 

54 
54 
54 
49 
57 

26+ 

26 

26+ 

26 

29 

0 
0 

3 
3 
0 

10 
11 

10 

11 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.22 
8.58 

13.86 
8.82 

12.15 

7.73 
3.89 
9.22 
3.08 

4.04 
3.80 
3.03 

5.40 

12 
13 
13 

12 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 

12 

8 

3 

4 
8 

5 

3 
2 
6 

4 

LAKEWOOD  2  ENE 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 
AM 

84.7 
87.  8M 
86.7 
84.8 
88.0 

66.3 
66.  4M 
60.0 
67.9 
65.9 

75.5 
77. 1M 
73.4 
76.4 

77.0 

3.9 
4.8 
4.7 

4.9 

102 
101 
104 
97 
102 

2 
2 

5 
3 

3 

49 
54 
43 
52 

51 

29 
26 
29 
26 
29 

6 
0 
9 
0 
0 

9 
12 
12 

7 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

7.68 
15.66 
14.95 

6.41 
14.55 

2.47 
11.03 
10.78 

9.76 

3.32 
3.42 
5.75 
3.15 
6.54 

12 
19 
19 
13 
13 

,0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

10 

10 

9 

8 

4 
7 
7 
3 
4 

2 
5 

3 

1 
4 

LONG  BRANCH 
LONG  VALLEY 
MILLVILLE  CAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS 

AM 

84.7 
85.4 
86.0 
86.7 
86.9 

68.8 
63,3 
68.7 
68.0 

64.4 

76.8 
74.4 
77.4 
77.4 
75.7 

5.1 
5.0 

4.8 

99 

100 

98 

101 

100 

2 
2 

2 

6 
2 

55 
47 
55 
54 
47 

26 
29 
26 
26 
29 

0 
6 
0 
0 

1 

9 
9 

10 
12 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

10.68 
15.50 
10.39 
9.03 
14.91 

5.87 
10.47 

4.12 

4.52 
4.70 
2.65 

5.47 

12 
13 

e 

13 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
11 

11 

10 

6 

7 
6 

7 

3 

4 
4 

4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEWTON 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

R 

AM 
AM 

86.2 
86.4 
85. 1M 
88.5 
88.0 

69.2 
66.5 

62. OM 

66.8 

65.7 

77.7 
76.5 
73.  6M 
77.7 
76.9 

4,6 
4.3 
3.2 
5.4 
2.6 

100 
101 
99 
103 
102 

2 
2 
2 
3 

2  + 

59 
53 
46 
54 
49 

26+ 

26+ 

29 

29 

26 

0 
2 
6 
0 
0 

9 

10 
10 
12 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.84 
13.77 
15.19 
14.69 
8.50 

7.65 
8.76 
10.31 
9.94 
3.72 

3.44 
3.78 
6,70 
5.35 
3.46 

12 
13 
19 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
11 

7 

8 

5 

6 
6 
5 
6 

4 
5 
2 
4 
2 

PHILLIPSBURG 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 
RUNYON 

AM 

89.5 
86.8 
84.8 
87.4 
88.1 

66.1 
67.7 
68.5 
68.  2M 
65.5 

77.8 
77.3 
76.7 
77. 8M 
76.8 

6.  1 
5.4 
4.6 
5.8 
5.1 

102 
103 
99 
100 
103 

2+ 

2 

3 

2 

2 

53 
53 
53 
55 
49 

26 
26 
26 
29 
26+ 

0 
1 
0 

0 

1 

15 

10 

7 

10 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14.14 
15.64 
6.40 
11.82 
10.75 

9.54 
10.59 
1.24 
7.35 
6.03 

4.09 
3.94 
3.45 
5.42 
3.84 

19 
13 
13 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
5 
9 
8 

6 
6 
3 
5 
6 

4 
6 
2 

4 
4 

SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 
SUSSEX  3  N 
TRENTON  2 
TRENTON  WB  CITY 

R 

84.7 
88.1 
86.1 
86.8 
85.4 

70.8 
66.6 
63.8 
68.5 
69.3 

77.9 
77.4 
75.0 
77,7 
77.4 

5.3 

5.1 
4.9 
4.2 
4,2 

100 
105 
100 
101 
100 

2 
2 
1 
2 
2 

63 
52 
48 
56 
59 

29 
29 

29 
26 
26+ 

0 
0 
2 
1 
0 

9 

11 

10 
12 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

10.41 

14.51 
17.30 
15.12 
14.10 

5.43 

9.70 

12.83 

10.22 

9.51 

4.05 
3.66 
4.59 
3.11 
3.64 

12 
13 
19 

7 
7 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

8 

11 

14 
11 

4 
6 
7 
7 
7 

3 
5 
5 

5 
5 

TUCKERTON  2  SW 
WOODSTOWN  2  NW 

AM 

86.5 

67.1 

76.8 

101 

7 

52 

26 

0 

10 

0 

0 

0 

9.40 

3.99 

13 

.0 

0 

STATE 

76.7 

4,6 

11.85 

7.03 

.0 

t    DATA    RECEIVED    TOO    LATE    TO    BE 
INCLUDED    IN    STATE    AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  70   - 


DAILY  PRECIPITATION 


ATLANTIC  CITY  WB 


BASS  RIVER  ST  FOUEST 

BELLEPLAIN 

BCLMAR 

BELV1DERE 

BERLIN  1  - 
800NTON 
8RANCMV ILLt 
BRIDGE TON  2  SSE 

BURLINGTON 
CAN1STEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 
CHARLOTTE8URG 

CHATHAM 

CHATSWORTH  5  S 
CLAYTON 

CLINTON 

OEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINGTON  1  NE 

FORTESCUE 
FREEHOLD 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOO  2  ENE 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 
LEESBURG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 

MARL TON  1  W 
MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  MB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEM8ERT0N  3  E 

PHILLIPS8URG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELO 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RIDGEF1ELD 
RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 

SWEOES80RO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELD 


4.56 

T,»6 
0.61 


11.79 
21.74 
14.45 


15.13 

16. 9*. 
15.80 


16.24 
15,99 
12.47 

16.23 
6.87 
12*22 

14.32 

8.S8 

13.86 
8.82 
13.27 

12.19 
7.68 

15.66 
14.95 
6.41 
14.55 
10.68 

15.50 
16.69 
15.47 
10.07 
8.56 

14.23 

9.37 
10.39 
12.99 

9*03 

14,91 

11.84 
13.77 
12.30 
15.19 


10.89 
15.64 
6.40 
14.2^ 
13.72 

11*82 
14.11 
10.75 
10.41 
14.51 


10.97 
13.20 
13,16 


Day  of  month 


RECORD   HISSING 


RECORD   MISSING 


2.34 
2*08 

2.10 

4,91 
,04 


3.11 
3.64 


1*52    1.09 


10  11  12 


.04    1.93    2 

■01    1*17    2 

■  60    1 

.03    1 

T  .94    4. 


13  14  15 


..if 
.40 

.'. 

.«•. 

2. 

■  10 

1. 

.92 

3. 

.78 

4. 

.25 

4. 

.20 

4.* 

.11 

J. 

.Ifl 

3. 

■  74 

■  ■ 

.5/ 

l 

.30 

4. 

.  W 

J. 

.«> 

Ill 

■  04 

'. 

.2« 

■j. 

.10 

5. 

■  to 

3. 

•  Sri 

4. 

.  10 

1. 

■  50 

3. 

.00 

?. 

.  70 

5. 

.  00 

4. 

.20 

2. 

.  04 

3. 

.23 

4. 

3. 

>B9 

3. 

4. 

.12 

1. 

.40 

2. 

.32 

1. 

.01 

3. 

.49 

J. 

.17 

3. 

.17 

6. 

.52 

2. 

.15 

4. 

.22 

7. 

.44 

3. 

•  02 

2. 

.40 

3. 

.32 

5, 

.03 

1. 

.05 

.61 

3. 

.7s 

.IB 

5. 

.44 

1. 

.22 

3. 

.  56 

4, 

.47 

4. 

.90 

5. 

.By 

2. 

.45 

5. 

■  28 

3. 

.47 

3. 

■to 

3, 

.70 

3* 

.02 

3. 

.02 

2. 

S.75 

2. 

.42 

2. 

.07 

6. 

.34 

2. 

-.05 

2. 

'.48 

3. 

.22 

.62 

4. 

.66 

.85 

2. 

.47 

2. 

.39 

2. 

.92 

4. 

.34 

4. 

..11 

2. 

1.14 

2. 

.13 

3. 

16       17       18 


.75    1.45       .55 


4.20    2*04 


1.7! 

2.00 
2.50 
6,30 

•  81 
.22 

.48 

1.19 
6.24       .01 

1.50 
1.16 

3.02 
1.88 
.24 

•  64 

2.61 
5.66 

1.23 

.50 

1.55 
5.32 
2.40 


.28    2.03 
■92    1.72 


•  04 

•  67 

1.10 
4.01 
1.08 

•  53 

3.10 

2.80 
4.59 

•  63 


22      23  ZH      27 


1.34 

1.03 


28  .  2fl 


T 
.10      .26 


1.66 


.07  .09 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1955 


Station 

Day  Of  Month 

o 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

55 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

84 
73 

91 
75 

82 

75 

82 
74 

87 
76 

87 
74 

fll 
74 

77 
66 

74 
69 

73 
70 

81 
72 

76 

71 

77 
70 

79 
75 

80 
73 

82 

'  74 

82 
75 

80 
74 

91 
71 

93 
74 

68 

78 

82 

73 

85 
70 

75 
63 

72 
69 

76 
61 

85 
66 

74 
68 

74 
70 

78 
73 

83 
69 

81.0 
71.5 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

97 
72 

101 
75 

95 
71 

92 
71 

99 

75 

102 
76 

96 
75 

78 
66 

80 
62 

80 

64 

90 
69 

74 
69 

83 
60 

88 
76 

90 
73 

89 

71 

89 
75 

85 
75 

91 
71 

96 
68 

95 

70 

92 
69 

87 
72 

77 
61 

78 

61 

82 
56 

89 
63 

82 

62 

73 
61 

86 
67 

84 
69 

87.7 
68.5 

BELL6PLAIN 

MAX 

MIN 

91 
65 

98 
72 

97 
65 

91 
65 

95 
73 

97 
72 

95 
72 

87 
62 

77 
60 

75 
61 

88 

67 

85 
65 

82 
64 

86 
70 

85 
68 

87 
70 

84 
70 

83 
71 

88 
67 

94 
65 

93 
65 

91 
66 

85 
64 

84 
53 

77 
54 

81 
48 

88 
55 

84 
65 

77 
60 

86 
63 

87.0 
64.6 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

100 
69 

103 
72 

99 

63 

97 
70 

100 

73 

100 
70 

93 
73 

86 
67 

85 
56 

80 
54 

90 
69 

75 
67 

74 
67 

84 

70 

90 
72 

6  9 
69 

91 

74 

85 
73 

92 
69 

98 
60 

98 

67 

94 
67 

87 
69 

83 

55 

80 
57 

80 
53 

83 
62 

84 
54 

75 
54 

89 
63 

83 
69 

88.6 
65.4 

BOONTON 

MAX 

MIN 

85 
66 

98 

73 

98 
62 

91 
66 

96 
71 

96 

70 

95 
73 

92 
66 

83 
57 

80 
54 

77 
62 

82 

68 

74 
68 

80 
71 

82 
72 

87 

69 

88 

71 

89 
74 

83 

71 

87 
69 

93 
69 

92 

69 

88 
69 

83 
56 

80 
56 

78 
54 

82 
60 

82 

54 

79 
50 

77 
51 

85 
66 

85.9 
64.8 

BRIDGETON  2  SSE 

MAX 
MIN 

85 
71 

93 
75 

99 
67 

90 

73 

90 
77 

94 
78 

98 

79 

95 
69 

78 
62 

78 
64 

80 
69 

87 
72 

77 

69 

83 
71 

84 
72 

87 

71 

87 
73 

84 

74 

83 
70 

90 
67 

93 

68 

94 
67 

89 

70 

85 
58 

79 
59 

78 
53 

80 
60 

86 
61 

81 
63 

76 
67 

83 

70 

86.0 
68.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

97 
71 

101 

75 

100 

73 

99 
72 

99 

74 

101 
78 

96 
74 

74 
68 

79 
64 

79 
65 

90 
68 

75 

70 

83 

70 

88 
76 

92 
73 

9] 
71 

83 
75 

78 
75 

95 
65 

97 
62 

92 

70 

94 
67 

87 
71 

85 
60 

80 
61 

83 
58 

90 
63 

87 
62 

87 
60 

89 

67 

82 
72 

88.3 
68.7 

CANOE  BROOK. 

MAX 

MIN 

86 

70 

98 
70 

99 
61 

89 
67 

97 
73 

98 
70 

97 
72 

95 
66 

82 

54 

78 

54 

78 
67 

83 
68 

75 

68 

79 
71 

85 
73 

85 
70 

86 
72 

86 

74 

64 
70 

87 
69 

94 
65 

95 
66 

91 

70 

85 
59 

54 

75 
51 

S3 
58 

84 
53 

80 

49 

77 
60 

86 
68 

86.6 
64.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

87 
70 

93 
74 

88 

74 

87 
72 

93 
75 

92 

76 

90 
75 

82 
67 

77 

63 

86 
69 

89 
74 

82 

72 

80 
70 

83 
71 

85 
75 

87 
74 

86 

75 

83 
74 

88 

75 

93 

77 

92 

81 

87 
73 

84 
73 

84 
64 

82 
65 

80 
60 

86 

70 

84 
66 

79 
69 

83 
71 

82 
72 

85.6 
71.5 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

85 

92 

95 
55 

88 
58 

94 
67 

94 
68 

94 
70 

91 
64 

80 
50 

78 
46 

78 
56 

85 
65 

72 
67 

76 
68 

82 

71 

83 

66 

87 
67 

86 
72 

80 

68 

85 
64 

94 

64 

92 
65 

87 
66 

82 

56 

76 

53 

74 
47 

79 
49 

80 

4e 

77 
42 

76 

57 

84 
64 

84.1 
60.4 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

9* 
67 

98 
72 

90 
65 

92 
67 

97 
72 

97 

73 

94 
72 

86 
63 

78 
58 

79 
61 

85 
67 

81 
66 

81 

68 

85 
71 

87 
73 

87 
68 

85 
71 

82 

71 

90 
67 

94 
66 

93 

67 

90 
66 

85 
67 

85 

56 

77 
56 

80 
52 

85 
58 

61 
58 

80 
57 

83 
62 

82 
67 

86.5 
65.3 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

101 
70 

103 
75 

95 

70 

98 

71 

101 
74 

100 
74 

97 
75 

91 
61 

80 
61 

78 
61 

94 
60 

75 

60 

79 

68 

85 
74 

86 
79 

86 
71 

89 
72 

84 

72 

68 
70 

96 
68 

99 
69 

94 
68 

86 
72 

79 
61 

78 

60 

84 
55 

83 
62 

82 
58 

79 

54 

87 
61 

85 
69 

88.5 
66.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

86 

69 

98 
71 

100 
63 

90 
69 

97 
71 

100 
71 

97 
73 

95 
65 

82 
56 

79 
53 

77 
60 

86 
66 

74 

66 

76 
70 

85 

73 

86 
70 

87 
68 

87 
74 

8  5 
68 

86 

66 

95 
68 

96 

66 

89 
68 

90 
59 

78 
55 

72 
53 

82 
52 

81 
49 

80 
47 

75 

55 

80 
68 

86.2 
63.9 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

101 
71 

104 
73 

98 
65 

97 

67 

102 
75 

98 
71 

97 
72 

85 
67 

79 

57 

80 
56 

87 
67 

71 
67 

80 
68 

87 
75 

89 
71 

87 
70 

89 

73 

84 
74 

90 
70 

95 
66 

95 
66 

90 

68 

89 

70 

81 

57 

78 
56 

81 
51 

83 

61 

81 

54 

80 
52 

86 

63 

82 
69 

87.9 
65.9 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

97 
69 

102 
78 

98 
68 

95 
67 

99 
73 

95 

74 

94 
72 

76 

67 

77 
64 

75 
63 

89 
67 

73 
67 

65 
68 

86 
74 

88 
74 

86 
72 

87 

74 

81 
74 

86 
71 

94 
67 

95 
69 

92 
67 

86 
70 

85 
58 

76 
59 

80 
54 

81 

60 

81 
59 

78 
54 

85 
65 

84 
71 

86.7 
67.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

86 

70 

98 
73 

104 
66 

92 
71 

95 
74 

101 
76 

103 
75 

95 
69 

72 
59 

78 
64 

78 
67 

90 
71 

74 
69 

83 
70 

87 
73 

88 
71 

87 
73 

87 
74 

83 
70 

93 
69 

95 

70 

88 
58 

78 
58 

77 
54 

88 
69 

73 
62 

88 
69 

87.4 
68.3 

HI6HTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

98 
70 

102 
75 

94 
65 

95 
69 

99 
75 

96 
74 

94 
72 

77 
65 

76 
59 

73 
60 

86 
67 

72 
68 

81 
69 

86 
75 

86 
71 

85 

71 

86 

74 

82 

75 

88 
71 

93 
68 

95 
70 

91 

67 

85 

70 

78 
58 

74 
59 

81 
54 

81 
62 

79 
58 

70 
54 

85 
65 

81 
70 

85.5 
67.1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

96 
69 

100 
72 

94 
62 

93 
68 

98 
74 

100 

73 

94 

71 

75 
65 

78 
58 

80 
62 

87 
69 

72 
69 

81 
69 

86 
75 

89 
73 

85 
70 

87 
74 

83 
74 

90 
70 

,  95 
66 

95 
65 

92 
67 

85 
70 

80 
58 

77 
57 

82 
49 

88 
58 

60 
59 

70 
53 

83 
65 

85 
71 

86.5 
66.3 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

99 

71 

100 
78 

84 
76 

94 
72 

95 
76 

91 
77 

92 

73 

80 
67 

77 
64 

76 
61 

79 
65 

70 
68 

77 
70 

80 
73 

83 
73 

84 
72 

83 
75 

81 
73 

85 
73 

95 

72 

95 

72 

88 
72 

85 
71 

75 
62 

74 
62 

82 
60 

80 
66 

76 
60 

75 
57 

79 

70 

81 
69 

83.7 
69.4 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 

MIN 

96 
70 

102 
75 

86 
64 

95 
66 

100 
75 

95 
74 

94 
73 

73 
64 

75 
64 

71 
66 

84 
69 

73 
68 

81 
70 

82 
73 

84 
72 

83 
71 

84 
74 

80 
74 

95 
71 

97 
68 

96 
67 

89 
67 

84 
64 

72 
58 

73 
52 

80 
51 

82 
61 

78 
51 

73 
49 

84 
66 

85 
68 

84.7 

66.3 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

96 
69 

101 
73 

es 

62 

93 

69 

99 
74 

99 
72 

94 
72 

90 
68 

80 
58 

81 
58 

87 
68 

74 
69 

80 

69 

88 
75 

90 
71 

87 
71 

88 
74 

84 
75 

91 
71 

89 
68 

94 
67 

90 
66 

88 

71 

80 
57 

79 
57 

82 
54 

84 
60 

82 
55 

79 
55 

87 
65 

87.8 
66.4 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

100 
62 

100 
62 

94 
52 

97 
64 

104 
73 

98 
61 

94 
67 

85 
60 

82 

47 

78 

50 

85 
63 

70 
64 

77 

63 

83 
69 

90 
66 

SS 

6? 

88 
62 

84 

70 

90 
72 

93 

60 

94 
60 

90 
60 

83 
63 

80 

47 

80 
50 

80 
56 

80 
55 

76 
46 

78 
43 

84 

65 

80 
65 

86.7 
60.0 

LEESBURS  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

8* 
69 

89 

75 

97 
66 

90 
72 

89 

76 

93 

77 

95 
77 

91 
68 

71 
62 

78 

64 

78 
70 

•  86 

70 

76 
68 

80 
70 

85 

71 

85 
72 

86 

73 

85 
74 

83 

70 

89 
66 

92 
67 

9? 
70 

87 
69 

85 
60 

76 
58 

77 
52 

82 
58 

86 
60 

83 

58 

76 
69 

82 
73 

84.8 
67.9 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

88 

70 

100 
73 

102 

64 

92 
64 

98 
72 

98 

71 

96 

74 

96 
67 

84 
60 

81 
56 

76 
64 

84 
68 

75 
68 

79 
72 

87 
73 

89 
71 

89 

72 

89 
74 

84 
68 

90 
67 

98 
68 

97 
66 

92 

70 

87 
60 

82 
59 

79 
55 

83 
62 

84 
55 

82 
51 

80 
60 

87 
68 

88.0 
65.9 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

95 

70 

99 

77 

94 
72 

95 

70 

98 
74 

91 
76 

95 

74 

85 
67 

75 
64 

71 
66 

83 
69 

74 
68 

80 
72 

81 
71 

81 
72 

83 
73 

84 
75 

79 
75 

86 
71 

94 
71 

97 

71 

89 
70 

84 
71 

75 
65 

75 

59 

80 
55 

82 
62 

76 
57 

75 
56 

82 
68 

85 
73 

84.7 
68.8 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

97 

64 

100 

70 

90 
58 

96 
64 

97 
71 

96 
68 

S3 

71 

87 
62 

79 
54 

75 
58 

82 
64 

72 
64 

77 
65 

83 
68 

86 
70 

87 
69 

87 
73 

82 

72 

85 
73 

94 
65 

98 
66 

89 

65 

84 
68 

79 
56 

76 
53 

SO 
48 

82 

57 

79 
53 

72 

47 

84 

57 

79 
68 

85.4 
63.3 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

70 

98 

71 

91 
70 

90 
71 

94 
79 

94 
78 

94 
74 

75 
65 

81 
64 

79 

66 

86 

70 

77 
69 

79 
71 

84 
73 

88 
73 

87 
73 

86 

75 

83 
75 

89 

71 

94 

70 

94 
69 

90 
71 

85 

70 

80 
59 

80 
59 

80 
55 

87 
60 

82 
62 

76 

61 

a* 

68 

85 
68 

86.0 
68.7 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

95 

72 

99 
75 

95 
69 

91 
71 

96 
75 

101 
75 

95 
71 

76 
62 

79 
61 

80 
62 

90 
69 

73 
69 

82 
70 

88 
76 

89 
73 

88 
72 

87 
75 

84 
75 

90 
71 

95 
69 

94 
71 

92 
66 

85 
68 

77 
59 

77 

57 

82 

54 

86 
64 

81 
61 

72 
58 

86 

68 

82 
68 

86.7 
68.0 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

97 
67 

100 

74 

98 
60 

97 
64 

98 
71 

94 

70 

92 
72 

88 

65 

81 
56 

76 

54 

86 
65 

78 
67 

78 
63 

86 
73 

85 
72 

87 
67 

85 
73 

83 
73 

87 

69 

94 
70 

92 
66 

92 
65 

88 
68 

85 
59 

77 
57 

80 

51 

81 

60 

82 
53 

80 
47 

85 
57 

83 
69 

86.9 
64.4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 

71 

100 
75 

87 
74 

96 
72 

98 
76 

95 
77 

95 
72 

82 
67 

79 
63 

77 

62 

83 
69 

72 
69 

78 
71 

84 
74 

83 
74 

87 
74 

86 
75 

83 
75 

88 
70 

97 
71 

97 
69 

93 
71 

86 

67 

78 
64 

76 
62 

83 
59 

83 
64 

82 

61 

77 
59 

83 

69 

84 
70 

86.2 
69.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

98 

70 

101 
75 

99 
69 

95 
68 

99 
75 

95 
72 

94 
71 

84 
66 

79 

61 

75 
62 

84 
67 

72 

67 

82 

67 

86 
73 

87 
70 

85 
71 

87 
72 

83 
72 

87 

70 

94 
68 

95 
68 

93 
66 

85 
69 

84 
59 

75 

60 

80 

53 

80 
60 

80 
57 

73 
53 

85 
64 

83 
68 

86.4 
66.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

88 
68 

99 
68 

98 

57 

95 
68 

97 
67 

94 
69 

92 

66 

79 
50 

78 

49 

77 
58 

85 
66 

73 
66 

77 
65 

80 
70 

86 
65 

87 
70 

88 
72 

83 

68 

86 
67 

95 
67 

93 
65 

90 
68 

82 
53 

77 

55 

77 
49 

79 
59 

80 
49 

78 
46 

76 

54 

85 
65 

85.1 
62.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

85 

71 

102 
76 

103 
70 

92 

71 

99 

74 

102 
75 

98 
75 

97 
66 

85 
60 

82 

58 

76 
62 

85 

67 

75 
65 

77 
71 

88 
72 

89 
71 

90 
73 

90 
73 

85 
68 

88 
68 

98 
78 

98 
68 

94 

70 

87 
61 

82 
59 

80 

55 

85 
57 

82 
56 

83 

54 

80 

60 

86 

66 

88.5 
66.8 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

96 
69 

102 
72 

98 

70 

95 
68 

100 
72 

102 

73 

96 
72 

79 
65 

78 
59 

78 
62 

91 
61 

73 
70 

83 
58 

87 
73 

88 
73 

88 

71 

86 
73 

83 
73 

90 

70 

95 

66 

94 
65 

92 
67 

92 

67 

87 
57 

78 

58 

82 

49 

85 
58 

83 
60 

78 
52 

87 
64 

83 
70 

88.0 
65.7 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

99 

68 

102 
74 

102 
62 

95 
70 

100 

75 

101 
73 

100 
73 

94 
67 

85 
59 

82 
55 

86 
69 

77 
66 

75 

67 

85 
70 

90 
72 

69 
70 

90 
73 

87 
74 

90 
71 

94 
67 

96 
66 

96 

68 

90 

70 

87 
56 

81 

58 

81 
53 

83 

60 

34 
55 

82 
55 

86 
62 

85 

70 

89.5 
66.1 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

101 
71 

103 
75 

92 
72 

97 
71 

100 
72 

98 
73 

93 
74 

82 
66 

78 
59 

79 
59 

84 
69 

72 
69 

82 

69 

87 
75 

87 
73 

85 
72 

87 
73 

84 
75 

89 
72 

95 
69 

96 
69 

91 
66 

87 
72 

79 
63 

77 
58 

82 

53 

82 
63 

80 
58 

73 

54 

87 
66 

82 
68 

86.8 
67.7 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

84 
70 

92 
72 

99 

70 

87 
71 

87 
72 

90 
77 

97 
75 

88 
71 

72 
66 

78 

68 

74 
70 

82 
74 

80 
71 

80 
73 

85 
74 

65 
74 

86 
75 

85 
75 

83 

70 

91 
67 

95 
70 

95 

7C 

86 

69 

86 

59 

78 
62 

78 
53 

81 
58 

89 
61 

77 

58 

76 
58 

82 
70 

84.8 
68.5 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

98 

71 

100 
74 

93 
69 

96 

74 

99 

74 

99 
75 

93 
75 

84 
67 

84 
60 

78 

61 

88 
69 

71 
69 

81 
69 

85 
71 

88 
74 

86 
71 

89 
73 

85 
74 

SS 
69 

95 

68 

97 
69 

91 
69 

85 
66 

83 
63 

80 

60 

84 

81 
64 

80 
57 

81 

55 

87 
65 

84 
71 

87.4 
68.2 

So©  Reference  Notes  Following  Station      Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

NIH    JIRStY 
AUGUST    1 

Day  01  Month 

23 

2, 

•III 

31 

| 

Station 

1 

■ 

a 

* 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16       17 

IH 

-1 

-1 

I! 

22 

24 

26 

a 

28 

l 

RUNYON 

MAX 

MIN 

100 
72 

103 
75 

68 

96 
68 

102 
75 

1  SO 
68 

98 
74 

84 
62 

77 

78 
62 

84 
6« 

72 
69 

79 
68 

89      89 

70      70 

86  89 
71        74 

66 
71 

92 

70 

99 

71 

ro 

9? 
66 

gg 

1, 

79 

79 
59 

83 
49 

n 

99 

84 
60 

79 

49 

HI 

M 

15 
60 

88.1 
65.5 

SANDY    HOOK 

MAX 
MIN 

99 
72 

100 

77 

S3 

74 

94 
72 

97 
77 

77 

92 

74 

77 
69 

69 

74 
65 

8S 
67 

74 
69 

80 
69 

89  80 
73      73 

89  83 
73       79 

86 

70 

94 

74 

94 

90 
73 

■9 

73 

77 
69 

76 
65 

83 

64 

83 
66 

79 
69 

76 
63 

84 
70 

7J 

84.7 

70.8 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

101 
69 

105 
7* 

70 

99 
68 

103 
75 

gg 

M 

97 
74 

84 
67 

7U 

51 

81 
58 

72 
69 

82 
69 

88  88 
79      72 

87       88 

71       74 

85 

74 

90 
71 

96 
66 

gg 

67 

90 
66 

e  / 

70 

81 
58 

76 
57 

82 
53 

83 

60 

82 
56 

79 
92 

87 

HO 

88.1 
66.6 

SUSSEX     3    N 

MAX 
MIN 

100 
67 

98 
69 

96 

t.1 

96 
69 

99 

71 

98 
69 

90 

70 

81 
64 

MO 

56 

80 
54 

85 
65 

75 
66 

74 
66 

81      86 

71      70 

88  88 
66      69 

83 
72 

85 
69 

92 
66 

92 

67 

90 
65 

85 
66 

77 
54 

81 

58 

80 
52 

81 

61 

81 
49 

77 
48 

84 
60 

81 
68 

86.1 
63.8 

TRENTON    2 

MAX 
MIN 

97 

72 

101 
76 

J3 
69 

93 
71 

100 

75 

too 

76 

95 
73 

80 
66 

79 

00 

78 
61 

89 

71 
69 

81 
70 

88  90 
76       73 

86  87 
72       79 

85 

75 

90 
72 

95 

71 

g  : 
72 

92 
68 

86 
69 

78 
60 

79 
60 

82 
56 

83 
64 

81 
60 

70 
57 

B7 
68 

83 

70 

86.8 
68.5 

TRENTON    WB    CITY 

MAX 
MIN 

95 
73 

100 
78 

91 
73 

92 

72 

98 

76 

98 

78 

93 
72 

77 
64 

76 
63 

75 
64 

84 
68 

74 
68 

82 
70 

87  87 
76       73 

84  86 
72       75 

R  1 

90 
72 

95 
72 

96 
70 

90 

70 

BJ 
67 

75 
60 

75 
62 

81 
59 

83 
65 

79 
62 

71 
59 

B9 
68 

81 

71 

85.4 
69.3 

TUCKERTON    2    SW 

MAX 

MIN 

WOODSTOWN    2    NW 

MAX 
MIN 

80 
68 

94 
70 

100 
71 

93 
70 

92 

74 

97 

75 

101 
72 

98 
68 

76 
63 

79 
65 

81 
66 

87 
73 

■75 
70 

86  65 
69       70 

88      85 

71       73 

85 

71 

89 
69 

95 

67 

96 
68 

90 
71 

86 

58 

87 
62 

79 
55 

81 
52 

84 
63 

J2 
61 

76 
65 

74 
69 

82 
66 

86.9 

67.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o{ 

CANOE   BROOK 
PLEASANTVILLE    1    N 
RUNYON 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

WIND 

.08 

0 

53 

.19 

7 

.15 
2 

.30 
11 

.25 
5 

.26 

1 

.24 

14 

.20 
4 

.18 

2 

.22 
25 

.26 
4 

.16 

1 

.19 
13 

.18 

4 

.15 
3 

.13 
25 

.21 

5 

4 

.20 
34 

.20 
5 

7 

.30 
44 

6 

0 

.00 

7 

.21 
50 

7 

.14 
96 

.11 
40 

7 

.27 

16 

40 

3 

.21 

78 

38 

54 

3 

40 

49 

86 

.13 
53 

24 

.15 
44 

.17 
8 

.25 

15 

.24 

17 

.10 
5 

.13 
6 

.08 
18 

.13 

7 

.20 
27 

.34 

78 

8 

45 

.15 
109 

7 

.18 
2 

.15 
40 

.18 
8 

.20 
4 

.23 

17 

.20 

7 

.27 
17 

.23 

13 

.07 
8 

.16 

1 

.33 
38 

.11 
9 

.18 

7 

.12 
23 

.15 
8 

.12 

10 

.07 
27 

.13 

7 

.03 

10 

.20 
42 

.16 
8 

.10 
3 

.11 

37 

.12 
6 

.02 
6 

.18 
50 

.13 

7 

.36 
1 

.16 
14 

.12 
9 

.05 

1 

.11 
13 

.13 
8 

.22 
12 

.05 

7 

7 

331 

B5.65 
1092 

B4.96 
428 

1 

In  the  Index  number  colu 
ion  name,  such  as  12  SSW,  in. 
Index  are  In  local  standard 


The  four  digit  identification  numbers  In  the  Index  number  column  of 

Figures  and  letters  following  the  sta 

Observation  tines  given  in  the  Statio 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  : 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  t 


Dnles 


dim 


al 


ed  in 


bullet 


REFERENCE  NOTES 
Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be 
ce  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

es  of  this  bulletin. 

hB  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin 
s,  are  either  missing  or  re 
a  °F, ,  precipltatic 


average 

Evaporation  is  measured  in  the 

Sleet  and  hail  were  Included  1: 

Amounts  in  Table  3  are  from  no 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  and 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  a 
equivalent  of  snow  on  the  grou 

i  Tables 


otherwls 


standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter 

snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
nowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  obser 


sho 


too  late  to  be  included  In 
vaporatlon  in  Inches,  and 

note  following  Table  6. 


observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  statio 
d.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow 
nsequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varla 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Sta 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measuremi 
■i)  Data  in  the  column  formerly  headed  No 

#  Thern 


cord  in  Tables  2  and  5 

e  have  been  changed  to 
few  feet  above  sod-cov 


5.  For  these  stations  snc 
an  the  ground  is  two  inche; 
llity  In  the  snowpack  resu 

indicated  by  no  entry. 


See  the  Station  Index  for  obser 

ground  values 
more.  Water  e 
apparent  inco 


Degree  days  are  based 


>TR  EQ0IV 


are  'exposed 


1  1  ,:i 


al 


Amounts 
Trace,  a 

Includes 


a  full 
corder  stations  denoted 
e  of  Sourly  Preclpltati 
alent  of  snowfall  wholl 

days  of  record  missing 
m  recording  gage  (These 
mount  too  small  to  meas 

regarding  the  climate 


ndlng  before  noon. 

d  by  "C"  are  processed  fo 


nd  published  in  Hourly  Precipitation  Data 


using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every 
lied  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  fo 
ly  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts 


Length  of  r 
ew  snowfall. 


be  published  later 


ay  be  obtained  by  ■ 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Ann 
tances  and  correspondence  regarding  subscriptions  Bhould  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docui 


-only 

nation 

s    may    be    foui 

d    in 

the 

t  the 

Data 

value 

for    a    full    m 

nth. 

Offic 

General   Dell 

ery, 

D.    C 

payable 

to    the    Superintendent 

STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1955 


Time  of 

Years  of 

i 

o 

County 

Drainage 

9 

S 

■a 

1 

a 

* 

observation 

record 

Observer 

Refer  to 

Station 

a 
a 

a 

0. 
B 

0. 

a 

f 

0. 

tables 

_fl 

3 

3 

3 

0 

£ 

E- 

& 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

*  ATLANTIC  CITY  WB 

032  5 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  c 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRV1N  J.  NYGREN 

2  3 

5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0526  jBURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3 

5 

BELMAR 

0721  !  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 
MISS  C.  S.  HIXSON 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

2  3 

5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

B0ONT0N 

0907 IMORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

BA 

6A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3 

5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3 

5 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  C    G  CO 

2  3 

5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

6A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

ISO 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25  COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3 

5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

IGERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3 

s 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512  SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

60 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3 

5 

7 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

165 

EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3 

5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3 

5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  36 

74  55 

300 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3 

5 

ELIZABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768 

ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3 

5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3 

5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3 

5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  IPASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572 !BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3 

5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

6P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3 

5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 

MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

c 

INDIAN  MILLS  2  W 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3 

5 

7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

i JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3 

5 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3 

5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

66 

E.  E.  CASE 

2  3 

5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3 

5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762  ICUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3 

5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  1  PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3 

5 

c 

LONG  BRANCH 

4987  jMONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST* 

2  3 

5 

c 

LONG  VALLEY 

5003  IMORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

'ARTHUR  BARKMAN 

2  3 

5 

7 

LUMBERTON 

5055  jBURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

'JAMES  LAWTON 

c 

MACOPIN  INTAKE 

5071  IPASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

•  3 

MANVILLE 

5197 'SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

c 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

|david  griscom 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOf 

39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503  BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

|L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

66 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5 

7 

MILTON 

5597 IMORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728  1  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3 

5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769IM0RRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3 

5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026  1  ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062  MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3 

5 

7 

NEW  MILFORD 

6146  BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177  ISUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3 

5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460  PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 ! ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3 

c 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3 

5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  56 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3 

5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3 

5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3 

5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32  ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3 

5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545  BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3 

5 

7 

RINGWOOD 

7587  PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825  MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3 

5  6 

SANDY  HOOK 

7869  MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3 

5 

SOMERVILLE 

8194IS0MERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3 

5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

6402 ! MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

6  00 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

ONION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3 

5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

6816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

34 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3 

5 

*  TRENTON  WB  CITY 

6863 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

TUCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

74  22 

45 

EST 

6P 

6P 

56 

61 

VERNON  W.  MOTT 

2  3 

5 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

15 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

c 

WATCHUN6 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

c 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3 

5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

56  0 

EST 

MID 

EDWARD  KOWALICK 

• 

c 

See  Page  73  for  Referen 
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NEW  JERSEY  -  SEPTEMBER  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  threat  of  hurricane  "lone"  on  the  20th 
furnished  the  State  with  its  most  exciting 
weather  event  of  the  month,  but  residents  gave 
a  sigh  of  relief  as  the  storm  turned  eastward 
from  southern  Virginia  and  passed  out  to  sea, 
causing  practically  no  damage  in  New  Jersey. 
In  rather  sharp  contrast  to  the  hot  and  wet 
weather  in  August,  the  month  of  September  was 
just  slightly  cooler  than  usual  with  rainfall 
averaging  over  one  inch  below  normal. 

Temperatures  averaged  near  the  seasonal  expect- 
ancy, and  extremes  ranged  from  30°  at  Lay ton 
3  NW  on  the  22nd  to  88°  at  four  stations  (Belle- 
plain  and  Pleasantville  1  N  on  the  1st,  Hammon- 
ton  2  NNE  on  the  8th  and  Belvidere  on  the  17th) . 
Layton  3  NW  reported  frost  on  the  22nd  along 
with  the  30°  minimum,  while  Charlotteburg 
reported  frost  with  its  low  reading  of  32°  at 
observation  time  on  the  27th.   Since  the  32° 
reading  occurred  at  observation  time  on  the 
27th,  the  24-hour  minimum  on  the  28th  was  also 
32°,  accounting  for  the  station  showing  two 
days  during  the  month  with  32°.   No  other  sta- 
tions reported  freezing  temperatures  during 
the  month. 

Precipitation  averaged  2.56  inches  with  station 
totals  ranging  from  1.17  inches  at  Sandy  Hook 
to  4.83  inches  at  Berlin  1  W.   The  greatest 
daily  amount  was  3.12  inches  at  Berlin  1  W  on 
the  20th. 

Based  on  available  reports,  the  percentage  of 
sunshine  during  the  month  was  below  normal 
expectations,  and  this  fact  was  reflected  in 
the  greater  than  usual  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

The  weather  in  New  Jersey  during  the  first  week 
of  September  averaged  above  normal  in  tempera- 
ture, and  rainfall  was  confined  to  scattered 
showers  with  amounts  very  light  in  most  areas. 
Some  sections  reported  none  at  all  for  the  week. 
Frontal  systems  that  moved  across  the  State  on 
the  7th  and  12th  ushered  in  cool,  Canadian  air 
masses  that  lowered  temperatures,  with  readings 
during  the  second  week  averaging  below  normal 
levels.   It  was  quite  cool  on  the  mornings  of 
the  13th  and  14th  with  minima  in  the  30's  at 
cooler  localities.   Precipitation  occurrences 
during  the  second  week  were  of  little  conse- 
quence. 

Warmer  weather  prevailed  during  the  period  15th 
to  20th  with  readings  averaging  slightly  above 
seasonal  levels.   Light  precipitation  occurred 
on  the  19th  and  20th  as  a  result  of  the  fringe 
effects  of  hurricane  "lone"  which  threatened 
the  State  at  this  time,  but  turned  eastward 
from  southern  Virginia  and  moved  out  to  sea  on 
the  morning  of  the  20th.   Pressure  patterns 
that  controlled  the  State's  weather  during  the 
remainder  of  the  month  produced  temperatures 
that  averaged  well  below  normal  expectancy,  with 
readings  in  the  30 's  reported  from  several  sta- 
tions on  the  22nd,  26th  and  27th.   These  pressure 
movements  brought  good  rains  to  the  State  on 
the  23rd,  24th,  28th,  and  30th,  and  the  month 


ended  with  soil  moisture  ample  for  all  needs. 

Streamflow  conditions  during  September  as  re- 
ported by  the  U.  S.  Geological  Survey  were  as 
follows:   Runoff  receded  from  the  excessive 
flows  of  August  and  was  mostly  in  the  normal 
range.   Ground-water  levels  generally  were  about 
average  or  above. 

WEATHER  EFFECTS 

September  rainfall  was  short,  but  despite  this 
fact,  the  month  was  generally  favorable  for 
farm  work  and  crop  progress,  because  heavy 
August  precipitation  provided  sufficient  mois- 
ture for  crop  requirements  during  the  month. 
The  generally  open  clear  weather  permitted  a 
rapid  advance  in  harvest  of  crops  and  fruits, 
and  as  the  month  ended  harvest  progress  was 
well  abreast  of  the  usual  for  the  time  of  year. 
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September  was  generally  a  favorable  month  for 
the  growth  of  late  season  crops  of  commercial 
vegetables,  as  well  as  for  harvesting  those 
maturing.   Fall  spinach  was  beginning  to  move 
to  market  from  most  sections  as  the  month  ended, 
and  harvesting  will  continue  until  freezing 
weather  arrives.   Peppers  were  still  in  good 
supply  but  the  arrival  of  frosts  will  end  the 
season . 

As  a  result  of  adequate  moisture  supplies,  late 
variety  apples  sized  well,  and  cooler  September 
temperatures  aided  in  putting  a  good  finish  and 
color  on  the  crop.   Harvest  was  general  through- 
out the  month  with  crop  quality  reported  good. 
Harvest  of  peaches  and  grapes  was  completed  in 
September  and  indicated  production  was  unchanged 
from  a  month  ago. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Hurricane  "lone"  threatened  the  State  on  the  20th, 
but  turned  eastward  from  southern  Virginia  caus- 
ing only  minor  damage  in  New  Jersey. 

FLOODS 

There  were  none  reported  during  September. 
Franklin  W.  Long 
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0 

1941 

67.5 

98 

26 

0.28 

0 

1942 

66.1 

96 

25 

4.55 

0 

1943 

65.0 

98 

26 

1.85 

0 

1944 

66.8 

99 

28 

7.93 

0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

» 

_ 

« 
CT 

b0  <C 

S 

s 

i 

3 

> 
< 

>•    * 
V    0 

>  a 
<  n 

1945 

69.0 

96 

39 

4.66 

0 

1946 

67.5 

92 

34 

3.34 

0 

1947 

67.0 

95 

19 

2.68 

0 

1948 

66.2 

95 

28 

1.12 

0 

1949 

63.8 

90 

31 

4.20 

0 

1950 

62.9 

92 

29 

3.34 

0 

1951 

65.6 

92 

24 

1.84 

0 

1952 

66.3 

96 

33 

3.83 

T 

1953 

67.2 

106 

25 

1.49 

T 

1954 

66.0 

94 

32 

5.66 

T 

1955 

65.6 

88 

30 

2.56 

0 

All 

Years 

65.9 

3.68 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  79  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE 


NEW    JERSEY 
SEPTEMBER    1955 


Terr 

perature 

Precipitation 

if  fi- 

I  i 

0» 

E 
m    o 
3   2 

^ 

Q 

01 
41 

N 

}.  of  Days 

a 

n   0 

3   2 

& 

3 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max 

M 

in 

H 

0  £ 

e 

I 

o  I 

0 

"m  ' 

25 

s 

5  5 
4  i 

S  3 

< 

1  i 

Q  £ 

0) 
Q 

.3 

Q 

a 

o>< 

o  s 

°  S 

hi 

0 

1  2 

s 

3 
Q 

0 

a 

I 

0 

o 

0 

|H  0 

ATLANTIC  CITY  WB 

R 

73.9 

63.3 

68.6 

.3 

86 

7 

50 

26 

25 

0 

0 

0 

0 

1.99 

-  1,52 

,52 

20 

.0 

0 

b 

2 

0 

AUDUBON 

77.7 

57.7 

67,7 

85 

6+ 

43 

27 

39 

0 

0 

0 

0 

3.44 

1,84 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

BELLEPLAIN 

78.7 

53.5 

66,1 

-   .4 

88 

1 

39 

14 

55 

0 

0 

0 

0 

1.88 

-  1,75 

,90 

20 

.0 

0 

1 

0 

BELVIDERE 

77.3 

53.8 

65.6 

.3 

88 

17 

39 

26 

79 

0 

0 

0 

0 

3.23 

-   ,55 

1,78 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

BOONTON 

AM 

75.3 

50.6 

63.0 

.7 

84 

19 

37 

27 

115 

0 

0 

0 

0 

3.10 

-  1.02 

1,22 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

BRIDGETON  2  SSE 

AM 

M 

86 

8 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

BURLINGTON 

79.3 

58.2 

68.8 

.8 

86 

7  + 

42 

27 

30 

0 

0 

0 

0 

1.53 

-  2.26 

.67 

24 

•  0 

0 

3 

2 

0 

CANOE  BROOK 

AM 

76. 4M 

52.4 

64. 4M 

■  4 

83 

21 

37 

26 

89 

0 

0 

0 

0 

2.34 

-  2.52 

,95 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

CAPE  MAY  3  W 

77. 5M 

63. 8M 

70. 7M 

2.2 

83 

7  + 

49 

27 

10 

0 

0 

0 

0 

3.87 

,78 

1,46 

1 

.0 

0 

5 

3 

2 

CHARLOTTEBURG 

AM 

73.4 

45.8 

59.6 

-  2.9 

83 

19 

32 

27+ 

178 

0 

0 

2 

0 

3.51 

-   .98 

,98 

24 

.0 

0 

6 

4 

0 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

77.2 

57.3 

67.3 

•  1 

85 

6+ 

44 

27 

35 

0 

0 

0 

0 

3.15 

-   .34 

2,13 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

ELIZABETH 

77,0 

55.7 

66.4 

-   .6 

86 

7 

43 

26+ 

53 

0 

0 

0 

0 

2.45 

-  1.60 

1,31 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

AM 

75.4 

50.1 

62.8 

83 

19 

38 

26 

113 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1,40 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

FLEMINGTON  1  NE 

77.2 

53.0 

65.1 

-  1.8 

84 

18+ 

37 

27 

81 

0 

0 

0 

0 

1.95 

-1.84 

1,03 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

FREEHOLD 

76.2 

55.7 

66.0 

-   .2 

84 

15 

42 

22+ 

63 

0 

0 

0 

0 

1.46 

-  2,92 

,60 

28 

•  0 

0 

4 

2 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

AM 

78.6 

56. 4M 

67. 5M 

■  2 

88 

8 

32 

0 

0 

0 

0 

3.68 

,12 

1,34 

21 

.0 

0 

6 

3 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

74.9 

55.2 

65.1 

-  1.4 

83 

7+ 

41 

27 

81 

0 

0 

0 

0 

1.72 

-  2.09 

,72 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

77.4 

53.3 

65,4 

-  1.1 

85 

1  + 

36 

13+ 

85 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-  2.36 

,69 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

JERSEY  CITY 

73.0 

58,3 

65.7 

-  2.0 

82 

7  + 

47 

22+ 

58 

0 

0 

0 

0 

2.74 

-   .98 

1,33 

24 

•  0 

0 

5 

2 

1 

LAKEWOOD  2  ENE 

74.4 

52,3 

63,4 

-  2.1 

85 

15 

38 

27 

101 

0 

0 

0 

0 

3.20 

-   .29 

1,16 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

LAMBERTVILLE 

77.2 

54.6 

66.0 

.0 

85 

20 

39 

26 

68 

0 

0 

0 

0 

1.86 

-  1.81 

1.01 

24 

•  0 

0 

3 

2 

1 

LAYTON  3  NW 

72.6 

47.4 

60.0 

-  2.6 

85 

7 

30 

22 

175 

0 

0 

2 

0 

3.04 

-   .87 

1.70 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

LEESBURG  STATE  FARM 

AM 

77,3 

55.7 

66.5 

87 

8 

41 

27 

53 

0 

0 

0 

0 

1.74 

.56 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 

77.1 

50,2 

63.7 

-  1.8 

86 

21 

40 

22+ 

73 

0 

0 

0 

0 

2.72 

-  1.50 

1,11 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

LONG  BRANCH 

74.4 

57.5 

66.0 

-   .1 

84 

7 

42 

27 

53 

0 

0 

0 

0 

1.38 

-  2.41 

.48 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

LONG  VALLEY 

74.6 

51.8 

63.2 

.3 

83 

20 

35 

27 

105 

0 

0 

0 

0 

2.69 

-  1.76 

1.16 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

78.0 

56.6 

67,3 

86 

7 

42 

27 

42 

0 

0 

0 

0 

2.88 

1.38 

20 

.0 

0 

6 

1 

1 

MOORESTOWN 

76.1 

55.2 

65,7 

-   .6 

83 

6+ 

41 

27 

66 

0 

0 

0 

0 

2.21 

-1.54 

,96 

20 

.0 

0 

4 

2 

0 

MORRIS  PLAINS 

AM 

75.2 

51.7 

63,5 

82 

18+ 

36 

27 

102 

0 

0 

0 

0 

3.46 

1,56 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

NEWARK  WB  AIRPORT 

R 

75.3 

58.8 

67.1 

.3 

85 

20 

47 

27 

45 

0 

0 

0 

0 

2.29 

-  1.60 

1,14 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

76.3 

54.7 

65.5 

-   .4 

83 

20 

43 

14+ 

67 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-  2.00 

,91 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

NEWTON 

AM 

74.1 

48.8 

61.5 

-  2.4 

83 

20 

35 

22+ 

139 

0 

0 

0 

0 

3.88 

.08 

1.45 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

PATERSON 

AM 

76.4 

55.0 

65.7 

.6 

84 

8+ 

44 

26 

59 

0 

0 

0 

0 

3.61 

-   .54 

1.41 

24 

•  0 

0 

5 

3 

1 

PEMBERTON  3  E 

78.7 

54.6 

66.7 

-  1.5 

86 

7 

37 

27 

61 

0 

0 

0 

0 

2.14 

-  2.03 

.97 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

PHILLIPSBURG 

78.4 

54.3 

66.4 

1.2 

86 

17+ 

40 

26+ 

64 

0 

0 

0 

0 

2.13 

-  1.55 

.92 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

PLAINFIELD 

76.2 

56.1 

66.2 

•  5 

85 

7 

41 

27 

64 

0 

0 

0 

0 

2.50 

-  2.03 

1.19 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

PLEASANTVILLE  1  N 

AM 

77.1 

56.0 

66.6 

•  4 

88 

1 

39 

27 

53 

0 

0 

3 

0 

1.81 

-  1.63 

.69 

1 

.0 

0 

5 

1 

0 

RIDGEFIELD 

76.5 

55.5 

66.0 

.6 

84 

4  + 

43 

22+ 

67 

0 

0 

0 

0 

2.96 

-  1.16 

1,10 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

RUNYON 

79.0 

50.5 

64.8 

■  1 

86 

1 

33 

27 

86 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  2.39 

,76 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

SANDY  HOOK 

74.7 

62.8 

68.8 

1.3 

85 

7 

53 

26+ 

14 

0 

0 

0 

0 

1.17 

-  2.26 

.67 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

SOMERVILLE 

76.8 

55.3 

66.1 

.2 

84 

7  + 

38 

27 

71 

0 

0 

0 

0 

1.93 

-  1.85 

1.00 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

SUSSEX  3  N 

74.3 

51.1 

62.7 

-  1.6 

84 

19 

36 

22 

116 

0 

0 

0 

0 

3.35 

-   ,66 

1.81 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

TRENTON  2 

77.0 

56.8 

66.9 

.1 

85 

20 

43 

27 

50 

0 

0 

0 

0 

2.04 

-  3,02 

.95 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

TRENTON  WB  CITY 

R 

75.0 

57.8 

66.4 

-   .6 

84 

20 

47 

26+ 

52 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  2.00 

.70 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

TUCKERTON  2  SW 

WOODSTOWN  2  NW 

AM 

78.2 

57.3 

67.8 

86 

7+ 

46 

26 

34 

0 

0 

0 

0 

2.99 

1.20 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

STATE 

65.6 

-   .3 

2.56 

-  1,12 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  80  - 


DAILY  PRECIPITATION 


I,,!.;.-  3 


g 

Day  of  month 

Station 

1    •  |  3 

*    \    b 

B 

10   11 

!'.'. 

18 

22  :   23 

0   27 

28  |  29 

31 

ATLANTIC  CITY  MB 
AUOUHON 

I. 00 

LT 

1 

T 

7 

T 
.06 

.16   .12 

.06  1.84 

I     .11   .17 
.10   .71 

.91 
.42 

..  . 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

1.71 

.11   .93 

.30 
.16 

.26 
.40 

"L  AIN 

1.66 

•      .40 

.90 

IIUMR 

2.03 

.03 

.27  1.04 

7     .47 

■  62 

.40 

BELVIDEKI 

3.23 

T 

T 

.01 

.07 

■  30 

1.78 

.78 

.29 

Ml  KLIN  1  W 

4.03 

•  20 

3.12  1.03 

•  46 

BOON TON 

3.10 

.53 

.08 

T 

.13   7 

1.22 

.44 

.70 

URANCMVILLl 

3.04 

.28 

.08 

.04 

•  10 

1.04 

1.48 

•  02 

HrtiootTON  ;  sse 

- 

.13   .03 

.  .'tt 

.73   .14 

BURLINGTON 

1.53 

.21 

.67 

•  04 

.01 

CANISTEAR  RESERVOIR 

3.70 

.31 

.10 

.06 

1.06 

1.33 

•  84 

CANOE  8ROOK 

2.34 

T 

.07 

T 

.0, 

7 

.23 

.99 

.33 

•  72 

t ANTON 

-.-- 

2.81   .31 

.65 

.28 

CAPE  MAY  3  W 

3.37 

1.46 

.11 

.09   .64 

■  06 

1.26 

.21 

CEDAR  GROVE 

3.29 

.29 

.10 

.32 

1.40 

1.18 

CHARL0TTE8URG 

3.31 

.01 

.53 

.10 

.03 

.13 

.96 

•  86 

•  09 

CHATHAM 

2.23 

.08 

.08 

■  04 

T 

7 

•  21 

•  90 

•  26 

•  60 

CMATSWORTH  5  S 

RECORD  MISSING 

CLAYTON 

J. 15 

7 

•OS  2(13 

7          .39 

•  32 

.03 

CLINTON 

2.23 

.06 

.12 

1.34 

.66 

•  03 

OEEPWATER 

1.73 

.04 

.02   .53 

•04   ,72 

.23 

•  13 

ELIZABETH 

2.45 

.01 

.06 

.01 

.01 

•01   .34 

1.31 

•  70 

ELI2A8ETHPORT 

2.45 

.01 

T 

•15   .27 

.03  1.09 

•  72 

•  10 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2. 70 

.26 

.15 

7 

.02 

1.40 

.23 

•  73 

FLEMINGTON  1  NE 

1.93 

T 

•  02 

.08 

T 

•  02 

7     .11 

7    1.03 

.14 

•  33 

•  02 

FORTESCUE 

3.6S 

1.39   .14   .04 

.78 

.10   .86 

•  20 

.17 

FREEHOLD 

l.*6 

.01 

•  04 

.19 

■  92 

•  10 

•  60 

GREENWOOD  LAKE 

3.46 

.04 

.28 

.08 

.10 

.04 

1*06 

1.14 

•  72 
.29 

HAMMONTON  2  NNE 

3. 68 

.24 

.01 

.32 

•98  1*34 

•  50 

HIGHTSTOWN  1  N 

1.72 

.01 

T 

7     .39 

7         .72 

.60 

INDIAN  MILLS  2  W 

1.31 

T          .04 

•  01 

7 

.04   .69 

■  40 

.35 

7 

IRVINGTON 

2.32 

.02 

T 

■10   .09 

•15  1.13 

•  63 

•  20 

JERSEY  CITY 

2.74 

•  03 

.01 

.15   .15 

.03  1.33 

.79 

•  23 

LAKEWQOD  2  ENE 

3.20 

.03 

•  03 

.09  1.00 

.03  1.16 

.65 

•  21 

LAMBERTVILLE 

1.S6 

T 

7     .13 

1.01 

.69   7 

•  03 

LAYTON  3  NW 

3.04 

.08 

.08 

.03 

.03  1.70 

.10 

•  64 

•  30 

LEES8URG  STATE  FARM 

1.74 

.24   .01 

T 

.01 

7     .47   .56 

.06 

.10 

•  29 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

2.72 

T           .03 

.30 

T 

.01 

•  14 

1.11 

.47 

•  66 

LONG  BRANCH 

1.38 

T     .01   .03 

•  01 

7     .03 

.02   .43 

.48 

•  37 

LONG  VALLEY 

2.69 

.10 

•  03 

.09 

.28 

1.16 

.74 

■  27 

MACOPIN  INTAKE 

3.78 

T 

.47 

.09 

.09 

.14 

1*32 

•  74 

.93 

MANVILLE 

2.08 

T 

.27   .24 

•00   >60 

•60 

MARLTON  1  H 

3.33 

•  01 

2.30 

•  55 

•  47 

MAYS  LANDING 

2.29 

.20 

•  02 

■50   .86 

•  39 

•  32 

MIDLAND  PARK 

3.06 

•  42 

•  02 

.01 

.23 

1.59 

•  78 

■  01 

MILLVILLE 

2.68 

.10   .01   .03 

•  08 

.11  1.33 

•31   •>< 

■  30 

•  05 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

2.88 

.12   T     .03 

T 

.39 

.07  1.36 

•18   .27 

•  30 
1.02 
.47 

•  03 

MILTON 
MOOR ES TOWN 

4.12 
2.21 

T 

•  60 

.07 

.10 

.15 

.05   .20 
.96   .22 

•10   .95 

•  88 
.56 

MORRI5  PLAINS 

3.46 

.03 

.26 

.21 

T 

T 

7 

.30 

liM 

.10 

.76 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

2.29 

T 

.04 

T 

T 

7 

.16   .06 

.09  1.14 

•  60 

•  20 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

1.83 

T 

.02   .25 

•  91 

•  03 

•  62 

7 
•  32 

NEW  MILFORD 

3.04 

•  24 

.02 

.08 

.14   .06 

•06  1*46 

.66 

NEWTON 

3.88 

•  54 

.09 

.21 

.12 

•  82 

1*45 

•  65 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

3.77 

•  50 

.05 

.13 

■  14 

•  98 

1.05 

•  92 

ORANGE 

.14   *08 

.01 

.06 

1*48        • 

•  73 

PATERSON 

3.61 

.06 

.33 

•  02 

.01 

.01 

.35   7 

1.41 

.35 

•  87   7 

PEMBERTON  3  E 

2.14 

.05 

.03   .97 

•  97 

•  04 

.40 

PHILLIPSBURG 

2.13 

T 

T 

.Ob 

T 

.04 

•  92 

.23 

•  OS 

•  04 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

2.91 

.50 

.30 

.61 

.74 

.76 

.13 

PLAINFIELD 

2.50 

T 

T 

.01 

•02   .29 

7    1.19 

•  64 

•  24   7 

.63 

PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 

1.81 
1.86 

.69   .03   T 

•  15 

7     .24 

7     .08 

.35 

.01  1.00 

.09 

•  14 

RAHWAY 

2.07 

•  02 

T 

.07   .15 

7    1.03 

•  70 

•  10 

RIDGEFIELD 

2.96 

T 

.15   .03 

■  02 

.22 

.10   .17 

•04  1*10 

•  73 

•  40 

RINGWOOD 
RUNYON 

3.44 
1.75 

T 

■  28 

T 

7 

.Ob 

7     .09 

7 

.04 
•  22 

1*08 
.76 

1*13   T 
.23 

•  74 

•  94 

SANDY  HOOK 

1.17 

T 

T 

7     .05 

.67 

•  49 

7 

SOMERVILLE 

1.93 

T 

•  40 

1*00 

•  93 

SPLIT  ROCK  POND 

3.56 

.60 

.12 

•  08 

.16 

1.22 

•  41 

•  97 

•  61 

•  42 

•  90 

•  40 

SUSSEX  3  N 

3.35 

.39 

T 

•  12 

.15 

•  03 

1*81 

•  2. 

SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

1.81 
2.44 
2.04 

.01        .09 
■  42 

T 

.0* 
,02 

•  44 

1.03 

.04   .09 

•  01 

.47 

.07   .95 

•  21 

TRENTON  WB  CITY          R 

1.75 

•03   .10 

.11   .70 

•  63 

•  18 

TUCKERTON  2  SW 

RECORD  MISSING 

VINELAND 

2.71 

.18        .03 

■  1C 

.65   .76 

•  48 

•  20 

•  31 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WESTFIELD 

3.18 
2.46 

.46 

•  02 
T 

•  2C 

.1C 

.03 

•  03 

.11   .13 

1.06 
1.21 

■  M 

•  60 

•  77   7 

•  12 

WOODCLIFF  LAKE 

3.41 

.36 

•  02 

.16   .08 

•04  1.76 

.73 

•  26 

WOODSTOWN  2  NW 

2.99 

•  10 

1.20   .39 

.81 

.33 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
SEPTEMBER    1955 


Day  Of  Month 


16       17 


18      19      20      21 


25      26      27      28      29      30      31 


ATLANTIC  CITY  WB 


BELLEPLAIN 


BELVIDERE 


BRIDGETON  2  SSE 


BURLINGTON 


CANOE  BROOK 


CAPE  MAY  3  W 


CHARLOTTEBURG 

CHATSWORTH  5  S 

CLAYTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLD 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

JERSEY  CITY 

LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  3  NW 

LEESBURG  STATE  FARM 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


PEMBERTON  3  E 


PHILLIPSBURG 


PLAINFIELD 


PLEASANTVILLE  1  N 


RIDGEFIELD 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


77   74   73 
67   71   71 


84   79 
66   68 


59   59   59 


84   84 
64   66 


83   80 
65   68 


81   81 
62   63 


61   81 
66   69 


78  79 
67  71 

83  85 

62  67 

84  87 
65  6b 

85  84 
61  59 

82  78 

59  60 

79  82 
61  66 

85  85 

63  68 


54   60   55 


79   78 
55   55 


83   78 
62   64 


80 

31 

61 

69 

79 

82 

53 

56 

83   79 
66   67 


86   85 
65   66 


82   76 
65   66 


78   78 
67   67 


80   75 
66   64 


82   79 
63   65 


68   70 
50   53 


81   83 
63   63 


80   75 
66   68 


79   71 
58   59 


83   78 
65   68 


82   78 
66   67 


82   85 
57   64 


82   80 
62   63 


80   79 
64   57 


83   83 
58   61 


83   80 

60   65 


82   81 
62   64 


83   84   85 


81   75 
65   64 


83   78 
60   63 


83   83 
62   63 


76   82 
52   55 


76   76   80 


82 

82 

60 

62 

83 

77 

62 

67 

80 

80 

55 

58 

79   79 
58   60 


84   79 
63   66 


80   78 
55   58 


82   82 
64   62 


65   67   63 


82   75 
64   66 


88   82 
66   67 


78 
64 

79  81  80 
61  61  64 

77  82  82 

52  60  59 

81  82  83 

61  61  61 

82  85  83 

62  58  63 

82  83  84 

57  60  62 

80  81  80 

63  65  64 

77  76  83 

67  57  59 


86  67  73 

64  54  61 

85  73  75 

68  51  49 

84  77  80 

45  41  50 

83  75  75 

63  43  47 

82  78  72 


84   86   74 
69   49   46 


86   78   75 
69   49   51 


82   82   81 


83   81   76 
72   54   55 


78   74   68 


81   80   74 
64   51   56 


75   75 
47   51 


79   70 
43   43 


75  75  77 

67  65  60 

82  81  74 

55  64  60 

81  77  75 

59  62  55 

80  85  75 

61  66  54 

70  79  78 

50  56  56 


82  81 

55  64 

79  80 

53  61 


67   74   76 


70   78 
40   39 


77   74 
67   65 


77   75 
54   52 


80  79  73 
57  61  56 

81  76  76 
56  63  57 

79  78  78 

46  56  49 


70   71   74 
41   41   44 


74   73   78 
44   43   56 


70  72  75 

39  45  51 

73  78  80 

55  56  67 


74   73 
69   69 


80   83 
65   60 


83   88 
59   52 


79   80 
58   55 


82   83 
61   59 


82   84 
65   65 


82   80 
57   55 


79   79 
69   69 


66   68 
35   35 


72  78  83 
46  47  6  0 

73  77  85 
46  48  5  8 


82   82 
61   63 


78   84 
58   60 


85   75 
64   56 


85   72 
67   54 


85   83 
65   45 


86   74 
68   52 


81   83 
56   53 


75   85 
71   50 


86   79 
70   56 


79   83 
69   56 


83   79 
73   65 


82   80 
55   50 


85   78 
67   54 


84   75 
71   51 


82  73  73 
63  42  46 

83  75  73 

66  46  49 

85  88  75 

69  47  46 

83  72  72 

68  45  46 

85  75  72 

67  42  40 


70   68 
51   51 


69   72 
45   44 


77   75 
44   46 


70   70 
35   39 


82  79 

61  55 

78  73 

62  58 

78  79 
56  58 

79  73 
61  57 

79  73 

59  55 

73  72 

60  60 

75  73 

58  42 

81  72 

63  57 


68 

75 

42 

45 

78 

83 

39 

59 

76 

84 

45 

57 

77   73   82 


65   75   83 
44   44   5  7 


78   84 
37   53 


69   72   81 
50   52   62 


78 

79 

54 

54 

81 

84 

52 

59 

79 

81 

51 

61 

81 

84 

57 

58 

80 

82 

58 

53 

84 

77 

70 

53 

83 

75 

69 

49 

67  68  73 
54  64  66 

68  70  72 
48  58  57 

72  71  75 

42  60  60 

67  66  70 

40  52  55 

69  66  65 

38  40  51 


72  69  74 
49  58  58 

79  66  68 

42  46  53 

73  74  76 
62  62  66 

65  67  68 

33  36  48 


67  67  73 
48  58  60 

70  67  71 

45  54  58 

70  67  65 

39  40  51 

70  65  72 

38  53  55 

68  56  72 
42  57  58 


75   62   70 
56   50   54 


74   68   73 
55   48   43 


74   68   74 


80   69   74 
6*   58   64 


63   53   51 


69   67 
39   42 


71   68   67 
57   38   37 


77   68   72 
57   47   42 


71   68   66 

49   37   41 


73   71   71 
69   50   49 


69   65   64 
40   33   32 


78 

70 

45 

42 

72 

65 

45 

56 

76 

75 

47 

49 

79   77   76 
60   53   51 


69 

76 

44 

46 

78 

76 

65 

56 

66 

74 

32   43   44 


65  70 

46  44 

69  72 

43  43  !  43 

68  65   73 

38  39   39 


75  76 
52  53 

76  71 
49  53 


70  |  76 
37  '    60 


75 

85 

40 

53 

80 

84 

42 

62 

82   87   74 
68   48   44 


82   74 
46   49 


84   70   73 

61   50   49 


71   72 
41   43 


80  TO  71  70  80 

56   60  48i  34  38  52 

74   78  77 !  76  72  77 

51   63  58,  44  44  50   62 


81   80  I  75 
53   61   61 


83 

83 

54 

63 

73 

77 

63 

64 

76 

81 

50 

59 

81 

82 

56 

55 

78 

83 

52 

52 

83   72 
68   52 


84 

71 

69 

47 

8  2 

70 

63 

53 

82 

71 

59 

45 

82   85   77 


83   68 
60   45 


70   70 
59   60 


70  |  65   70 

54   42   43 

73   72   69 


69  !  71 
57  I  52 


69   72  I  72 

57   59  '  52 


65  73 

43  41 

68  71 

38  36 


76  72 

47  47 

76  71 

46  48 

77   73  75 

59   49  51 

80   82  70 


73  73 

47  48 

75  77 

45  46 


64   71 
55   60 


66   66   71 

43   57   61 


67   72 
55   57 


67  I  67 
50  !  44 


65 

65 

7« 

71 

68 

47 

48 

64 

54 

56 

64 

08 

78 

71 

75 

43 

38 

55 

49 

46 

66 

71 

78 

75 

70 

39 

41 

61 

47 

50 

60 

66 

74 

62 

62 

31 

40 

53 

40 

46 

74   82   83   83 


76 

75 

50 

47 

72 

71 

47 

47 

80  79  73 

63  56  42 

76  73  69 

62  58'  47 

79  72 

63  53 


77 

76 

60 

49 

80 

72 

59 

52 

79   71   70 
60   41   45 


84  71  71  76 

59  53  55  60 

82  77  72  I  80 

65  46  46  ]  52 

79  76  71  I  70 

60  40  44 I  53 

83  84  72  |  73 

61  48  50  56 

86  81  72  [  80 

66  44  42  I  52 

83  80  74  |  80 

63  45  48 |  60 

85  74  72  81 
66  45  49  54 


81   86   71 


83   83  1  82 
64   62   55 


77  75  71 

63  55  37 

76  72  70 
65  57  52 

77  76  70 

60  56  44 

76  79 |  68 

62  53 

79  73 

64  58 

79  76  !  73 

61  54  |  39 


83  83 

64  55 

78  74 

62  59 

78  80 

55  64 


74   76   83 
43   50   58 


74   83  1  75 
55   61  I  64 


79  82 

45  58 

79  82 

43  59 

73  79 

38  62 

73  84 

53  63 

76  82 

43  57 

70  75 

38  49 

70  76 

47  51 


81   80   84 
61   60  I  64 


74   77 
60   60 


77   82 
54   56 


83   84   76 
63   62  '  66 


77   85  I  74 
71   50   46 


84   86   71 
59   54  I  40 


78   83   82 
60   59   63 


77   82 
50   58 


78   80 
55   59 


83   72 
61   52 


83   78 
68   58 


85   72 
56   50 


83   71 
60   49 


81   81 
69   52 


85   71 
63   54 


83   80 
68   50 


78   84  1  62 
39   56  I  61 


77   83   84 
41   60   60 


77   76 
52   55  i 


79   78   79 
58   62  ;  61 


84   84  I  75 
59   61   60 


86   83  I  84 

54   57 


69  73 

52  60 

69  66 

50  54  ] 

67  73 

58  61 


72   76   83 
43   45   60 


71   76 
46   48 


46   50   58 


77   74 

64   50   45 


79   84 

47   63 


78   84 
58   60 


78 

77 

65 

64 

79 

83 

59 

61 

83   81   67 

58   50  I  35 


61  55   45 

85  84  i  76 

70  49  i  42 

86  84   72 

69  53  !  42 

84  72   69 

70  52   44 

75  83   75 

70  48  ]  45 

83  71  I  67 

61  48  I  43 


75  69 

45  41  | 

70  68 

40  40 

65  69  J 

46  42 


79  75 

52  49 

79  76 

47  50 

70  73 

52  52 


61 

69 

68 

62 

66 

76 

74 

66 

52 

54 

52 

39 

35 

58 

50 

49 

73 

75 

74 

69 

72 

79 

78 

77 

59 

62 

53 

46 

42 

61 

53 

51 

68 

73 

71 

66 

72 

77 

75 

76 

57 

59 

50 

46 

41 

57 

50 

49 

63 

69 

69 

66 

67 

77 

75 

70 

50 

53 

54 

39 

36 

38 

50 

47 

66 

73 

70 

66 

67 

78 

72 

71 

55 

60 

54 

48 

47 

61 

55 

57 

65 

72 

70 

66 

69 

77 

74 

73 

53 

56 

52 

43 

43 

58 

47 

49 

65 

6  2 

68 

66 

65 

68 

73 

72 

40 

50 

48 

35 

35 

39 

40 

47 

68 

70 

70 

70 

65 

70 

79 

75 

49 

53 

55 

44 

45 

47 

52 

53 

67 

74 

75 

67 

71 

80 

76 

77 

57 

59 

52 

45 

37 

60 

47 

47 

67   71 
55   56 


64   71 
54   59 


66   70 

40   40 


58   72 

42   41 


70   72  I  73 
49   62   58 


65   70   70 
52   57 


74   73  I  70 
45   39   52 


66   72   77 
43   43   63 


75  75 
46  56 

74  71 

52  51 

80  74 

52  46 

76  73 

51  55 


77.1 

56.0 


See  Reference  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S    ( 


NEW 

Bl  R    1955 


Da  y 

Ol  Monlh 

\ 

MAX 

2 
89 

3 
B5 

* 
82 

! 

63 

6 
B9 

! 
85 

! 

75 

9 
7* 

,0 
83 

76 

19 
»9 

,3 

72 

M 

re 

15 
84 

IS 
61 

'7 

64 

18 
83 

" 

20 

2) 

22 

23 

u 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

< 

RUNYON 

80 

89 

75 

74 

76 

n 

73 

74 

'l 

79 

72 

ll 

79.0 

MIN 

62 

63 

6] 

S« 

60 

56 

40 

41 

43 

52 

40 

35 

19 

51 

64 

56 

M, 

58 

60 

5* 

39 

56 

56 

51 

42 

13 

55 

46 

44 

50.5 

SANDY  HOOK 

MAX 

SO 

76 

77 

78 

79 

77 

85 

73 

'.' 

76 

73 

7  3 

70 

72 

B2 

75 

74 

n 

73 

63 

ll 

65 

67 

u 

72 

70 

72 

76 

74 

73 

74  ■  7 

MIN 

70 

70 

66 

69 

66 

69 

70 

58 

60 

65 

69 

62 

56 

61 

99 

68 

66 

64 

66 

70 

99 

54 

50 

1,2 

60 

S3 

53 

64 

60 

56 

62  ■  8 

1  I  LLE 

MAX 

83 

78 

:■• 

81 

82 

B2 

84 

74 

ra 

80 

80 

13 

72 

77 

84 

80 

80 

M  i 

80 

84 

II 

68 

65 

71 

71 

68 

72 

78 

78 

71 

76.11 

MIN 

62 

66 

BO 

61 

68 

6.' 

64 

44 

47 

57 

62 

5! 

41 

42 

60 

61 

62 

61 

71 

93 

46 

53 

99 

51 

39 

III 

60 

49 

49 

55.3 

SUSSEX  3  N 

MAX 

83 

78 

BO 

81 

81 

80 

75 

70 

•o 

76 

76 

74 

70 

74 

BO 

75 

75 

83 

84 

82 

r, 

64 

63 

66 

68 

65 

.-,.1 

73 

72 

62 

74.3 

MIN 

56 

58 

54 

54 

60 

SV 

59 

41 

45 

60 

62 

52 

38 

40 

60 

54 

. 

56 

55 

60 

47 

36 

48 

'•0 

50 

37 

II 

58 

45 

51 

31.1 

TRENTON  2 

MAX 

83 

76 

78 

83 

84 

3 

84 

7? 

73 

80 

79 

73 

71 

79 

63 

82 

82 

B2 

78 

85 

72 

67 

66 

72 

72 

67 

11 

76 

76 

74 

77.0 

MIN 

67 

67 

62 

62 

64 

6  b 

61 

49 

4U 

55 

63 

56 

48 

47 

00 

63 

57 

66 

60 

64 

52 

45 

56 

58 

56 

45 

43 

60 

52 

51 

56.6 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

82 

76 

76 

81 

HI 

B2 

82 

70 

71 

77 

78 

71 

68 

76 

ll,' 

78 

80 

79 

76 

84 

70 

65 

66 

73 

69 

64 

7  0 

77 

72 

73 

75.0 

MIN 

68 

66 

64 

64 

64 

67 

57 

52 

52 

57 

65 

56 

50 

49 

0  1 

62 

59 

65 

60 

64 

53 

48 

57 

56 

53 

47 

47 

61 

55 

52 

57.8 

TUCKERTON  2  SW 

MAX 

MIN 

WOODSTOWN  2  NW 

MAX 

84 

78 

77 

82 

83 

84 

86 

83 

76 

84 

82 

76 

78 

76 

80 

85 

86 

82 

80 

75 

3  2 

70 

70 

67 

73 

66 

71 

80 

75 

74 

78.2 

MIN 

68 

65 

64 

61 

68 

68 

61 

51 

55 

61 

60 

53 

53 

50 

63 

60 

65 

62 

60 

55 

1,9 

48 

50 

46 

48 

46 

59 

55 

53 

61 

57.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ot  month 

Station 

"3  „  ti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  J5 

EVAP 

06 

03 

m 

06 

01 

12 

IK 

.17 

.14 

.09 

.03 

.14 

.11 

.10 

.13 

.22 

.03 

.12 

.03 

.14 

.14 

.06 

.00 

.00 

.13 

.07 

.16 

.07 

.08 

B2.81 

WIND 

1 

1 

1 

l 

6 

3 

4 

13 

5 

8 

8 

8 

20 

3 

14 

5 

8 

2 

2 

3 

27 

12 

2 

12 

7 

17 

8 

20 

4 

8 

233 

PLEASAWTVILLE  1  N 

EVAP 

17 

24 

.06 

.12 

.01 

.19 

.06 

.05 

.19 

.09 

.11 

.12 

.15 

.02 

.10 

.24 

.11 

.08 

.10 

• 

• 

.08 

.11 

* 

• 

.25 

.08 

.15 

.14 

.12 

3.14 

WIND 

5 

8 

4 

7 

8 

25 

15 

17 

26 

18 

21 

16 

38 

19 

23 

21 

lb 

9 

4 

36 

41 

41 

2" 

14 

0 

2b 

10 

19 

4U 

RONTON 

EVAP 

13 

12 

10 

22 

09 

09 

12 

■  13 

.08 

.09 

.08 

.08 

.13 

.11 

.10 

.10 

.09 

.09 

.06 

.00 

.05 

.08 

.06 

.00 

.00 

.03 

.00 

.06 

.06 

.08 

2.43 

WIND 

• 

10 

10 

8 

8 

5 

5 

7 

5 

5 

10 

10 

7 

8 

5 

5 

4 

11 

20 

7 

10 

12 

12 

12 

a 

4 

12 

5 

6 

229 

REFERENCE    NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the 
Figures  and  letters  following  the  station  nam 
Observation  tines  given  in  the  Station  Index 


ex  number  column  of  the  Statl 
such  as  12  SSW,  Indicate  dlst 
lo  local  standard  time. 


is.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 


Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  to 


Onle 

Evaporation  is  meas 
Sleet  and  hail  were 
Amounts  In  Table  3 


Its  used  In  this  bulletin  are:   temperature  in  *F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches, 

d  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table 
eluded  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 


lies.   Degree  days  are  based  on  a  daily 


Data 


Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hour 


Ddia 


lme  of 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observatio 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  m 
for  successive  observations;  consequently 


all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  sno 
selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  incbe 
drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  resu 


No 


:.  1  s 


Tables  3, 
la 


7  and 


Station  Index.   No  : 


Table 


the  Station  Index  for  observat 
ground  values  are 


different  points 


Included  in  following  measurement,  time  dlstr 
®  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  o: 
#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  loca 

roof  of  a  building. 
All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  proceai 

Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
B  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equlvalen 
11  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if  < 
R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  t 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 


Special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Lengt 

;ry  10  inches  of  new  sno 
for  this  station,  have 
its  to  be  published  late 


egardlng  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Offic 


fall. 

een  adjusted  to  represent  the  value  fo 
in  Hourly  Precipitation  Data). 


Weather  Bureau  Office, 


ay  be  found  In 


full  month. 


Delivery, 
Superinte 
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ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

»   ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

a 

EST 

MID 

MID 

82 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  5* 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVIN   J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0526  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

*0  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN 

MULLICA 

39  *8 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BO0NT0N 

0907  IMORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIOGETON  2  SSE 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF'S  AGRI  LABS 

2  3  5 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  &  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

2  b 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

13*3  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  HAY  3  H 

1351  |CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1*72  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

iWILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

73  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

17*9 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

3  00 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

|DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

26** 

UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2652 

UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768 

ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

3 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

JPROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  JPASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  2  0 

660 

EST 

7A 

13 

IWATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

SA 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOHN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

6? 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  H 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

*260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

1  JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

*339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

'JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOC  2  ENE 

*627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

*635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

bH 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  J  NW 

*735 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

*7»2  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

*887  : PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

*987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST* 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

500) 

MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUM1ERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

3071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

•  3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

52** 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  H 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

53*6 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOf 

19  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST. 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

33  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

61*6 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

S7 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

SA 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6*60 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

4P 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSOM 

4775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

SA 

BA 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  1  E 

68*3 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

697* 

WARREN 

DELAWARE 

40  *1 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  *2 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

ep 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDSEFIELD 

73*5 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOO 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

0.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

819* 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8*02 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8*23 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

86** 

SUSSEX 

HUDSON 

*1  1* 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  *7 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

34 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

*0  1* 

74  44 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

*  TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

*0  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TWCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

74  22 

45 

EST 

6P 

6P 

56 

61 

VERNON  W.  MOTT 

2  3  5 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

WANABUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

15 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

c 

WESTFIELD 

9*55 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

SP 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

73  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3*16 

WARREN 

DELAWARE 

*0  53 

74  55 

560 

EST 

MID 

EDWARD  KOWALICK 

c 

See  Page  83  for  Reference  Notes 
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ASHEVILLE:  1955 


NEW  JERSEY  -  OCTOBER  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  in  New  Jersey  during  October  was  unusually 
wet  and  rather  warm.   This  was  a  reversal  of  conditions 
that  prevailed  last  month,  but  for  the  year  thus  far, 
temperatures  have  averaged  well  above  normal  and  pre- 
cipitation has  exceeded  the  usual  by  slightly  over  one- 
half  inch. 


month  the  late  harvesting  of  most  crops  showed  a  de- 
cline in  volume,  except  continued  moderate  to  heavy 
movements  of  cauliflower,  beets,  cabbage,  celery,  and 
peppers.   Yields  of  nearly  all  late  maturing  vegetables 
averaged  lower  than  a  year  ago  due  principally  to  ad- 
verse weather  conditions  earlier  in  the  season.   There 
was  some  damage  to  the  apple  crop  by  high  winds  of  the 
14th. 


This  month  with  an  average  temperature  of  57.5°  was 
2.5°  above  normal,  and  became  the  twelfth  warmest  Oc- 
tober since  1885.   Extreme  readings  ranged  from  20° 
on  the  23rd  at  Layton  3  NW  to  87°  on  the  11th  at 
Elizabeth.   Sixty-nine  percent  of  the  stations  re- 
ported minimum  readings  for  the  month  that  were  freez- 
ing or  below,  and  there  were  six  stations  that  had  as 
many  as  5  days  during  the  month  with  low  readings  in 
the  freezing  or  below  category. 

The  precipitation  average  of  7.27  inches  was  more  than 
twice  the  normal  expectancy,  and  was  the  fifth  wettest 
October  since  1885.   The  heaviest  amounts  occurred 
over  the  northern  half  of  the  State,  with  14  stations 
having  monthly  totals  exceeding  10  inches  being  topped 
by  Macopin  Intake  with  13.95  inches.   The  least  monthly 
total  was  1.75  inches  at  Deepwater.   There  were  36%  of 
the  stations  that  reported  greatest  daily  amounts  ex- 
ceeding 3  inches,  but  high  honors  went  to  Canistear 
Reservoir  with  5.49  inches  on  the  15th. 

Average  daytime  cloudiness  was  more  than  usual  in  all 
areas  of  the  State,  while  sunshine  was  near  or  below 
normal  over  most  of  the  State,  except  the  Atlantic  City 
area  where  more  than  usual  expectancy  was  reported. 

WEATHER  DETAILS 

A  cold  front  that  entered  the  State  late  on  September 
30th  moved  eastward  across  New  Jersey  and  produced 
light  precipitation  that  continued  until  the  early 
morning  hours  of  October  1,  and  temperatures  during 
the  first  four  days  of  October  were  generally  slightly 
lower  but  continued  near  normal  levels. 

Temperatures  during  the  5th  to  15th  period  averaged 
well  above  normal,  but  a  cold  front  that  moved  across 
the  State  on  the  8th  lowered  temperatures  to  near  nor- 
mal levels  on  the  8th  and  9th.   The  approach  and  pas- 
sage of  this  cold  front  was  attended  by  light  to  heavy 
precipitation  beginning  late  on  the  5th  and  ending 
during  the  afternoon  of  the  8th. 

The  16th  to  27th  period  was  characterized  by  rather 
frequent  fluctuation  in  temperatures,  but  readings  for 
the  period  were  never  unusually  warm  or  extremely  cold, 
however,  the  lowest  reading  for  the  month  occurred  at 
most  stations  on  the  23rd,  25th  or  26th.   Heavy  rains 
of  flood-producing  proportions  occurred  during  the 
14th,  15th,  and  16th,  with  total   falls  ranging  from 
3  to  5  inches  over  north  and  central  portions  causing 
much  local  flooding.   Very  light  amounts  of  precipi- 
tation also  occurred  on  the  afternoons  of  the  21st 
and  24th  associated  with  the  passage  of  cold  fronts 
across  the  State. 

A  general  warming  trend  that  began  on  the  28th  culmi- 
nated on  the  30th  with  temperatures  several  degrees 
above  normal  for  the  three  day  period.   This  warm  up 
was  associated  with  the  approach  and  passage  of  a 
widespread  low  pressure  system  that  produced  light  to 
heavy  amounts  of  rain  on  the  30th.   The  attendant  cold 
front  lowered  temperatures  on  the  31st  and  the  month 
ended  with  readings  at  just  about  seasonal  levels. 

WEATHER  EFFECTS 

Weather  conditions  in  New  Jersey  during  October  were 
generally  favorable  for  all  types  of  farm  work  and 
the  harvest  of  crops  already  made,  as  well  as  aiding 
the  maturing  of  tender  fall  crops,  with  no  general 
killing  frost  reported  during  the  month. 

Early  in  the  month  the  harvest  of  beans,  beets,  car- 
rots, lettuce,  and  potatoes  was  light,  and  by  mid- 


Much  sunshine  and  dry  conditions  that  prevailed  during 
the  period  18th  to  24th  favored  fall  plowing  and  corn 
picking,  and  combining  soybeans  was  well  advanced. 
Apple  and  lettuce  crops  showed  heaviest  movement  during 
this  week.   There  were  several  reports  of  below-freez- 
ing temperatures  on  the  23rd,  and  the  lowest  reading  of 
18°  in  cranberry  bogs  necessitated  flooding  to  prevent 
severe  damage . 

During  the  last  week  of  the  month  the  weather  favored 
field  work,  and  soybean  harvesting,  wheat  sowing,  and 
apple  and  corn  picking  continued.   The  indicated  per 
acre  yield  of  soybeans  at  the  end  of  October  was  the 
lowest  since  1944,  and  was  due  to  the  dry  summer  wea- 
ther which  retarded  growth  followed  by  beating  rains 
in  October  which  beat  many  dry  pods  empty  before  har- 
vest.  Apples  put  on  good  size  and  color  during  the 
month  as  a  result  of  adequate  moisture  and  favorable 
growing  and  harvesting  weather.   Unfavorable  weather 
factors  included  heavy  winds  on  October  24  and  30, 
and  local  hailstorms  which  caused  some  bruising,  but 
most  of  the  "drops"  and  damaged  apples  were  utilized 
by  processors.   For  all  practical  purposes,  the  apple 
harvest  was  completed  by  the  month's  end.   Better  than 
nine-tenths  of  the  sweet  potato  crop,  and  about  all  of 
the  cranberries  were  harvested  as  the  month  ended. 
Adequate  moisture  supplies  during  the  month  kept  pas- 
tures and  meadows  in  good  condition. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Winds  were  strong  in  a  few  areas  on  the  14th  but  little 
damage  appears  to  have  been  done  on  that  date. 

On  October  16,  strong  winds  between  5  P.M.  and  8  P.M. 
did  damage  in  a  belt  across  the  State  from  west  to  east 
in  Burlington,  Mercer,  and  Monmouth  Counties.   In  most 
areas,  only  straight  line  winds  were  indicated  but  in 
eastern  Monmouth  County,  tornadic  characteristics  were 
reported  though  no  one  reported  seeing  a  funnel-shaped 
cloud.   Strongest  winds  appear  to  have  been  in  the 
vicinities  of  Red  Bank  and  Oceanport  in  Monmouth  County. 
There  was  damage  to  trees,  roofs  and  utility  lines. 
Total  damage  throughout  the  area  probably  did  not  ex- 
ceed $25,000  in  amount. 

On  October  24,  between  4  and  5  P.M.  there  were  strong 
gale  winds  over  much  of  the  State  during  passage  of  a 
strong  cold  front  from  west  to  east  across  New  Jersey. 
At  Newark  Airport  the  fastest  one  minute  rate  was  46  mph 
with  a  peak  gust  of  69  mph  at  4:02  P.M.   At  Trenton,  the 
fastest  mile  was  38  mph.   The  CAA  control  tower  at 
Teterboro  Airport  reported  gusts  of  70  mph.   Much  damage 
was  done  by  these  winds  throughout  the  State  probably 
amounting  to  $100,000,  mainly  to  roofs,  houses  utility 
lines  and  trees.   At  the  Princeton  shopping  center, 
several  large  plate  glass  windows  totaling  about  70  feet 
in  length  were  blown  in,  and  a  few  thousand  dollars 
damage  was  also  done  there  to  parked  cars  from  loose 
gravel  being  hurled  against  them  by  the  strong  wind, 
ruining  the  paint. 

FLOODS 

Heavy  rains  October  14th  to  16th  totaling  over  6  inches 
at  many  places  in  northern  New  Jersey,  caused  flooding 
in  the  Ramapo,  Pompton,  and  Passaic  Rivers  of  north- 
eastern New  Jersey.   More  than  a  thousand  families  were 
reported  to  have  been  evacuated  from  their  homes  tem- 
porarily and  property  damage  was  considerable.   Near 
flood  stages  were  reached  in  the  Delaware  River  on  the 
16th  and  17th  but  little  damage  occurred  from  high 
water.   The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  the 
Wanaque  Reservoir  spilled  for  the  first  time  since  May 
1953.  -  Franklin  W.  Long 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  87  - 
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3.2 
3.9 

83 
82 

11 
7  + 

36 
35 

23+ 
23  + 

204 
203 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

n 

6.70 
6.80 

3.50 
3.24 

1.58 
2.10 

6 
14 

.0 

0 

9 

9 

10 

11 

8 

4 

5 
6 
8 

5 

3 
2 

3 
5 

1 

PATERSON 
PEMBERTON  3  E 

AM 
AM 

65,3 
68.2 

71.0 

41.0 
47,7 
45,4 

53.2 
58.0 
58.2 

.5 
3.0 
2.0 

82 

84 
84 

12 
12 

7 

25 
35 
28 

23 
23 
23 

361 
224 
223 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

5 

0 
2 

0 

0 
0 

8.73 
9.60 
6.04 

5.07 
5.74 
2.58 

3.05 
2.25 
2.83 

15 

15 
14 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 

PHILLIPSBURG 
PLA INFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
RIDGEFIELD 

AM 

69.4 
68.6 
69.0 
68,0 

46.6 
46.9 
43.8 
47,7 

58.0 
57.8 
56.4 
57.9 

4.5 
3.7 
1.3 

4.0 

84 
85 
82 

83 

11  + 
11 
13 
11 

30 
31 
28 
32 

23+ 
26 
23 
23 

226 
229 
271 
227 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

2 

1 
5 
1 

0 
0 
0 
0 

10.74 
7.39 
5.88 
7.97 

7.22 
3.52 
2.41 
4.46 

3.78 
3.14 
2.34 
2.06 

15 
14 
15 
6 

T 
T 

.0 
•  0 

0 
0 
0 

10 
9 
8 

6 

4 
3 

4 
3 

2 

4 
2 

70.1 

44,0 

57.1 

4.2 

85 

12 

26 

26 

256 

0 

0 

3 

0 

7.76 

4.02 

2.70 

14 

.0 

0 

10 

6 

SANDY  HOOK 

68.2 

53.8 

61.0 

4.3 

84 

11  + 

42 

25+ 

147 

0 

0 

0 

n 

5.21 

1.43 

1.69 

6 

9 

9 

10 

7 

7 

3 
5 

6 

9 

s 

2 

3 
4 
2 
2 

SOMERV1LLE 

69.0 

45,6 

57.3. 

3.1 

83 

11 

28 

26 

242 

0 

0 

3 

0 

9.16 

5.77 

3.27 

14 

T 

67,3 

44,1 

55.7 

2.9 

85 

11 

26 

23 

286 

0 

0 

? 

a 

9.24 

5.92 

2.20 

15 

T 

TRENTON  WB  CITY 

R 

68,9 
67.9 

47.7 
49.5 

58.3 

58.7 

3.4 
2.6 

82 
83 

7 
7 

33 
37 

23 
23 

215 
207 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

7.57 
6.77 

4.23 

4.12 

3.52 
3.25 

14 
14 

.0 
.0 

0 
0 

TUCKERTON  2  SW 

WOODSTOWN  2  NW 

AM 

68. 5M 

45,4 

57. OM 

82 

8 

35 

22  + 

254 

0 

0 

0 

0 

2.88 

.99 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

STATE 

57.5 

2.5 

7.27 



3.77 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   88   - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


ATLANTIC    CITY    wit 
hUDUSON 

BASS    RIVEK    ST    FOKtST 
PI  A1N 

PEL  MAR 

BELVIDLRE 
BERLIN  1  M 
BOONTON 
BRANCHVILLt 


BURLINGTON 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CA^E  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 
CMARLOTTEBURG 

CHATHAM 
CHATSWORTH  b    S 

CLAYTON 

CLINTON 

DEEPWATER 

ELIZABETH 

ELIZABETHPORT 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

FLEMINGTON  1  NE 

FREEHOLO 
GREENWOOD  LAKE 
HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOKN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
IRVINGTON 
JERSEY  CITY 
LAKEWOOD  2  ENE 

LAMBERTVILLE 
LAYTON  3  NW 

LEE58URG  STATE  FARM 
LITTLE  FALLS  WATER  CO 
LONG  BRANCH 

LONG  VALLEY 
MACOPIN  INTAKE 
MANVILLE 
MARLTON  1  W 
MAYS  LANDING 

MIDLAND  PARK 

MILLVILLE 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MILTON 

MOORESTOWN 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK.  EXP  STA 
NEW  MILFORD 
NEWTON 

OAK  RID6E  RESERVOIR 

ORANGE 

PATERSON 

PEMBERTON  3  E 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PLEASANTVILLE  1  N 
PRINCETON  WATER  WORKS 
RAHWAY 

RIDGEFIELD 
RINGWOOD 
RUNYON 
SANDY  HOOK 
SOMERVlLLE 

SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  3  N 
SWEDESBORO  5  NW 
TOMS  RIVER 
TRENTON  2 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON  2  SW 

VINELAND 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

WESTFIELO 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


8        9 


r   .og 

.5? 

T     . 

T     • 

•  2a 

.19   . 

•  10 

•  14   . 

1.0* 

•  09   • 

•  00 

•  11   • 

.98 

•  90   • 

.77 

1.07   . 

•  S7 

•  03   • 

•  70 

1.53   . 

•  00 

.73   . 

•  17 

•  07 

.02   . 

1.30 

1.17   . 

.77 

1.38   • 

1*1 

.32 

•  13   • 

1.17 

•  26   . 

•  40 

.02   • 

1.08 

.23   • 

1.14 

•  06   • 

•  43 

.93   . 

1.10 

.28   . 

.85 

.48   . 

.55 

2.20   . 

.03 

.09   . 

•  62 

.08   . 

•  30 

.21   . 

04  1*24 

•  26   ■ 

1(60 

•  19   • 

Ii35 

.12   ■ 

•  96 

.13   . 

1.73 

.27   . 

■  OS 

•  09 

.88 

•  95   • 

1.20 

•  46   . 

1.23 

.11   . 

1*35 

1.12   . 

•  90 

•  11   • 

•  50 

•  07   . 

•  10 

•  09 

2.83 

.15   . 

•  22 

.03   . 

03   .19 

.83 

.98   . 

.48 

.13   . 

•  94 

•  24   . 

01  1.58 

•  19   • 

.75 

•  15   • 

1.90 

.18   . 

.70 

1.16   ■ 

.73 

1.18   , 

•    2. 

1.05 

1.52   . 

.54 

•  18   ■ 

1.31 

.40   • 

.83 

.51   • 

1.04 

•  20   • 

.21 

•  10 

.75 

•  08   • 

1.00 

.07   . 

2.06 

.10   . 

1.31 

1.13   • 

•  80 

.15   . 

1.69 

.13   . 

.79 

.22   . 

1.04 

.92   . 

1.39 

.20   . 

.41 

.04   • 

.56 

r   .69 

.08   • 

.60 

.07   . 

.17 

.11   . 

.79 

1.50   • 

r       .99 

•  14   . 

2.14 

•  12   • 

.23 

10  I    11   I  12 


13      14       15 


3.23    1 
2.95    1 


2.70 
1.29 
3.27    1 


2.10  2 

.10  1 

1.50  1 
3.52 


16      17      IB 


2.29    1.02      .01 


19      20 


.0   30 

31 

.49 

.91 

.61 

.94 

1.27 

.«• 

1.10 

•  90  . 

.96 

.66  , 

.43 

.36  . 

1.23 

1.30 

•  99  . 

•  90 

•  37  , 

•  99 

.89 

1.39 

.89  . 

1>43 

1.00  . 

1.98 

1.40 

.70 

05   .47 

1.29 

1.45 

•  71 

r   .60 

.01  , 

.99 

1.39 

1.99  , 

1*00 

1.03 

.06  , 

.92 

03  1.25 

•  00 

03  1*06 

7    , 

•  98 

•  01  . 

1.68 

•  02  • 

•  90 

.34  , 

■  99 

•  97  . 

1.90 

1.27 

1.78 

1.20  • 

1.85 

1.25 

1.12 

2.13 

•  92 

1.00 

1.49 

■  97  , 

* 

1.18  . 

2.03 

.06  , 

1.37 

•  93 

06  1.16 

•  65 

.21  . 

• 

•  72  , 

1.54 

•  80 

1.02  , 

•  88 

1.00 

7    • 

•  92 

1.22 

•  30 

.60  , 

1.29 

r   l.is 

■   1.18 

1.63 

.69  . 

1.15 

•  89 

1.37 

1>13 

.92  . 

.70 

•  10  • 

•  90 

.01  , 

1.23 

02  1*43 

1>28 

•  88 

•  39  , 

1.28 

1.19  , 

1.2  9 

04  1.94 

.46 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
OCTORPR  1955 

TableS 

Station 

Day 

Of  Month 

■ 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

70 
60 

64 
56 

68 
54 

69 
56 

71 

60 

71 

65 

74 
70 

71 
55 

68 
51 

76 
54 

80 
55 

75 

59 

72 

66 

69 
65 

70 
62 

62 

52 

62 

48 

66 

51 

63 
49 

67 
47 

71 
58 

57 
43 

61 

42 

67 

45 

53 

42 

63 
48 

64 
43 

65 
51 

66 
59 

67 
52 

63 
44 

»7.3 

53.6 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

71 

55 

69 
50 

72 
46 

74 
46 

75 

53 

75 
60 

84 
66 

73 
52 

72 

48 

77 

46 

81 
50 

82 
49 

79 
52 

71 
62 

66 
56 

58 
51 

64 
43 

66 
42 

64 
52 

66 
44 

69 
45 

57 

41 

64 
35 

72 
45 

53 
41 

65 
37 

62 
37 

73 
39 

71 
46 

70 
55 

62 

40 

69.7 
47.9 

8ELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

72 

55 

72 
52 

71 

38 

72 
45 

76 

41 

75 
60 

83 
62 

80 
55 

70 
45 

76 

34 

81 

41 

83 

40 

80 
43 

72 
63 

69 
60 

63 
45 

62 
33 

65 
32 

64 
55 

67 
34 

72 
42 

70 
35 

65 
25 

72 

50 

70 

33 

65 

40 

65 
27 

71 
30 

69 

40 

67 
61 

67 
32 

71.2 

43.5 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

68 
57 

70 
42 

72 
44 

75 
47 

69 
47 

63 
58 

77 
61 

75 
56 

75 
40 

80 
45 

85 
47 

83 
47 

71 
49 

68 
60 

73 
57 

56 
48 

58 
41 

65 

47 

65 
48 

67 
41 

66 

43 

59 
34 

64 
29 

71 
45 

50 
36 

63 

29 

65 

33 

71 
31 

66 

42 

66 

60 

65 
39 

66.5 

45.3 

BOONTON 

MAX 
MIN 

70 
52 

69 

45 

72 
41 

74 

40 

70 
42 

79 
46 

67 
59 

78 
58 

63 
42 

71 

43 

75 

45 

85 
45 

82 
4  7 

69 
57 

68 
60 

69 

53 

57 
43 

57 

40 

64 

44 

60 

40 

64 
41 

67 
34 

55 
28 

61 

30 

70 
40 

48 
29 

61 
34 

62 
34 

66 
34 

0  7 
42 

65 
43 

67.2 

42.9 

BRIDGETON  2  SSE 

MAX 
MIN 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

76 
64 

70 
52 

72 

46 

74 
46 

75 
51 

73 
59 

84 
66 

74 

56 

7* 
46 

77 

46 

82 
54 

83 
48 

75 

54 

71 
62 

71 

53 

63 
53 

62 

43 

66 
46 

64 
50 

66 
43 

70 
43 

65 
40 

65 

34 

68 
48 

56 

42 

64 
35 

62 

38 

74 
37 

72 
46 

72 
54 

67 
42 

70.5 
48.3 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

71 
55 

70 
41 

70 
44 

70 
42 

72 
46 

78 
58 

69 

60 

78 

56 

66 

40 

76 
41 

77 

46 

86 
47 

B5 
50 

69 

60 

67 
62 

70 
56 

58 
44 

58 
42 

6? 
46 

60 
38 

65 
43 

65 
43 

57 
29 

62 

37 

71 
37 

46 
27 

61 
31 

62 
32 

70 
34 

68 

45 

65 
37 

68.2 
44«2 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

77 

60 

70 
53 

71 
52 

73 
63 

75 
62 

76 
65 

78 
69 

75 

58 

66 
56 

74 
61 

76 

63 

SO 
59 

76 
65 

73 
61 

70 

64 

66 

53 

66 
49 

62 
50 

67 
53 

73 
56 

66 
46 

64 

36 

73 
59 

70 
45 

65 

48 

66 
46 

68 

41 

68 

59 

68 
61 

65 
50 

70.8 
55.4 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

68 
49 

67 
39 

69 
37 

70 
35 

69 
35 

75 
46 

67 

58 

75 

50 

63 

43 

68 
36 

76 

46 

82 

44 

78 

43 

63 

54 

66 

59 

69 
50 

52 

40 

54 
38 

60 
42 

58 
39 

63 

38 

65 

34 

54 
26 

58 
27 

68 
36 

45 
26 

59 
36 

59 
30 

73 
29 

65 
36 

62 

42 

65.2 
40.2 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

75 
57 

69 
49 

72 
42 

70 

52 

85 
65 

74 
63 

71 

45 

77 

43 

81 
43 

63 

43 

78 
48 

71 
62 

74 
63 

63 

47 

62 

42 

68 
37 

62 

46 

73 
47 

58 
39 

47 
29 

7* 

50 

50 

36 

64 
36 

60 
29 

75 
32 

73 
43 

67 
61 

67 
36 

70.1 
46.0 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

69 
54 

68 
49 

72 

47 

71 
46 

75 

51 

74 
61 

82 
66 

70 

56 

72 
46 

74 

47 

78 
54 

79 
51 

78 

5; 

70 
64 

68 
64 

65 

53 

64 
46 

62 

44 

62 
51 

64 
44 

69 

47 

05 
41 

62 

34 

71 
52 

62 
40 

62 

37 

61 
39 

70 
40 

70 
51 

67 
62 

66 
41 

69.3 

49.4 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

69 

60 

73 
50 

75 
47 

76 

46 

81 
49 

72 
61 

80 
65 

76 
58 

72 
45 

78 

42 

87 
49 

81 
51 

75 
57 

66 
62 

70 
60 

66 
51 

59 
51 

66 

43 

64 
50 

66 

42 

69 

44 

61 

36 

65 
35 

71 

45 

54 
39 

65 
35 

66 

31 

69 
37 

70 
44 

65 

44 

66 
41 

70.2 
47.4 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

70 
50 

64 
43 

68 

44 

69 

43 

67 
42 

69 

44 

68 
55 

79 
58 

61 

41 

70 
43 

77 
45 

80 
46 

79 

53 

77 
54 

67 
62 

68 
53 

57 
43 

55 
39 

60 
42 

64 
39 

65 
40 

67 
32 

55 
29 

61 
34 

70 
37 

53 

37 

62 
32 

63 
34 

71 
36 

70 
45 

65 

40 

66.8 
43.1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 
MIN 

70 
55 

72 

44 

75 
40 

72 

41 

76 
45 

72 
59 

81 
63 

76 
57 

70 
41 

76 
42 

83 
50 

83 

44 

78 
47 

69 

61 

71 

61 

61 
49 

61 
42 

66 

43 

63 
48 

65 
40 

68 

41 

62 

33 

62 
28 

70 
39 

50 
36 

62 

26 

61 

30 

72 
31 

70 
39 

68 
59 

67 
38 

69.4 

44.3 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

70 
61 

67 
49 

71 
46 

72 
45 

77 

50 

72 
58 

82 
65 

77 

55 

69 

43 

76 

46 

60 
52 

81 
53 

73 
55 

68 
60 

71 
65 

68 
53 

68 

41 

65 
42 

61 
47 

64 
42 

69 
44 

62 
37 

64 
32 

71 
50 

54 

38 

62 

34 

59 

36 

72 

39 

74 
48 

66 

60 

64 

41 

69.3 

46.0 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

78 

48 

70 
48 

70 
42 

74 
45 

75 
52 

78 
64 

75 
43 

85 
56 

62 
45 

74 
36 

77 
3-4 

82 

44 

64 
52 

77 
41 

70 
63 

68 
51 

60 
44 

65 
42 

68 
48 

64 
43 

68 
44 

58 
33 

67 
36 

73 
38 

36 
34 

65 
35 

63 
36 

74 
41 

71 

56 

66 
40 

70.0 
44.3 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

66 
61 

68 
49 

72 
43 

70 
43 

75 

50 

69 

59 

83 
66 

72 
56 

70 
44 

75 

47 

80 
51 

81 

50 

71 
51 

69 
62 

70 
61 

63 
52 

56 

42 

66 

42 

63 

50 

65 
42 

66 
46 

61 
37 

62 

31 

70 
49 

52 
38 

62 
35 

59 
35 

72 

36 

72 
42 

66 

60 

66 
40 

68.3 

47.4 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

69 
57 

71 
47 

73 

40 

73 
39 

76 
47 

72 
59 

83 
65 

72 
56 

70 
39 

76 
41 

81 
46 

83 

45 

77 

49 

70 
63 

70 
58 

59 
49 

63 

41 

66 
36 

64 
47 

66 
38 

71 
44 

59 
38 

65 
26 

72 
48 

51 
37 

63 

30 

61 
28 

73 
32 

71 

44 

67 
61 

64 
36 

69.4 
64.7 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

06 
51 

67 
49 

71 
49 

67 
52 

75 
51 

65 
58 

77 
63 

70 
54 

70 
49 

75 

53 

81 
58 

75 
60 

65 
60 

67 
58 

67 

64 

64 
45 

58 

45 

60 
46 

59 
50 

65 
48 

67 
49 

56 

43 

58 

30 

70 
50 

48 
41 

61 
42 

61 
43 

62 

44 

65 

47 

63 

60 

64 

48 

65.8 
50.3 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

68 
50 

65 
42 

67 
40 

69 
40 

78 
46 

68 

60 

84 
66 

70 
52 

70 
45 

75 

49 

81 
52 

81 
45 

67 

47 

67 
63 

70 
56 

65 
49 

63 

40 

63 

37 

61 
43 

65 
43 

71 
41 

58 
34 

64 

30 

73 

44 

50 
33 

63 

30 

60 
33 

70 
32 

72 
38 

66 

52 

62 
42 

67.9 
44.3 

LAMBERTVILLE  • 

MAX 
MIN 

70 
59 

72 
43 

73 
44 

73 

43 

76 
48 

70 
59 

81 
66 

78 
57 

71 
41 

77 
43 

82 
47 

82 
46 

74 
47 

70 
62 

73 

60 

61 

52 

61 
43 

65 
44 

63 

46 

65 
39 

69 

43 

60 

36 

63 
31 

71 
43 

51 
39 

63 

30 

62 
32 

71 
35 

70 
44 

67 
61 

66 

40 

69.4 
46.0 

LAYTON  3  NW 

MAX 

MIN 

08 
50 

70 
33 

72 

39 

71 

35 

80 
50 

68 

55 

78 
56 

76 
45 

66 

39 

60 
34 

83 
35 

80 
44 

61 

40 

65 
50 

73 
52 

52 

42 

56 

37 

64 
39 

60 
42 

65 

42 

64 
32 

60 
24 

60 
20 

70 
38 

50 
33 

60 

23 

60 
39 

68 
27 

67 
35 

65 

38 

64 
33 

67.0 
38.7 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

69 
64 

69 
49 

68 

43 

72 

44 

71 
47 

74 
56 

74 
68 

79 
59 

61 
47 

70 
42 

75 
46 

81 
44 

81 
48 

76 
54 

70 
65 

70 
47 

60 
38 

61 
36 

62 

50 

61 

43 

65 
41 

71 
41 

59 
31 

62 

41 

71 

41 

53 

43 

65 
33 

63 
35 

68 

44 

69 
58 

67 
39 

66.3 

46.4 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

72 

57 

70 
44 

72 
43 

74 
43 

74 
46 

79 
52 

69 

60 

80 

58 

73 
42 

73 

45 

79 
48 

66 

48 

83 
54 

69 

58 

70 
61 

70 
52 

58 
43 

60 
43 

65 

45 

61 
45 

66 

45 

70 
37 

62 

32 

63 

31 

73 

38 

51 
31 

64 

40 

65 
35 

72 

41 

69 

45 

66 

42 

69.6 
45.3 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

67 
59 

66 
48 

70 
47 

70 
45 

75 
52 

68 
62 

81 
66 

71 
52 

68 

47 

75 

46 

80 
56 

77 

54 

66 
57 

68 

64 

68 
60 

65 
50 

60 
42 

65 
42 

60 
48 

64 
43 

69 

47 

56 
43 

62 
36 

73 
45 

48 
39 

61 
35 

59 

39 

66 
40 

68 
44 

65 

63 

60 

43 

66.8 
46.9 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

69 
52 

71 
39 

72 
39 

71 
38 

77 

45 

76 

55 

77 
64 

72 
59 

71 
39 

76 

40 

83 
46 

80 
41 

67 
51 

66 
60 

70 
60 

64 
42 

56 

41 

61 
41 

60 
45 

65 
35 

67 
36 

55 
30 

58 
25 

69 

41 

56 
34 

66 
26 

67 
32 

69 
30 

65 

41 

64 
59 

62 

43 

67.8 
42.9 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
55 

69 
48 

76 
45 

71 

45 

76 

48 

76 
61 

84 

67 

71 
50 

70 
45 

76 

45 

81 
50 

82 
50 

78 

51 

70 
64 

69 
57 

56 
46 

62 
39 

64 

41 

63 
46 

65 

43 

72 

45 

57 

35 

63 

31 

72 
45 

53 
37 

65 

35 

61 
36 

70 

36 

69 

49 

67 
48 

61 
37 

69.1 
46.2 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

70 
53 

71 
49 

72 
45 

73 
44 

75 

53 

72 
60 

82 

67 

72 
53 

70 
48 

77 

46 

81 
54 

81 
53 

76 
51 

70 
63 

69 
53 

57 

49 

62 

41 

64 
41 

62 
48 

65 

44 

69 

47 

57 

36 

63 
30 

71 
45 

52 

40 

63 
38 

61 
35 

72 
37 

70 
44 

69 
52 

62 
30 

66.7 
47.0 

MORRIS  PLAINS 

MAX 
MIN 

68 
59 

68 
47 

69 
42 

70 
39 

76 
46 

75 
58 

77 
61 

76 
55 

70 
40 

75 
42 

84 
44 

85 
45 

69 
48 

66 
62 

67 
62 

66 
47 

58 
41 

64 
42 

60 

54 

63 

38 

62 

40 

62 
34 

59 
32 

69 

46 

59 
34 

60 
26 

62 
31 

69 
31 

62 
36 

62 

58 

62 
44 

67.6 
44.7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
56 

70 
50 

72 
50 

73 
50 

78 
53 

67 

61 

82 
66 

71 
54 

72 
48 

78 

48 

83 
55 

78 
55 

66 

61 

68 
62 

69 
62 

63 
45 

57 

45 

65 
46 

60 

50 

66 

44 

69 

47 

57 
41 

63 

36 

73 
46 

50 
39 

63 

36 

63 
42 

66 
41 

67 

47 

65 
56 

63 
45 

67.9 
49.6 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
59 

69 

46 

70 
44 

72 
43 

76 

47 

73 
57 

82 
63 

80 
55 

69 
43 

75 
44 

80 
49 

82 
49 

60 
52 

69 
63 

70 
63 

67 

53 

56 

43 

65 

43 

62 

50 

64 
45 

68 

45 

64 

39 

62 

35 

70 
58 

61 

39 

62 
35 

62 

37 

72 
36 

70 
45 

67 

59 

66 
43 

69.5 
47.8 

NEWTON 

MAX 
MIN 

64 

55 

64 
39 

70 
37 

70 
38 

70 
42 

72 
46 

65 
58 

75 
55 

62 

3-7 

70 

40 

79 
43 

82 
42 

80 
45 

64 
56 

67 
56 

71 

51 

54 
41 

54 
42 

61 
45 

58 
36 

65 
39 

62 

33 

53 

25 

59 
31 

69 

36 

46 
29 

59 
33 

61 

31 

68 

32 

66 

40 

65 
38 

65.3 

41.0 

PATERSON 

MAX 
MIN 

70 
56 

69 

49 

70 
48 

71 

46 

73 
49 

77 

54 

68 

61 

80 

58 

62 
46 

72 

46 

78 
51 

84 
54 

80 
56 

66 
58 

68 
61 

70 
53 

67 

44 

61 
43 

66 
47 

62 

46 

66 

46 

63 
40 

58 
35 

64 
41 

72 

40 

50 
36 

63 

41 

62 
40 

69 

41 

69 

65 
47 

66.2 
♦7.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

MIN 

72 

62 

70 
49 

73 
40 

74 
40 

76 

47 

72 
59 

84 
66 

SO 
56 

74 
41 

76 
40 

81 
43 

79 
52 

76 
54 

70 
52 

74 
60 

62 
50 

62 
43 

66 
37 

66 
47 

67 
37 

70 
45 

66 
36 

65 
28 

73 
45 

67 

36 

64 
35 

62 

30 

74 
33 

73 
47 

68 
58 

66 

38 

71.0 
45.4 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

70 
58 

71 
44 

72 

44 

72 

48 

77 

48 

71 
59 

81 
63 

80 
57 

74 
45 

76 
45 

84 
51 

84 
46 

81 

50 

69 
62 

70 
60 

61 
53 

60 
44 

63 
48 

63 

49 

64 
41 

65 
39 

63 
30 

61 

30 

70 
45 

50 
36 

60 
30 

63 

35 

71 
35 

72 

44 

67 
59 

67 
41 

69.4 
46.6 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

67 
60 

71 
48 

74 
44 

73 

43 

79 

48 

67 

60 

80 
66 

72 

58 

71 
41 

76 

45 

85 
47 

82 
49 

05 
55 

67 
63 

69 
64 

62 

47 

59 
45 

67 
42 

63 

50 

65 
40 

69 
43 

61 
35 

63 
33 

71 

45 

50 
39 

63 
31 

64 
35 

71 

35 

70 
43 

66 

60 

65 

40 

68.6 
46.9 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

71 
54 

69 

51 

67 

43 

70 
42 

70 
43 

76 
50 

71 
65 

79 

00 

71 
46 

71 
47 

76 
50 

81 
50 

82 

48 

74 
48 

70 
66 

79 
45 

60 
38 

62 
35 

67 

42 

64 

40 

66 

43 

72 

38 

57 
28 

63 

30 

71 

38 

52 
32 

64 
29 

61 
31 

68 
36 

69 

54 

67 
37 

69.0 

43.8 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

65 
52 

72 

47 

73 
45 

74 
46 

77 

53 

66 
61 

78 
65 

69 

50 

69 
43 

77 
47 

83 
51 

SO 
53 

71 
58 

68 
62 

69 
65 

63 
53 

58 
44 

66 
41 

61 
46 

66 
42 

68 
47 

58 
35 

64 
32 

71 
45 

51 

37 

63 
36 

63 
36 

69 

37 

71 
44 

64 
6] 

62 
44 

68.0 
47.7 

S. 

e  Reference  Notes 

Folio* 

ring  Station 

Index 

90 

DAILY  TEMPERATURES 


III  w 
OCTOBER    1955 


TabU  5   Continued 


Day 

Ol  Month 

„ 

23 

24 

s 

Station 

! 

• 

3 

' 

G 

! 

8 

9 

10 

80 
44 

83 

12 

11  •> 
48 

. 

73 
41 

" 

IS 

16 

17 

IB 

20 

21 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

'11/ 

31 

< 

KUNYON 

MAX 
MIN 

73 
46 

71 
AS 

7.' 

73 
46 

77 
38 

74 
60 

84 
66 

78 
60 

70 

61 

71 

'■1 

68 
56 

62 

38 

61 

64 
44 

66 

40 

64 

44 

60 
36 

66 
27 

M 
111 

52 

34 

63 
26 

64 

69 
34 

72 
48 

.'4 

60 

05 
38 

70.1 
44.0 

SANDY  HOOK 

MAX 
MIN 

71 
04 

73 

54 

56 

70 

54 

75 
58 

6B 

81 
66 

71 
58 

68 

54 

77 
54 

84 
60 

94 
57 

68 
62 

68 

61 

69 

62 

66 
51 

64 

47 

69 

'.l 

62 

54 

63 

50 

^7 

5] 

60 
43 

62 
46 

70 
',4 

56 
42 

62 
42 

'-7 

',  r 

6* 

47 

66 
90 

69 
60 

49 

66.2 
53.8 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

68 
59 

72 
46 

74 

4^ 

73 
41 

78 

47 

70 

81 
65 

75 
57 

70 
47 

76 

41 

83 

47 

81 
45 

70 
49 

68 

62 

71 
61 

63 

49 

39 
44 

66 
42 

64 
47 

65 

37 

59 

49 

59 

34 

62 
30 

71 

44 

52 
38 

63 
28 

0/ 
32 

71 
33 

70 
41 

61 
60 

)« 

69.0 
43.6 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

68 

54 

73 
40 

71 
39 

70 
41 

76 
48 

67 
57 

75 
59 

73 
55 

70 
41 

78 

44 

85 
49 

so 

46 

80 
49 

66 
53 

71 
54 

62 

41 

54 

40 

90 

40 

60 

46 

64 
40 

64 
45 

59 

33 

59 
26 

68 

47 

49 
35 

60 
32 

60 
ig 

69 
33 

65 

40 

69 

53 

41 

67.3 

44.1 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

69 
56 

72 

4M 

73 
49 

73 
46 

75 
53 

71 

Mi 

82 
66 

70 
52 

71 
48 

76 
48 

81 
54 

81 
52 

75 
52 

JO 
62 

13 
56 

61 

47 

59 
42 

66 

4  ■ 

64 

48 

66 

44 

70 
46 

57 
38 

63 

33 

71 
46 

51 
39 

63 
37 

',  1 

72 
38 

70 
46 

67 
92 

6  1 

40 

68.9 
47.7 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 
62 

68 

51 

71 
50 

72 
49 

73 

54 

71 

'.■1 

83 
66 

73 
53 

jg 

49 

75 
50 

81 
57 

81 
54 

70 
54 

70 
62 

71 
56 

58 

46 

59 
44 

65 

47 

63 
49 

64 
46 

69 

47 

56 

41 

62 

37 

71 
45 

51 

41 

62 

40 

60 
42 

71 
43 

70 
48 

0  0 

60 

43 

67.9 
49.5 

TUCKERTON  2  SW 

MAX 

MIN 

WOOOSTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

50 

70 
46 

63 

47 

73 
51 

72 

58 

73 
63 

73 
55 

82 

50 

0  0 
45 

72 
46 

76 

46 

70 
47 

80 
55 

78 
50 

69 
53 

70 
42 

58 

41 

64 

40 

64 
43 

62 

42 

70 
50 

70 
35 

56 
35 

63 

37 

72 
37 

52 
35 

63 

S9 

64 
39 

72 
39 

64 
54 

71 
37 

68.5 
45.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2  _  6> 
0  0  > 

1-   < 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

.06 
3 

.07 
14 

.11 
9 

.03 
2 

.03 
7 

.10 

5 

11 

9 

.08 
10 

.07 
10 

.05 

1 

.04 

1 

.16 
10 

39 

80 

25 

34 

3 

8 

9 

11 

31 

15 

15 

49 

31 

20 

2 

16 

28 

21 

530 

PLEASANTVILLE  1  N 

EVAP 
WIND 

* 
26 

* 
12 

.15 
9 

.02 

5 

.15 
11 

39 

12 

.23 

77 

.06 
14 

.21 

10 

.04 

41 

.15 
27 

.07 
10 

.03 
55 

.03 
45 

.16 
14 

.05 
23 

.11 

7 

.08 
22 

.14 
62 

.11 
28 

20 

.03 
10 

.24 

58 

.10 
15 

.02 

75 

.21 
42 

.06 

19 

.03 

15 

.08 

30 

.08 
55 

B2.92 
888 

RUNYON 

EVAP 
WIND 

.00 

5 

.08 
6 

.07 

5 

.06 
5 

.05 

5 

.00 
9 

.00 
10 

.00 

5 

.06 
11 

.06 
10 

.08 
0 

.08 
11 

.04 
20 

.00 

77 

.00 
45 

.00 
17 

.00 
12 

.04 
10 

.03 
8 

.02 
13 

.03 
23 

.03 
8 

.03 
10 

.00 
14 

.00 
41 

.04 
11 

.04 

9 

.05 
8 

.03 
5 

.00 
8 

.00 

7 

.92 
428 

REFERENCE  NOTES 
The  Tour  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  offit 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  Id  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  t 

ed  in  this  bulletin  are:   temperature  in  *F.,  precipitation  and  evaporation 


no  dupllcatio 


ulletin. 

be  Included  In  this  iss 

n  Inches,  and  wind  move: 


Degree  days 


Evaporation  is  measured  la  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unlei 
Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 
Data  In  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  t 


erwise  sho 


by  footnote  following  Table  6. 


ground  in  Table  7  is  at  observatlo 
ent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  m 
cesslve  observat  ions  ;  consequently 


or  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  st 
at  selected  stations  when  the  depth  of 
al  drifting  and  other  causes  of  local  v 


f  observation.   See  the  Station  Index  for  obser 

ons.  For  these  stations  snow  on  ground  values 
w  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water  e 
ability  In  the  snowpack  result  in  apparent  lnco 


7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQDIV  in  Table  7  means  the  water 
ent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 


-   No 


al 


>rd  in  Tables  3,  6,  7 
o  on  a  later  date  or 
Included  in  folio 


Sta 


Index.   No 


Tables  2  and  5  Is  Indicated  by 


are  exposed  in 


rly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
ff     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  therm 

roof  of  a  building. 
All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C   Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Bourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  st 

Annual  Issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  v 
R   Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 


or  a  full 


regarding  the  cli: 


of  New  Jer 


obtained  by  writing  to  any  Wea 


Offic 


Sta 


Cllmatologli 


Weather  Bureau  Office,  c/o  General  Delivery, 


STATION  INDEX 


NEW  JERSEY 
OCTOBER  1955 


Time  o 

Years  of 

d 
Z 

County 

Drainage 

0 

0 

-a 
Z 

& 

observation 

record 

Observer 

Refer 

to 

Station 

tables 

_ 

a 

■a 

& 
a 

i 

9 

a 

1 

d 

a 

f 

0. 

ja 

$ 

2 

w 

O 

N 

& 

5 

<£ 

> 

Id 

ALLENDALE 

0100  BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

*  ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

74  25 

8 

EST 

MID 

MID 

62 

82 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

AUDUBON 

03*6  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVIN   J.  NYGREN 

2  3 

5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0526  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLA1N 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

|MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3 

5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

BELVIDERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

MISS  C.  S.  HIXSON 

2  3 

5 

7 

BERLIN  1  W 

0767  CAMDEN 

MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  MORRIS 

PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

8A 

8A 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3 

5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGET ON  2  SSE 

1026 .CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  24 

73  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

DR.  WOLF 'S  AGRI  LABS 

CLOS 

ED 

3/55 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  t  G  CO 

2  3 

5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3 

5  6 

CANTON 

1343  i SALEM 

DELAWARE 

39  26 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  'CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3 

5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX 

PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

60 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

InEWARK  WATER  DEPT 

2  3 

5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

PASSAIC 

40  44 

74  23 

185 

EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598 

BURLINGTON 

COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3 

5 

7 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3 

5 

7 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209 

SALEM 

DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3 

5 

ELI2ABETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  'ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

8A 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3 

5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3 

5 

7 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

INACTIVE  10/55 

FREEHOLD 

3161 

MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

SI 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3 

5 

7  C 

GLASStORO 

3291 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3 

5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

BP 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3 

5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  w 

4229 

BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3 

5 

7 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON 

COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3 

5 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3 

5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

68 

E.  E.  CASE 

2  3 

5 

LAYTON  3  NW 

4735  SUSSEX 

DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3 

5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 ! CUMBERLAND 

MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

BA 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3 

5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887  PASSAIC 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

]PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3 

5 

C 

LONG  BRANCH 

4987  MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  ST< 

2  3 

5 

C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  46 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3 

5 

7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

•  3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBOf 

39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3 

5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3 

5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3 

5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3 

5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

BA 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3 

5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR. 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

65601  ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3 

C 

PATERSON 

6775 jPASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

65 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3 

5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6643 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3 

5 

7 

PHILLIPSBUR6 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3 

5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

BP 

BP 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3 

5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3 

5  6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3 

5 

7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

3  05 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3 

5  6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3 

5 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3 

5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

6402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3 

5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

»4 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8676 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3 

5 

•  TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7  C 

TUCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

74  22 

45 

EST 

6P 

6P 

56 

61 

VERNON  W.  MOTT 

2  3 

5 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

15 

IWATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

C 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

C 

WOODCLIFF  LAKE 

9632 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3 

5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

560 

EST 

MID 

EDWARD  KOWALICK 

C 

See  Page  91  lor  Reference  Notes 
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NEW  JERSEY  -  NOVEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

In  contrast  to  October,  the  weather 
in  New  Jersey  during  November  was  below 
normal  in  temperature  and  precipitation. 
The  precipitation  excess  for  the  year 
which  prevailed  at  the  end  of  October 
changed  to  a  deficiency  of  almost  one- 
half  inch  as  November  ended. 

The  average  temperature  of  42.9°  was 
slightly  more  than  1°  below  the  long- 
term  figure,  and  extreme  readings  ranged 
from  8°  at  Layton  3  NW  on  the  29th  to 
76°  at  Millville  CAA  Airport  on  the  13th 
and  at  Atlantic  City  WB  and  Clayton  on 
the  14th.   Maximum  readings  on  the  14th 
at  some  stations  were  reported  to  be  the 
highest  on  record  for  that  date,  while 
minimum  readings  on  the  29th  were  re- 
ported to  be  the  lowest  on  record  for 
that  date  at  some  stations. 

Precipitation  averaged  2.39  inches  which 
was  slightly  over  one  inch  below  normal 
and  was  the  driest  November  since  1949. 
As  in  October  the  heaviest  amounts  oc- 
curred over  the  northern  half  of  the 
State.   Milton  reported  4.74  inches  for 
the  greatest  monthly  total,  while  0.61 
inch  at  Deepwater  was  the  least  monthly 
amount.   Of  the  stations  that  reported 
greatest  daily  amounts  79%  reported 
less  than  one  inch.   Top  honors  went  to 
Pleasantville  1  N  with  1.34  inches  on 
the  11th.   The  average  snowfall  of  2.3 
inches  was  almost  twice  the  usual  ex- 
pectancy, and  has  been  exceeded  only 
four  times  and  equalled  once  since  1895. 

The  percentage  of  possible  sunshine 
was  well  above  normal  over  the  State, 
reflecting  the  considerably  less  than 
usual  daytime  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

Clear  skies  and  near  normal  temperatures 
prevailed  in  New  Jersey  as  November  made 
its  advent.   A  series  of  disturbances 
that  moved  eastward  during  the  period 
3rd  to  11th  caused  precipitation  over 
the  State  on  the  3rd,  4th,  7th,  10th, 
and  11th,  and  temperatures  during  this 
period  averaged  several  degrees  below 
normal.   A  strong  southerly  flow  of  warm 
air  induced  by  high  pressure  off  the  At- 
lantic Coast  and  a  trough  in  Central 
North  America  resulted  in  a  temperature 


rise  that  brought  the  State  its  warmest 
weather  of  the  month  during  the  period 
12th  to  14th  with  maximum  readings  reach- 
ing into  the  60' s  and  70' s. 

During  the  period  15th  to  30th  New 
Jersey's  weather  was  influenced  by  fre- 
quent changes  in  pressure  patterns  that 
caused  temperatures  to  fluctuate  con- 
siderably, but  the  over-all  average  for 
the  period  was  well-below  normal.   The 
16th  and  23rd  were  the  warmest  days  of 
this  period,  while  the  coldest  were  the 
19th-20th,  25th-26th  and  from  the  28th 
to  the  end  of  the  month.   The  rapidly 
advancing  cold  front  that  moved  across 
the  State  on  the  28th  ushered  in  cold 
Arctic  air  that  plunged  temperatures  to 
the  lowest  levels  of  the  season  by  the 
morning  of  the  29th,  and  the  maximum 
reading  at  most  stations  on  the  29th 
failed  to  rise  above  the  freezing  point. 

In  addition  to  the  occurrences  mentioned 
above,  some  precipitation  also  fell  in 
the  State  on  the  following  dates:   14th, 
15th,  16th,  19th,  23rd,  and  26th.   The 
precipitation  occurrence  on  the  19th 
brought  the  State  its  first  measurable 
snowfall  of  the  season  and  the  only  fall 
of  any  consequence  during  November . 

WEATHER  EFFECTS 

The  weather  during  November  was  generally 
favorable  for  seasonal  farm  work  and  soil 
moisture  was  mostly  adequate  for  all 
needs.  As  the  month  progressed  some  corn 
picking  and  harvest  of  hardy  vegetables 
continued,  but  as  the  month  ended  crop 
harvesting  was  reported  to  be  mostly 
completed. 

With  adequate  soil  moisture  during  the 
month,  fall  pastures  were  reported  to  be 
good  and  the  progress  of  winter  grains 
mostly  favorable. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Some  minor  damage  was  done  to  trees  and 
roofs  by  strong  winds  on  the  5th  and  17th 
but  no  major  storms  were  reported  during 
November . 

FLOODS 

There  were  no  floods  reported  during 
November.  -  Franklin  W.  Long 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1355 


Station 

Day 

Of  Month 

S 

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

5 

> 
< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 
MIN 

60 
41 

60 

46 

62 
49 

49 
43 

49 

41 

55 
35 

59 
44 

54 
39 

51 
34 

52 

38 

54 

43 

66 
47 

68 
56 

76 

54 

54 
42 

63 
53 

64 
37 

48 
34 

41 
33 

38 
30 

52 

35 

49 
36 

57 
47 

56 
36 

40 
33 

44 
32 

51 
34 

57 
22 

31 
17 

41 
29 

93.4 

38.7 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

58 
40 

70 
37 

67 

48 

49 
42 

50 
40 

57 
36 

52 
37 

54 
32 

50 
30 

49 
30 

54 

40 

69 
42 

7* 
50 

75 
52 

56 
39 

65 
47 

59 
35 

47 
33 

39 
32 

38 
30 

50 
30 

49 
37 

65 
34 

53 
38 

42 
31 

43 

30 

50 
31 

56 

23 

30 
IS 

42 
26 

33.7 
33.6 

BELLEPLAIN 

MAX 
MIN 

57 
33 

63 

32 

62 
41 

39 
41 

50 
32 

55 
27 

61 

30 

54 
24 

50 
21 

90 
20 

55 
46 

70 
49 

73 

SO 

75 
54 

70 
45 

75 
49 

68 
37 

SO 
28 

42 
29 

37 

25 

54 
22 

52 
23 

66 
39 

60 

30 

44 

21 

42 
22 

49 
18 

59 

20 

3« 
10 

39 
22 

54.1 

31.3 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

61 
35 

65 

34 

63 
36 

32 

38 

49 
39 

54 
34 

46 
33 

50 
28 

48 
26 

49 
25 

51 
34 

63 
34 

62 
41 

71 
48 

62 
35 

49 

42 

52 
33 

48 
32 

40 
32 

36 

26 

48 
23 

46 
29 

49 
27 

50 
37 

40 
24 

41 
22 

45 
30 

49 
31 

»7 

12 

40 
23 

90.4 

31.4 

BOONTON 

MAX 

MIN 

62 
45 

60 

34 

67 

34 

60 
36 

43 

31 

49 
37 

53 

33 

50 
31 

90 

24 

48 
27 

48 

28 

52 
38 

64 
43 

62 
49 

71 
36 

58 
40 

52 
36 

41 
34 

46 
32 

40 
28 

36 

28 

48 
32 

♦3 
26 

51 

34 

48 
28 

39 

24 

43 
27 

44 
31 

53 

15 

31 
14 

34.4 

31.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

60 
39 

68 
36 

6* 
47 

56 
42 

47 
40 

57 

34 

50 
36 

52 
33 

48 
32 

90 
28 

54 
38 

64 
43 

70 
48 

74 
48 

68 
37 

58 
46 

54 
36 

45 
33 

42 
32 

39 
29 

48 
29 

48 
35 

63 

31 

60 
41 

44 
30 

44 

26 

50 
28 

69 

33 

40 
IS 

37 
26 

53.6 
36.1 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

65 
36 

60 

32 

64 
42 

58 
42 

47 
40 

50 
37 

92 
30 

50 
28 

92 

23 

47 
23 

33 

40 

38 

48 

31 

44 

37 

31 

31 

26 

26 

29 

24 

32 

21 

19 

29 

29 

50 
14 

30 
14 

11.0 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

59 
46 

65 

45 

66 
55 

57 
45 

50 
42 

54 
41 

62 

48 

57 

34 

52 
41 

34 

34 

66 

45 

68 
49 

71 
48 

67 
56 

63 

43 

68 
50 

66 
44 

47 
37 

49 
34 

40 
33 

55 
38 

48 
37 

60 
36 

57 

44 

46 
35 

42 
33 

30 
38 

69 

20 

40 
31 

96.1 

40.8 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

59 

38 

56 
29 

65 
30 

56 

39 

40 
34 

46 
23 

SO 
29 

54 
29 

46 
36 

46 
23 

48 
23 

54 
37 

64 
33 

60 

40 

66 
36 

56 

40 

32 

33 

38 
31 

37 

30 

37 
25 

34 
23 

90 
25 

48 
23 

52 

30 

47 
26 

36 
IS 

40 
30 

42 
28 

53 

10 

30 

10 

48.8 
28.8 

CHATSWORTH  5  S 

MAX 
MIN 

58 
36 

72 
32 

64 
47 

38 

44 

50 
41 

55 
33 

66 
30 

54 
30 

50 
26 

30 
24 

95 
40 

08 
37 

T2 
44 

74 

48 

68 
35 

69 
46 

65 
38 

47 
30 

42 
34 

36 

25 

49 
24 

48 
30 

ST 

27 

57 
32 

46 
22 

47 
20 

50 
24 

62 
33 

30 
13 

41 
22 

94.9 

32.4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

59 
40 

67 
37 

65 
47 

63 
42 

50 
38 

53 

34 

50 
36 

52 
32 

46 
31 

49 
29 

53 

40 

67 
41 

70 
SO 

76 
52 

74 
41 

68 
47 

59 
40 

45 
32 

38 
33 

35 

30 

49 

29 

♦7 

33 

65 

34 

61 

34 

41 

30 

41 
30 

48 

30 

92 
35 

34 

1* 

40 
24 

94.0 
35.4 

EL  I ZABETH 

MAX 
MIN 

65 
40 

65 

38 

64 
49 

57 

41 

54 

40 

60 
37 

60 
35 

54 
32 

53 

26 

51 
28 

36 

38 

68 
41 

62 

43 

71 
53 

65 
35 

53 
46 

54 
32 

51 
33 

41 
33 

39 
27 

53 
27 

48 
29 

55 

29 

53 
41 

93 

32 

46 
25 

46 

30 

64 

36 

43 

15 

41 

24 

54.6 
34.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 

MIN 

60 
36 

67 
29 

64 
37 

60 

40 

42 
39 

52 
34 

54 
33 

51 
29 

99 

25 

45 
27 

48 
27 

52 
37 

68 
44 

65 
42 

70 
33 

63 
34 

55 
35 

40 
31 

49 
30 

39 

24 

34 
25 

38 
26 

40 
30 

50 
36 

30 
24 

38 
22 

43 
23 

43 
29 

52 
13 

30 
13 

50.6 
30.2 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

60 
37 

68 

31 

62 
42 

56 

43 

48 
40 

54 
35 

48 
32 

51 
29 

48 
25 

48 
22 

51 
36 

65 
34 

63 

40 

72 
49 

66 

29 

30 
44 

54 

34 

43 
32 

38 

31 

36 

27 

49 

23 

47 
29 

96 

24 

54 
39 

40 
22 

42 

20 

47 

30 

52 

20 

39 

13 

40 
24 

31.  6 
31.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

58 

37 

66 
37 

61 
47 

56 

41 

50 
32 

55 
35 

54 
36 

53 
32 

52 

29 

49 
30 

52 
37 

66 
42 

67 

48 

72 
50 

63 
36 

58 
46 

54 
35 

47 
32 

41 
31 

39 

26 

48 

26 

46 
31 

99 
30 

94 
41 

40 
26 

42 
25 

47 
28 

57 
31 

28 

13 

40 
24 

52.3 
33.8 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

38 

37 

41 

44 

38 

34 

33 

30 

28 

33 

41 

44 

56 

37 

42 

40 

32 

33 

29 

34 

33 

30 

36 

28 

28 

26 

31 

16 

18 

34.2 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

MIN 

59 

37 

63 

35 

60 
47 

36 

41 

48 

41 

54 
34 

52 
36 

50 
32 

49 
28 

49 
27 

51 
37 

65 
39 

66 

46 

72 
48 

66 
36 

S3 

46 

53 
35 

47 
33 

40 
32 

36 

26 

48 
27 

47 
30 

56 

27 

56 
34 

40 

26 

40 
25 

48 
31 

61 

37 

40 
16 

34 

25 

51.8 
33.8 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

57 

35 

70 
32 

64 

40 

54 
44 

50 
40 

54 

33 

34 
30 

52 
27 

49 
25 

48 
23 

53 
39 

67 

39 

73 
45 

73 
53 

66 
33 

65 
46 

70 
37 

45 
32 

36 
31 

39 

27 

46 
24 

48 

28 

65 

26 

60 

38 

40 
24 

42 
22 

48 
27 

58 

37 

37 
14 

40 
23 

94.0 
32.9 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

59 

44 

58 

42 

57 
51 

50 
41 

49 
38 

55 

40 

52 
38 

51 
40 

49 
33 

48 
35 

53 

38 

65 
46 

60 
51 

67 
45 

52 
41 

92 

45 

51 

36 

47 
33 

37 
30 

35 

27 

49 
30 

44 
33 

53 

35 

50 

40 

99 

24 

45 
16 

40 
27 

41 
28 

39 

14 

35 

20 

49.9 
35.4 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 
MIN 

60 
39 

61 

32 

60 
46 

48 
42 

51 
38 

55 

30 

56 

30 

54 
29 

49 
26 

49 
24 

52 
38 

67 
40 

67 
44 

71 
50 

57 
36 

63 

47 

57 
34 

47 
33 

33 
30 

37 
28 

50 
28 

47 
26 

60 

26 

51 
32 

40 
22 

43 

27 

49 
29 

60 
20 

29 

IS 

41 
24 

52.1 
32.2 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

60 
37 

65 

34 

65 
45 

58 

44 

49 

42 

55 
32 

47 
34 

51 
30 

46 
27 

48 
26 

52 
37 

66 

37 

69 

43 

74 
47 

64 
34 

53 
45 

56 
36 

42 

34 

40 
33 

37 
28 

49 
26 

48 

28 

68 

27 

54 

40 

41 
25 

42 

24 

47 
31 

51 
31 

36 

IS 

40 
24 

52.2 
33.3 

LAYTON  3  NW 

MAX 
MIN 

62 
33 

66 

28 

60 
40 

56 

38 

40 
37 

48 
30 

48 
26 

42 
25 

39 
19 

49 
19 

50 
31 

65 
39 

62 
36 

70 
46 

65 
19 

48 
35 

45 
30 

45 
36 

36 
25 

36 
23 

45 
16 

43 
27 

43 
19 

48 
32 

47 
17 

40 
16 

43 

u 

4* 
14 

40 
8 

38 

19 

48.9 
24.3 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

60 
41 

58 

33 

66 
41 

60 
40 

49 
32 

53 
33 

53 
34 

59 
30 

53 
26 

50 
26 

30 
34 

54 

40 

68 

46 

74 
37 

74 
36 

58 
48 

73 

42 

48 
34 

47 
33 

38 

31 

40 
28 

94 
27 

51 
29 

62 

44 

45 
27 

40 
29 

43 
25 

92 

30 

97 
12 

32 

23 

54.0 
33.0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 
MIN 

65 

43 

62 
36 

66 
47 

63 

40 

46 

38 

52 
38 

58 
34 

52 
32 

53 

28 

50 
29 

53 

39 

54 
39 

67 
43 

63 
SO 

72 
36 

58 
42 

56 
38 

43 
32 

49 

33 

38 
26 

39 
29 

56 

34 

47 
28 

52 
37 

92 
29 

40 
24 

45 
31 

47 
31 

99 

15 

34 
17 

92.7 

34.0 

LONG  BRANCH 

MAX 
MIN 

60 
40 

60 
38 

59 

50 

50 
41 

49 
40 

54 
36 

55 

37 

53 
33 

49 
30 

50 
30 

51 

40 

65 
44 

61 
49 

71 
47 

54 
38 

58 
50 

53 
34 

46 
33 

36 

31 

37 

28 

50 
26 

45 
32 

57 
29 

48 
35 

37 
28 

42 
29 

48 
30 

69 

20 

40 
15 

40 
24 

51.2. 

34.7 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
39 

66 

30 

60 
46 

52 

39 

48 
38 

49 
37 

50 
29 

49 
27 

48 
27 

47 
22 

49 
38 

64 
34 

63 
38 

73 
48 

63 
33 

50 
42 

48 
32 

47 

31 

36 

28 

37 
25 

48 
20 

45 
27 

50 
27 

37 

41 
20 

43 

19 

45 
30 

49 

27 

34 
10 

39 
21 

30.0 
30.7 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
39 

71 

35 

67 
45 

48 
39 

51 

35 

54 
33 

57 
35 

54 
29 

49 
27 

32 
26 

64 

42 

70 
37 

76 
48 

74 
52 

57 
35 

72 

48 

63 
35 

47 
33 

37 
32 

37. 
29 

53 
29 

51 
29 

64 

31 

54 
29 

40 
27 

43 
27 

49 
23 

59 
19 

30 

16 

41 
27 

64.4 
33.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

56 
38 

71 
35 

65 
45 

46 
41 

49 
40 

54 
35 

49 
42 

51 
32 

47 
31 

48 
28 

52 

30 

67 
43 

71 
52 

73 
48 

56 
37 

63 
48 

57 
36 

46 
33 

38 
31 

36 

29 

49 
31 

50 
34 

«4 
33 

51 
36 

41 
26 

43 
28 

49 
32 

56 
19 

29 

16 

40 
28 

32.3 
34.6 

MORRIS  PLAINS 

MAX 

MIN 

59 

41 

64 
33 

61 
44 

53 
40 

50 
38 

52 
37 

51 
31 

49 

29 

48 
29 

47 
25 

51 
36 

63 

41 

62 
41 

71 
49 

66 
31 

51 
42 

54 
35 

46 

32 

42 

28 

38 
24 

47 
25 

45 
27 

47 
24 

49 
41 

49 
22 

42 
22 

44 
28 

91 
29 

43 
13 

39 
23 

51.0 
32.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 
45 

61 

41 

59 

49 

49 

42 

50 
40 

55 

39 

52 
39 

53 
35 

50 
30 

50 
34 

53 
39 

66 

43 

61 
49 

72 
46 

55 

42 

53 
46 

56 
35 

47 
34 

38 

31 

37 
28 

50 

29 

47 
33 

54 
33 

51 
35 

39 

32 

43 
29 

45 
35 

64 
23 

28 
15 

42 
26 

91.0 
33.9 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

60 
40 

62 

37 

62 

47 

57 

41 

50 
40 

54 
35 

50 
35 

49 
34 

46 
27 

48 
29 

50 
38 

68 
40 

61 
44 

72 
52 

68 
38 

52 

44 

5  3 
36 

47 
33 

44 
32 

36 
27 

50 
28 

46 
32 

97 
29 

55 

41 

45 
27 

42 
27 

46 
32 

94 
36 

42 
14 

40 
24 

32.3 

34.6 

NEWTON 

MAX 
MIN 

60 
35 

58 
29 

65 
36 

58 

40 

43 
38 

45 
36 

49 

29 

52 
27 

48 
25 

46 
24 

48 
28 

48 
35 

64 
40 

57 
46 

69 
35 

54 
39 

53 

33 

37 
32 

44 
31 

32 
26 

34 
25 

45 
32 

42 
25 

49 

30 

47 
23 

36 
20 

39 
30 

42 
30 

48 
12 

31 

13 

48.1 
30.1 

PATERSON 

MAX 

MIN 

65 

44 

60 
40 

65 

45 

60 
42 

48 
39 

53 
39 

55 

38 

50 
37 

54 
32 

48 
32 

50 

35 

60 
40 

65 

47 

60 
52 

70 
41 

58 

43 

55 

37 

41 
34 

48 
32 

34 
27 

38 
24 

49 
35 

45 
32 

53 

35 

50 
32 

41 

30 

46 
33 

49 
35 

55 
15 

32 

16 

31.8 
35.4 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

60 
37  ■ 

70 
32 

65 
44 

58 
44 

53 

35 

56 

34 

53 
32 

52 
29 

50 
27, 

49 
25 

52 
37 

67 

43 

71 
52 

73 
48 

68 
37 

66 

45 

60 

30 

48 
31 

41 
32 

38 
22 

49 
26 

48 
30 

66 

29 

62 
40 

45 
25 

45 
24 

49 
26 

59 
39 

42 
14 

41 
23 

59.2 
33.1 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

60 
38 

66 

34 

66 
50 

61 

43 

47 
40 

56 
33 

56 

34 

48 
31 

48 
32 

48 
32 

49 
37 

64 
35 

64 
44 

74 
46 

64 
34 

62 

48 

5e 

38 

47 
32 

48 
33 

37 
18 

50 
26 

46 
32 

50 
37 

50 
39 

47 
27 

41 
25 

46 
33 

49 
34 

44 
14 

40 
26 

32.9 
34.2 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

62 

40 

64 
34 

63 
45 

55 
41 

51 

40 

56 
35 

50 
33 

54 
30 

50 
26 

50 
27 

54 

38 

64 
37 

63 

42 

71 
53 

60 
37 

53 
45 

53 
34 

50 
31 

37 
31 

39 
27 

50 
27 

48 
28 

54 
27 

51 

40 

40 
24 

45 
23 

47 

30 

56 
32 

32 
14 

42 
24 

52.2 
33.2 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

62 
38 

58 
34 

62 
50 

65 
43 

58 
40 

SO 
38 

55 
38 

60 
30 

53 

28 

50 
25 

51 
28 

54 
42 

70 
45 

75 
49 

75 
35 

57 
37 

74 

42 

48 
31 

46 
32 

40 
28 

38 
27 

52 

28 

49 

27 

61 
40 

49 
24 

41 
26 

42 

25 

51 
32 

60 
14 

29 
22 

S4.5 
33.3 

RIDGEFIELD 

MAX 
MIN 

61 
39 

65 
37 

59 
48 

46 
39 

48 
39 

56 
37 

53 
35 

53 

31 

52 
28 

49 
30 

54 
38 

65 
43 

60 
46 

66 
44 

56 

36 

53 
40 

51 
33 

47 
33 

35 
27 

36 
26 

47 
29 

44 
33 

54 

30 

50 
33 

40 
26 

45 
26 

46 

34 

57 
23 

27 
15 

42 
25 

50.6 
33.4 

RUNYON 

MAX 
MIN 

61 
38 

66 
29 

59 
34 

52 
42 

46 
38 

52 
36 

47 
29 

58 
27 

49 
23 

50 
21 

60 
28 

68 

33 

69 

38 

74 
39 

68 
39 

56 
46 

54 

38 

51 
38 

46 

32 

39 
28 

52 
27 

44 
29 

59 
22 

56 
20 

46 
21 

44 
18 

56 
27 

50 
31 

38 
14 

42 
25 

53.7 
30.3 

See  Reference  NotM  Following  Station      Index 
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Table  5  Conlmuod 

Day 

Ol  Month 

s 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

- 

- 

IB 

■  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

ie 

27 

28   29   30 

31 

I 

SANBV  HOOK 

MAX 

WIN 

59 
46 

62 

48 

58 
53 

57 

43 

51 
42 

55 

41 

53 

44 

55 

41 

49 
35 

50 
38 

51 
41 

59 

47 

61 
51 

72 
53 

61 

44 

55 

48 

34 
38 

47 
36 

43 
33 

38 

30 

39 

31 

33 

37 

94 

II 

49 
43 

44 
33 

43 

11 

46 
36 

96 

40 

40 
17 

40 
28 

52.3 
39.5 

SOMERVILLE 

MAX 
M1N 

61 
36 

66 
32 

63 
48 

58 

41 

51 

41 

55 
35 

49 
32 

53 
29 

48 
24 

45 
24 

50 
36 

64 
34 

62 

41 

72 
50 

63 
32 

32 

4b 

33 

35 

49 
33 

39 

30 

37 
25 

'.0 
26 

46 
27 

56 
29 

51 
36 

39 
23 

43 

22 

49 
26 

91 

24 

36 

14 

40 
24 

51.7 
31.7 

SUSSEX  3  N 

MAX 

MIN 

58 
36 

65 
33 

59 

48 

54 
39 

46 
36 

49 
33 

51 
30 

46 
29 

45 
25 

47 
25 

50 
33 

64 
16 

56 

41 

69 
47 

53 

34 

48 

36 

54 
33 

44 
34 

36 
26 

33 
25 

45 
24 

42 

30 

43 

.'  1 

48 
33 

38 
26 

19 
23 

43 
30 

49 

35 
11 

39 
20 

48.3 
31.3 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

60 
39 

67 
37 

65 
46 

50 
42 

49 

40 

55 
34 

51 
38 

52 
33 

49 
29 

49 
29 

51 
36 

66 
41 

69 
50 

72 
49 

35 

39 

56 

47 

56 
33 

47 
33 

37 
29 

37 
27 

49 
26 

46 
32 

6a 

to 

53 
34 

41 
27 

43 
27 

47 

31 

56 
20 

28 

14 

41 
25 

31.9 

34.1 

TRENTON  KB  CITY 

MAX 
MIN 

58 

40 

66 
42 

63 
46 

47 
42 

48 
40 

54 
36 

51 
42 

50 
36 

46 
32 

49 
34 

52 

39 

66 
45 

67 
54 

72 
48 

55 

41 

57 

47 

56 
36 

46 
35 

37 

30 

36 
29 

48 
33 

47 
35 

62 

35 

47 
35 

39 

31 

41 
29 

47 
35 

54 
19 

28 

16 

39 
27 

51.0 
36.3 

TUCK.ERTON  2  SW 

MAX 
MIN 

63 
37 

68 
36 

69 
36 

63 
38 

48 
34 

54 
35 

60 
33 

62 

35 

55 
29 

51 
26 

58 
31 

56 
38 

60 
39 

72 
40 

74 
33 

73 
37 

75 
40 

67 
32 

47 
21 

45 
25 

47 
25 

52 
21 

50 
25 

62 

40 

48 
22 

43 
18 

38 
24 

90 
32 

61 
13 

29 

13 

36.8 

30.3 

WOOOSTOWN  J  NW 

MAX 

MIN 

71 
35 

65 
37 

66 
41 

65 

37 

42 
34 

52 

31 

55 

28 

51 
28 

52 

26 

52 

30 

50 

40 

53 
48 

71 

49 

73 
40 

74 
41 

70 
38 

65 
30 

44 
31 

46 
25 

35 
28 

45 
33 

50 

33 

50 

33 

60 
29 

53 
28 

40 
27 

43 

35 

50 
15 

55 

10 

35 

20 

54.6 
32.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

3-? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2H 

29 

30 

31 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 

25 

9 

.06 
22 

.05 
30 

57 

.08 
40 

12 

15 

.07 
16 

.05 
15 

11 

13 

14 

1 

16 

5 

53 

125 

33 

11 

47 

59 

7 

30 

44 

9 

16 

32 

90 

63 

920 

PLEASANTVILLE  1  N 

EVAP 
WIND 

.10 

37 

.08 
40 

21 

61 

.06 
131 

.14 
115 

.09 
28 

.01 
6 

.06 
45 

.01 
20 

.19 
53 

.04 
43 

.09 

15 

.10 
13 

.09 
54 

16 

.18 
53 

138 

34 

88 

72 

38 

23 

44 

49 

20 

41 

48 

86 

80 

1512 

See  Reference  Notes  Following  Station      Index 
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Table  7 

s* 

ra 

WI 

7U 

JL 

Al 

*D 

a 

NC 

)W 

0 

N 

GI 

lO 

U1N 

FD 

NEW  JERSEY 
NOVEMBER  1955 

Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ATLANTIC  CITY  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

3.0 
3 

2 

1 

CHATSWORTH  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

T 

FLEMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.0 
5 

.5 
3 

T 

T 

.5 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
2 

1 

INDIAN  HILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

T 
T 

T 

LAKEWOOD  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
2 

2 

T 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

- 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

T 

HORRIS  PLAINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.6 

.4 

.2 

T 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.1 

1 

.1 

T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
2 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
2 

T 

T 
T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

.5 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
3 

1 

T 

T 

RIDGEFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

T 

I 

T 

T 

T 

SOHERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

.1 

SUSSEX  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
T 

3 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-   100   - 


STATION  INDEX 

Nl  w 
NOVEMBER  1953 

1'ir I 

Yaarg  of 

i 

COUBtj 

Drainage 

1 

I 

d 

observation 

record 

Obaervar 

R.l.r  t 

Station 

d 

d 

>  t&bl*i 

I 

I 

i 

1 

B 

I 

! 

1 

d 
I 

w 

ALLENDALE 

0100  BERGEN 

PASSAIC 

41  02 

7*  08 

270 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS  . 

C 

ATLANTIC  CITY  WB 

0325  ATLANTIC 

COASTAL 

39  22 

7*  25 

B 

EST 

MID 

MID 

82 

8? 

J.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  15 

7  C 

AUDUBON 

03*6  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54 

75  0* 

30 

EST 

IIP 

IIP 

6 

IRVIN   J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

0526  BURLINGTON 

COASTAL 

39  37 

7*  2* 

20 

EST 

6P 

9 

M.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLAIN 

0690  CAPE  MAY 

COASTAL 

39  16 

7*  52 

*9 

EST 

5P 

5P 

61 

bl 

URS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BELMAR 

0721  MONMOUTH 

COASTAL 

40  10 

7*  02 

19 

EST 

MID 

14 

CITY  WATER  DEPT 

3 

6ELV1DERE 

0729  WARREN 

DELAWARE 

40  50 

75  05 

289 

EST 

3P 

5P 

63 

6] 

KISS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

07B7  CAMDEN 

MULLICA 

39  *8 

7*  57 

150 

EST 

7A 

14 

5AMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  iMORRIS 

PASSAIC 

*0  5* 

74  24 

260 

EST 

BA 

8A 

*7 

6  5 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHVILLE 

0978  SUSSEX 

DELAWARE 

*1  09 

7*  *7 

570 

EST 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BRIDGETON  2  SSE 

1028  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  2* 

79  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

5R.  WOLF'S  AGRI  LABS 

CLOSED 

9/55   ' 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON 

DELAWARE 

*0  0* 

7*  53 

12 

EST 

»P 

6P 

*3 

69 

PUBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX 

PASSAIC 

*1  07 

7*  30 

10*0 

EST 

BA 

15 

SEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX 

PASSAIC 

*0  45 

7*  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM 

DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

3ERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY 

COASTAL 

38  56 

7*  57 

17 

EST 

SP 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1*72  ESSEX 

PASSAIC 

*0  52 

7*  13 

400 

EST 

8A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512  jSALEM 

MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CNARLOTTEBURG 

1582  PASSAIC 

PASSAIC 

*1  03 

7*  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590  MORRIS 

PASSAIC 

*0  ** 

7*  23 

185 

EST 

BA 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON 

COASTAL 

39  ** 

7*  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708  IGLOUCESTER 

MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

*2 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

17*9  IHUNTERDON 

RARITAN 

*0  38 

7*  55 

300 

EST 

6P 

1? 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209ISALEM 

DELAWARE 

39  *1 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

26**iUN10N 

COASTAL 

40  40 

7*  1* 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZABETHPORT 

2852  UNION 

PASSAIC 

40  39 

7*  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

7*  18 

250 

EST 

6A 

BA 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

c 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

7*  51 

13* 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND 

DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

INACTIVE  10/55 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH 

RARITAN 

40  15 

7*  17 

19* 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

f   t 

6LASSB0R0 

3291 'GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC 

PASSAIC 

41  09 

7*  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  iBERGEN 

HACKENSACK 

40  53 

7*  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

c 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC 

MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER 

RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

8P 

8P 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956 MERCER 

RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  W 

*229 1  BURLINGTON 

MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRV1NGTON 

*260 (ESSEX 

COASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

*339  HUDSON 

COASTAL 

40  4* 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

*627 

OCEAN 

COASTAL 

40  06 

74  11 

5* 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

*635 

HUNTERDON 

DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

6B 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

*735 

SUSSEX 

DELAWARE 

*1  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

5* 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

*762 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  1* 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

*887  PASSAIC 

PASSAIC 

*0  53 

7*  1* 

157 

EST 

9A 

9A 

*1 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

*987  MONMOUTH 

COASTAL 

*0  18 

7*  00 

34 

EST 

MID 

MID 

*7 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003  MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071  PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197  SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

524* 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  1* 

120 

EST 

MID 

GEROW  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

7*  57 

90 

EST 

6P 

1* 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBO 

!19  27 

7*  ** 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

7*  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576  CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

c 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581  jCUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  0* 

68 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597  'MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728  i BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

7*  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769  MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026! ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062  MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

7*  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLOUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

61*6  BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177  .SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

8A 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

6460  PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

C 

ORANGE 

6560  ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  ENGINEER 

3 

PATERSON 

6775  ;PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

94 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843  BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974  WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979  IwARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 {UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131  ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

BA 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

!  7328IMERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

C 

RAHWAY 

!  7393 'UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

RIDGEFIELD 

7545  BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7587 PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825  MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869  MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194  SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

C 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  1* 

74  35 

530 

EST 

6P 

6D 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  *7 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

8816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

34 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

•  TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

7*  22 

45 

EST 

8A 

8A 

56 

61 

VERNON  W.  MOTT 

2  3  5 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

C 
C 
C 

c 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

7*  18 

320 

EST 

BA 

15 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

9 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

560 

EST 

MIlJ 

EDWARD  KOWALICK 

• 

c 

REFERENCE  NOTES 
The  four  digit  identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will  be  n 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  la  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  inclu 


within  a  state 


Unle 


indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin 


temperatu 


precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles.   Degree  days  are  based  i 


ge  of  65*  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   See  the  Station  Index  for  observa 

pt  Weather  Bureau  and  CAA  stations.   For  these  stations  snow  on  ground 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observatl 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is 
for  successive  observations;  consequently 


ureau  and  CAA 
elected  stations  when  the  depth  i 
al  drifting  and  other 


is.   For  these  stations  snow 
on  the  ground  Is  two  Inches  < 
of  "local  variability  in  the  snowpack  result  in  appa 


Wat 


are  at  7:30  A.M.  E.S.T.  WTR  EQDIV  in  Table  7  means  the  water 
quivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
nsistencies  in  the  record,. 


-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the 
+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*   Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

ID  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  i 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed 
roof  of  a  building. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  fo: 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ays  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  va 
ints  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 


R   Amounts  fr 
T  Trace,  an 

V   Includes  t> 


rdlng  gage  (Thes 


all 


Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no 


r-only 


Ions  may  be  found 
ue  for  a  full  mont 


al  fo 


climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  < 


ny  Weather  Bureau  Office  'o: 


at  Weather  Bureau  Off! 


c/o  General  Delivery, 


y  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC. ,  Ashevllle,  N.  C. 


1/6/56 775 


o 

Pock*  Pond.  Pa 


-9- 

mi .    Pocoao    I   H  ap,   Pa. 


S1  i  OUd*DU]  |  .    Pi  . 

\ 

Portland,   P«-  O 


N 


<5*  .no! 


■  ■tumor...    Pa.Q 


O  Port    Jer.l., 


/ 


6k,    H.    Y. 

o 


NEW  JERSEY 


n 


STATU i  I 


/ 


o 


Ores 


iwood  Lah 


ONKlnlnK    Sing    H.nK,    N.    Y. 

-o-        o 

.Plenvontvlllv,    N.    V. 


STH   MERIDIAN   TIMB   ZONK 


O  V^Surfi.rn   2   S,    N.    1 
Rtngwood\s     -O- 


Valhalla    2    E,    N.    Y. 

o 


Oak  Rldgo  *le«  q  *  '  ^lC"",t   ((R^iyaond  Dbb  £  Woodcl  1  ff  Lake  Dobb*  Py.  ,  K.  Y. 


'   Chariot teburg    Wana 

/  o        ^"b-^_      <  ah.S.1.  <»    I  ''vy    o- 

^                                      ~~7             t0n      Macopln   Intnko     ^  o  aUdland  Park           I 

\                               ■                             °                                •  V""'"0"1             /    Ba.tclioster     N 

\                          J               SP>»<   «•■=«  P°"a              /  p.torson         •     I            /                   O 

\, -^        .'                               tittle   rails  (tr.Co  -<A                                   , 


Groat  Meadows 


r' 

Lpsbur 

6 

V 

high   U,    Pa.  ^ 


phi '  LlpsburR    9r 

6 

Allentown  WB  AP ,    Pa.  "O;  .         -,*' 

gj,  .  Phllllpsburg     yT 


Wtr   CO  -<^ 

^.         p\.J\  I     Hackensack       . 

°-l TX  \  •  i  / 

/  Morris  Plains  1  N      /    Cedar  Grove  |   Rldgef-eld 

}  o  /  ->  \  / 

/  Essex  Fells  Service  Bldg 

/j-"   tons  Valley 
/  \   -o-  . 

-N     — ''  \        ChatbamO^     Irvlngton'*'^  /    "<> 

<-  \    SprlnV.lold  •-„       j^ 

Clinton  (  (^l.'*;      ,  O./U 

O  plalnrleld     Westfteld  /Ellzabethport 

>  JO 

(       Somerville  -^  — """V       9 

S      "O*      ^*^  Rabway 


Fells  Service  Bldg.       _ "H/ 

,'         O      /    f    /®  >™  Centra!  Pk,  ».  Y. 
:  Brook    Orange  /  ~\"      ,'| 
-O  I   Jersey  City 

'O  V     Ir.ln.ton"/   O  I  ' 


New  York  IIB  City,  N.  Y. 


SSL 

OS 

UlVA) 

T 

Qsy 

) 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  Chie! 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


\ 


DECEMBER  1955 
Volume  LX     No.  12 


t 


% 


ASHEVILLE:  19S6 


NEW  JERSEY  -  DECEMBER  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Record-breaking  dryness  was  the  most 
outstanding  feature  of  this  month's 
weather  in  New  Jersey,  but  the  month  was 
also  characterized  by  temperatures  that 
brought  the  State  one  of  the  coldest 
Decembers  of  record. 

The  average  precipitation  of  0.40  inch 
was  by  far  the  driest  December  since 
1885,  the  next  smaller  amount  being  1.41 
inches  in  1943.   This  month  also  ranked 
as  the  fifth  driest  month  for  any  time 
of  the  year  since  1885.   Drier  months 
and  their  amounts  were  as  follows:   June 
1949,  0.23  inch;  September  1941,  0.28 
inch;  October  1924,  0.31  inch;  and  Sep- 
tember 1914,  0.37  inch.   Of  unusual 
significance  was  the  fact  that  December 
became  the  third  month  in  1955  that  new 
records  for  dryness  have  been  established, 
the  others  being  January  with  0.72  inch 
and  July  with  1.13  inches.   Cape  May  3  W 
at  the  extreme  southern  tip  of  the  State 
reported  1.08  inches  for  the  greatest 
monthly  total;  in  fact,  it  was  the  only 
station  to  report  a  monthly  amount  ex= 
ceeding  1  inch.   Rahway  in  Union  County 
reported  a  scant  0.06  inch  for  the  least 
monthly  total.   The  greatest  daily  amount 
was  0.88  inch  on  the  10th  at  Pleasantville 
1  N.   The  average  snowfall  for  the  month 
was  2.9  inches  and  the  greatest  monthly 
total  was  9.6  inches  at  Sussex  3  N  in 
Sussex  County,  the  most  northerly  county 
in  the  State. 

This  month  with  an  average  temperature 
of  28.6°  was  5.2°  below  normal,  and, 
along  with  a  similar  average  in  1903, 
ranked  as  the  fifth  coldest  December 
since  1885.   Colder  Decembers  were  1904, 
1910,  1917  and  1926.   Extreme  readings 
ranged  from  -13°  at  Layton  3  NW  on  the 
21st  to  65°  at  Belleplain  on  the  4th. 
The  number  of  days  with  minimum  tempera- 
tures that  were  freezing  or  below  was 
more  than  usual;  in  fact,  all  stations 
reported  25  or  more  such  days. 

The  percentage  of  possible  sunshine  was 
well  above  normal  over  the  State  and 
this  fact  was  reflected  in  the  less  than 
usual  daytime  cloudiness. 

WEATHER  DETAILS 

The  cold  spell  that  prevailed  as  November 
ended  continued  through  December  2,  with 
slightly  below  normal  temperatures  over  all 
parts  of  the  State.   Temperatures  gradually 
moderated  with  readings  for  the  period 


3rd  to  5th  averaging  several  degrees 
above  normal,  but  another  surge  of  cold 
air  overspread  virtually  the  entire 
country  again  reducing  temperatures  to 
below  normal  levels.   The  unseasonably 
cold  weather  which  began  on  the  6th 
persisted  through  the  23rd  as  cold  Arctic 
air  continued  to  flow  southward  over 
the  North  American  Continent.   The  cold- 
est weather  in  New  Jersey  during  this 
prolonged  cold  spell  occurred  from  the 
20th  to  the  23rd,  with  most  stations 
reporting  their  lowest  reading  for  the 
month  on  the  21st. 

A  brief  respite  from  the  prolonged  cold 
weather  occurred  as  temperatures  moder- 
ated somewhat  on  the  24th,  and  rose  to 
around  10°  above  normal  on  the  25th  in 
all  areas  of  the  State.   This  warm  weather 
was  of  short  duration  as  cold  air  masses 
again  invaded  and  were  predominant  over 
the  State  during  the  remainder  of  the 
month,  keeping  temperatures  below  normal 
from  the  26th  until  the  month's  end. 
Thus  ended  one  of  the  coldest  Decembers 
in  the  annals  of  weather  records  in  New 
Jersey. 


Precipitation  periods  du 
were  noteworthy  because 
quent  occurrences  and  li 
amounts .   There  were  sev 
the  month  on  which  very 
negligible  amounts  occur 
occurrences  the  most  not 
the  4th,  9th  and  22nd. 
on  the  9th  and  22nd  were 
form  of  light  snow.   It 
nificant  that  very  few  s 
daily  precipitation  amou 
of  an  inch. 


ring  December 
of  their  infre- 
ghtness  of 
eral  dates  during 
light,  almost 
red.   Of  these 
eworthy  were  on 
Amounts  that  fell 

mostly  in  the 
was  quite  sig- 
tations  reported 
nts  exceeding  1/4 


WEATHER  EFFECTS 

The  weather  during  December,  although 
considerably  colder  than  normal,  was 
generally  favorable  for  all  outdoor 
activities  since  it  was  an  exceptionally 
dry  month.   Soil  moisture  supplies  de- 
clined as  the  State  suffered  the  driest 
December  of  record. 

Small  grains  and  pastures  declined  during 
the  month,  and  as  December  ended  condi- 
tions were  generally  rather  poor,  the 
dry  soil  and  cold  weather  having  retarded 
growth. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
Franklin  W.  Long 
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ATLANTIC  CITY  WB  CITY 

LONG  BRANCH 

NEWARK  WB  AIRPORT 

TRENTON  WB  CITY 

•  This  datun  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  la  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

* 

1 

1 

1 

S 

S 

• 

a 

> 
< 

e  = 

?! 

J* 

< « 

1885 

35.3 

60 

6 

3.15 

1886 

29.1 

60 

-   2 

3.51 

- 

1887 

33.7 

62 

6 

5.29 

- 

1888 

34.9 

65 

5 

3.69 

- 

1889 

41.5 

71 

8 

1.62 

- 

1890 

30.9 

56 

3 

3.89 

_ 

1891 

40.9 

71 

9 

4.25 

- 

1892 

30.4 

68 

1 

1.87 

~ 

1893 

34.9 

70 

5 

3.39 

_ 

1894 

34.8 

66 

-   3 

4.36 

- 

1895 

37.2 

70 

3 

2.61 

0.4 

1896 

31.3 

64 

-15 

1.48 

10.7 

1897 

35.1 

69 

-   3 

4.90 

3.4 

1898 

33.3 

66 

-   2 

3.53 

2.0 

1899 

35.5 

69 

-   1 

2.11 

0.5 

1900 

34.4 

64 

-   2 

2.59 

4.1 

1901 

32.6 

68 

-  8 

7.30 

2.1 

1902 

31.7 

62 

-11 

7.23 

9.1 

1903 

28.6 

56 

-13 

4.08 

9.2 

1904 

27.0 

60 

-15 

3.19 

21.1 

1905 

36.3 

61 

5 

3.65 

1.5 

1906 

33.0 

70 

-   5 

3.99 

1.4 

1907 

36.6 

70 

-   3 

4.91 

5.9 

1908 

34.0 

72 

1 

3.63 

7.8 

1909 

29.8 

60 

-15 

4.45 

12.6 

1910 

26.5 

58 

-14 

2.79 

11.3 

1911 

38.4 

70 

2 

3.77 

5.6 

1912 

36.9 

68 

-   1 

4.73 

11.0 
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1913 

37.7 

63 
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3.03 

0.8 

1941 

37.2 

70 

0 

3.70 

0.4 

1914 

31.1 

66 

-   9 

5.86 

2.4 

1942 

30.0 

67 

-17 

4.55 

7.0 

1915 

31.9 

64 

3 

4.82 

13.6 

1943 

31.1 

62 

-10 

1.41 

0.1 

1916 

32.3 

70 

-  8 

4.61 

12.6 

1944 

30.7 

58 

-14 

3.02 

5.7 

1917 

24.8 

54 

-21 

3.18 

11.5 

1945 

29.0 

64 

-11 

5.03 

14.5 

1918 

37.5 

66 

9 

3.92 

0.5 

1946 

36.5 

74 

2 

2.38 

2.0 

1919 

26.8 

67 

-18 

2.98 

6.8 

1947 

32.0 

65 

-  4 

2.85 

18.6 

1920 

36.4 

69 

7 

5.10 

1.0 

1948 

35.5 

68 

-16 

6.43 

1.1 

1921 

32.3 

64 

-  4 

2.37 

6.2 

1949 

37.1 

66 

-   1 

2.91 

1.5 

1922 

32.5 

65 

-   8 

3.86 

7.3 

1950 

32.0 

71 

-18 

4.00 

3.0 

1923 

40.8 

69 

9 

4.14 

2.6 

1951 

36.5 
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-16 

5.40 

6.4 

1924 

32.8 

68 

-  4 

2.58 

0.4 

1952 

36.5 

64 

3 

4.23 

4.3 

1925 

34.0 

61 

-    5 

2.84 

0.6 

1953 

38.3 

70 

3 

4.37 

T 

1926 

28.4 

52 

-   7 

3.44 

8.2 

1954 

34.4 

65 

8 

3.69 

0.2 

1927 
1928 

35.3 
36.3 

70 
63 

2 
3 

4.54 
1.64 

T 
2.7 

1955 

28.6 

65 

-13 

0.40 

2.9 

1929 

33.8 

68 

2 

3.01 

4.1 

1930 

33.0 

60 

-   5 

2.67 

5.2 

1931 

39.6 

72 

7 

2.27 

0.4 

All 

1932 

36.0 

69 

-   6 

3.08 

10.1 

Years 

33.8 

3.57 

5.1 

1933 

31.8 

72 

-18 

3.19 

7.4 

1934 

33.2 

69 

-   3 

2.90 

0.1 

1935 

26.9 

60 

-14 

1.67 

9.7 

1936 

37.5 

67 

-   3 

6.29 

0.6 

1937 

33.2 

70 

0 

1.75 

0.6 

1938 

34.8 

67 

1 

2.80 

1.4 

1939 

35.2 

69 

-   1 

1.54 

3.9 

1940 

37.0 

67 

-  4 

3.00 

3.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


NEW    JERSEY 
DECEMBER    1955 


Temperature 

Precipitation 

o,  a 

a,  6 

a 

o 

Q 

No.  of  Days 

a 

£   0 

Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Day. 

Station 

Max. 

M 

n 

a  a 

Q  2 
S  3 

e 
| 

0 

»  H 

2  - 
>   £ 

2  § 
Si 

> 

< 

| 

a 

9 

a 

55 

S 
o 

V 

J3 
0> 

2 

O 

1 
o 

01 

© 
0* 
Q> 

Q 

0 

H 

1  2 

&  2 

D  £ 

B 
6 

o 

O 

3 

0 

o 
O 

0 

2 

0 

o 

m< 

"'■'i 

5  i 

a  S 

£ 

0 

*-i  0 

TU  ITIC  CITY  WB 

39.  9 

25.5 

32.7 

5.5 

61 

5 

10 

21 

992 

0 

4 

26 

0 

.90 

-    2.41 

.86 

9 

T 

T 

10+ 

1 

1 

0 

AUDUBON 

38.6 

22.4 

30.5 

57 

3+ 

9 

21 

1063 

0 

7 

27 

0 

.20 

.20 

9 

2.0 

2 

9 

1 

0 

0 

BELLEFL  . 

40.2 

18.4 

29.3 

- 

6.1 

65 

4 

0 

21 

1100 

0 

4 

2  9 

1 

•  85 

-  2.69 

•  60 

9 

3 

1 

0 

3ELVIDERE 

35.  2M 

18. 3M 

26.  8M 

- 

4,2 

50 

3 

2 

21 

1179 

'J 

11 

28 

0 

.83 

-  2.91 

•  30 

23 

4.1 

3 

0 

0 

BOONTON 

AM 

34.8 

18.9 

26.9 

- 

3.4 

53 

4 

1 

21 

1175 

0 

12 

29 

0 

.21 

-  3.07 

.15 

23 

X 

0 

0 

BURLINGTON 

38. OM 

20.3 

29. 2M 

- 

5.8 

6 

21 

1139 

0 

6 

29 

0 

.20 

-  3.59 

.12 

10 

1 

9+ 

1 

0 

0 

CANOE  BROOK 

AM 

36.7 

16.4 

26.6 

- 

4.0 

55 

4 

-  2 

21 

1182 

0 

9 

2r:> 

2 

.14 

-  2.92 

.10 

23 

3.7 

3 

23 

1 

0 

0 

CAPE  MAY  3  W 

40,6 

27.4 

34.0 

- 

3.1 

62 

4 

11 

22 

952 

0 

3 

26 

0 

1.08 

-  2.49 

.73 

9 

T 

0 

3 

1 

0 

CHARLOTTEBURG 

AM 

34.0 

15.5 

24.8 

- 

5.6 

56 

25 

-  4 

22 

1241 

0 

14 

29 

2 

.45 

.21 

23 

6.1 

4 

23 

1 

0 

0 

CHATSWORTH  5  S 

40.0 

19,2 

29.6 

64 

4 

2 

22 

1089 

0 

5 

28 

0 

•  43 

.35 

9 

T 

T 

9+ 

1 

0 

0 

CLAYTON 

37.8 

22.3 

30.1 

. 

4,6 

62 

4 

9 

21 

1077 

0 

7 

27 

0 

.27 

-  3.26 

.27 

9 

•  5 

T 

9+ 

1 

0 

0 

ELIZABETH 

38.2 

22,0 

30.1 

- 

3,6 

57 

3 

5 

21 

1074 

0 

5 

28 

0 

.12 

-  3.56 

.04 

4 

4.0 

3 

22 

0 

0 

0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

AM 

35.0 

17.6 

26.3 

51 

4 

0 

21 

1192 

0 

10 

2° 

1 

.72 

.51 

23 

5.1 

2 

1 

0 

FLEMINGTON  1  NE 

36.6 

17.7 

27.2 

- 

5,6 

56 

3 

0 

22 

1165 

0 

6 

29 

1 

.29 

-  3.19 

.09 

22 

6.9 

2 

9+ 

0 

0 

0 

FREEHOLD 

37.2 

20.4 

28.8 

- 

5,3 

57 

3 

3 

21 

1114 

0 

7 

28 

0 

.26 

-  3.26 

.14 

9 

1.5 

1 

22+ 

1 

0 

0 

HAMMONTON  2  NNE 

AM 

40. 2M 

20,  7M 

30.  5M 

- 

2,2 

64 

5 

s 

21  + 

1065 

0 

5 

27 

] 

.36 

-  3.00 

.36 

10 

1 

0 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

38. 7M 

20,7 

29. 7M 

- 

3.5 

53 

3 

4 

21 

1060 

0 

7 

28 

0 

.11 

-  3.18 

.07 

9 

2.2 

1 

9+ 

0 

0 

0 

INDIAN  MILLS  2  W 

38.9 

18.2 

28.6 

- 

5.7 

64 

4 

0 

22 

1120 

0 

7 

28 

1 

.24 

-  3.54 

.22 

9 

•  9 

1 

9 

1 

0 

0 

JERSEY  CITY 

35.3 

22.6 

29.0 

- 

5.7 

53. 

3 

6 

20+ 

1110 

0 

Id 

2  8 

c 

.10 

-  3.34 

.07 

4 

T 

0 

0 

0 

0 

LAKEWOOD  2  ENE 

38.0 

18.1 

28.1 

- 

6,2 

59 

3 

0 

22 

1136 

0 

9 

2  9 

1 

.42 

-  3.26 

.34 

9 

1.8 

1 

22+ 

1 

0 

0 

LAMBERTVILLE 

37.2 

20,0 

28.6 

- 

4,6 

58 

3 

6 

21+ 

1120 

0 

7 

2'; 

0 

•  26 

-  3.28 

.07 

9 

2.1 

0 

0 

0 

LAYTON  3  NW 

33.4 

12,8 

23.1 

- 

5,1 

48 

25 

-13 

21 

1291 

0 

11 

30 

3 

.48 

-  2.74 

.12 

4 

7.7 

4 

22+ 

1 

0 

0 

LEESBURG  STATE  FARM 

AM 

38.9 

21,7 

30.3 

63 

5 

7 

21 

1069 

0 

6 

28 

: 

.78 

.60 

10 

1 

1 

0 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

AM 

37.5 

20.2 

28.0 

- 

3.5 

55 

4 

3 

21 

1113 

0 

5 

29 

0 

.27 

-  3.40 

.17 

23 

4.7 

4 

23+ 

1 

0 

0 

LONG  BRANCH 

36,5 

21.4 

29.0 

- 

5.4 

53 

3 

5 

21 

1109 

0 

10 

28 

0 

.34 

-  3.29 

.21 

9 

2.0 

1 

9+ 

1 

0 

0 

LONG  VALLEY 

34.7 

18.0 

26.4 

- 

3.4 

53 

3 

0 

22 

1191 

0 

11 

27 

1 

E   .64 

-  2.60 

.30 

22 

5.0 

2 

0 

0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

39,2 

20,2 

29.7 

63 

4 

4 

22 

1088 

0 

7 

27 

0 

.26 

.24 

9 

T 

T 

10+ 

1 

0 

0 

MOORESTOWN 

36,8 

21.3 

29,1 

- 

4.7 

56 

3 

9 

21+ 

1107 

0 

3 

27 

0 

•  18 

-  3.25 

.16 

10 

2.0 

2 

10 

1 

0 

0 

MORRIS  PLAINS 
NEWARK  WB  AIRPORT 

35,9 

19.0 

27.5 

53 

3+ 

3 

21+ 

1155 

0 

11 

2  9 

0 

.23 

.09 

22 

5.4 

0 

0 

0 

R 

36.5 

22.0 

29.3 

- 

4.7 

55 

3 

5 

21 

1101 

0 

2 

2  7 

0 

.27 

-  2.83 

.14 

22 

3.8 

3 

23 

1 

0 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

37.4 

21.3 

29.4 

- 

4.0 

55 

3 

4 

21 

1099 

0 

5 

27 

c 

.17 

-  3.26 

.05 

22 

1.3 

1 

22+ 

0 

0 

0 

NEWTON 

AM 

32.4 

16.1 

24.3 

- 

5.9 

48 

25 

0 

22 

1254 

0 

14 

29 

1 

.51 

-  2.83 

.20 

23 

6.0 

4 

23+ 

2 

0 

0 

PATERSON 

AM 

36.8 

21.5 

29.2 

- 

4,1 

52 

4+ 

5 

21+ 

1105 

0 

10 

29 

0 

.38 

-  3.37 

•  28 

23 

4.1 

4 

23 

1 

e 

0 

PEMBERTON  3  E 

38.7 

18.0 

28.4 

- 

7,0 

57 

3 

0 

22 

1128 

0 

4 

29 

1 

.30 

-  2.16 

.20 

9 

•  2 

T 

9+ 

1 

0 

0 

PHILLIPSBURG 

37.4 

21,3 

29.4 

- 

2.2 

52 

3 

5 

21+ 

1098 

0 

5 

28 

0 

.29 

-  3.21 

.09 

10+ 

3.5 

2 

23 

0 

0 

0 

PLAINFIELD 

37.5 

20,5 

29.0 

- 

4.0 

56 

3 

2 

21 

1111 

0 

7 

'■' 

0 

.21 

-  3.40 

.10 

22 

3.5 

3 

22 

1 

0 

0 

PLEASANTVILLE  1  N 

AM 

39.1 

19,3 

29,2 

- 

5.8 

62 

5 

3 

22 

1102 

0 

6 

2r' 

0 

.90 

-  2.87 

.88 

10 

1 

10+ 

1 

1 

0 

RIOGEFIELD 

36.3 

20,8 

28,6 

- 

3.3 

53 

3 

4 

21 

1123 

0 

? 

28 

0 

.32 

-  2.86 

•  20 

22 

3.7 

3 

22+ 

1 

0 

0 

RUNYON 

37.9 

16.2 

27.1 

- 

4,3 

52 

25 

-  4 

22 

1170 

0 

5 

29 

2 

.27 

-  2.84 

.15 

9 

2.3 

1 

0 

0 

SANDY  HOOK 

38.1 

25.7 

31.9 

- 

3,3 

63 

3 

7 

21 

1015 

0 

6 

25 

0 

.26 

-  3.78 

•  22 

22 

2.6 

2 

22 

1 

0 

0 

SOMERVILLE 

37.0 

19.0 

28.0 

- 

4.6 

55 

3 

1 

22 

1140 

0 

5 

2  3 

0 

.31 

-  3.19 

.15 

23 

4.5 

2 

0 

0 

SUSSEX  3  N 

31.9 

16.9 

24.4 

- 

5,6 

46 

2  5 

-  3 

21 

1254 

0 

14 

2C 

1 

.70 

-  2.53 

.32 

22 

9.6 

3 

0 

0 

TRENTON  2 

37.0 

20.9 

29.0 

- 

4,9 

55 

3 

6 

21 

1111 

0 

g 

2  6 

0 

.38 

-  2.65 

.21 

9 

2.9 

2 

9 

1 

0 

0 

TRENTON  WB  CITY 

R 

36,3 

22.5 

29.4 

- 

5.6 

56 

3 

3 

21  ■ 

1095 

0 

;o 

2r' 

0 

.19 

-  2.59 

.08 

9 

1.9 

1 

10+ 

0 

0 

0 

TUCKERTON  2  SW 

AM 

41,  4M 

18.4M 

29. 9M 

- 

6.2 

62 

5 

2 

28 

1079 

0 

4 

2: 

0 

•  89 

-  2.94 

.85 

10 

T 

0 

1 

i 

0 

WOODSTOWN  2  NW 

AM 

36.9 

20,0 

28.5 

55 

5 

8 

20+ 

1124 

0 

9 

3  0 

0 

0 

STATE 

28,6 

- 

5.2 

.40 

-  3.17 

2.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  of  monlh 

■ 

■ 

10  |  11  |  12 

15 

18 

20   21 

22 

24 

16  1  27 

28   29  j 

ft 

. 

• 

I    .o< 

T 

. 

AUOUBON 

.20 

.20 

T 

T 

■  ■ 

•  »a 

.01   -03   T 

.75 

.09 

T 

T 

T 

t 

H  MH 

. 

.10 

.60 

.10 

.05 

B6LMAR 

.23 

.06 

•  02 

•  07 

•  10 

■ 

■  09 

•  0* 

.02 

•  OS 

.10 

.20 

•  30 

T 

T 

. 

|  W 

RECORD  M 

BOON TON 

.21 

T 

T 

•  04 

T 

T 

T 

.15 

.  a  i 

■ 

•  49 

T          .09 

■  03 

.09 

T 

•  23 

•Q  ! 

■ 

•  20 

•  01 

.07 

.12 

T 

T 

T 

CAMMIAR  RtSERVOIR 

•  64 

T          .12 

.02 

.07 

T 

.18 

•  25 

T 

CANOE  BROOK 

•  14 

T 

T 

.02 

T 

.10 

■ 

CANTON 

.25 

T 

.25 

■^  J  w 

1.08 

.02   .11 

.02 

.73 

.11 

.02 

.04 

.01 

.02 

CEDAR  GROVE 

.31 

.10 

.06 

T 

.17 

CHARLOTTEBURG 

.45 

.03 

.03 

,  Q  B 

.05 

.02 

.03 

■  21 

T 

CHATHAM 

.1* 

T 

T 

■  12 

■ 

CHATSWORTH  *>  S 

.43 

T 

.02 

.35 

.06 

T 

T 

T 

CLAYTON 

•  27 

T     T 

.27 

T 

T 

T 

T 

CLINTON 

•  20 

■  02 

.03 

.03 

•  12 

DECPWATER 

.10 

.10 

T 

T 

T 

ELIZABETH 

.12 

.01 

.0*. 

.01 

.01 

.01 

T 

•  03 

ELtZABETHPORT 

•  14 

T 

.05 

.02 

T 

.07 

T 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

.72 

.10 

.09 

T 

■  51 

.  o  .-■■ 

FLEMINGTON  1  NE 

.29 

.01 

.04 

T 

.05 

.01 

.05 

•  09 

•  02 

■  02 

T     . 

FREEHOLO 

.26 

■  03 

.14 

•  08 

T 

.01 

GREENWOO, 

.57 

.03        -07 

.02 

.10 

.05 

•  02 

.02 

.24 

T 

■  02 

T 

HAMMONTON  2  NNE 

■  3« 

■  36 

HI6HTSTOWN  1  N 

.11 

T 

T 

.07 

T 

•  04 

T 

T 

T    . 

I  NO  IAN  MILLS  2  W 

.2". 

T     T 

T 

T 

.22 

.02 

T 

T 

T 

T 

IRVINGTON 

•  29 

■  03 

.03 

T 

T 

•  22 

T 

■  CITY 

.10 

T 

.07 

.01 

T 

•  02 

T 

LAKE WOOD  2    ENE 

.42 

•  01 

.34 

.02 

T 

•  03 

.01 

T 

■  01 

LAM8ERTVILLE 

.26 

.03 

.05 

T 

.07 

.03   T 

T 

■  06 

■  02 

T 

T 

LAYTON  3  NW 

•  48 

T     .09 

•  12 

.06 

.05 

.04 

•  09 

,0] 

.01 

•  01 

LEESBURG  STATE  FARM 

.78 

.04 

.09 

.60 

T 

•  03 

■  02 

LITTLE  FALLS  HATI  ■ 

.27 

T 

.01 

.03 

•  01 

.02 

.17 

T 

.  0 ) 

LONG  BRANCH 

.34 

.03 

•  02 

.21 

T 

.06 

T 

T 

.02 

LONG  VALLEY 

.64 

•  09 

•  05 

E.20 

E.30 

MACOPIN  INTAKE 

.33 

•  03 

.04 

.05 

T 

.03 

•  16 

T 

■  02 

MANVILLE 

.29 

.08 

T 

.21 

MARLTON  1  W 

.24 

•  02 

.10 

.09 

.01 

.01 

.01 

MJYS  LANDING 

.61 

.03 

.40 

.18 

T 

T 

MIDLAND  PARK 

.41 

.01 

.09 

.01 

.05 

.23 

.02 

MILLVILLE 

•  46 

.01 

.45 

T 

T 

T 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

.26 

T     .01 

.24 

T 

T 

T 

T 

.01 

MILTON 

.74 

.03   .03 

.05 

.09 

•  05 

.45 

■  04 

MOORES.TOWN 

•  18 

.01 

.16 

T 

.01 

T 

T 

MORRIS  PLAINS 

.23 

T     .01 

•  05 

.01 

.03 

T 

.01 

•  09 

T 

T 

•  03 

T     , 

NEWARK  W8  AIRPORT       R 

.27 

T 

.07 

T 

.03 

.01 

T 

T 

■  14 

T 

T 

.02 

T    . 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

.17 

.02   T 

.04 

.04 

T 

•  05 

■  02 

NEW  MILFORD 

•  26 

.06 

.02 

•  16 

•  02 

NEWTON 

.51 

T         .04 

.04 

.07 

.03 

•  20 

•  13 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

.56 

.02        .06 

.01 

•  05 

T 

.11 

.04 

.01 

•  23 

.03 

ORANGE 

.23 

.11 

•  12 

PATERSON 

.38 

.03 

.03 

.03 

T 

T 

.28 

T 

T 

.01 

PEMBERTON  3  E 

•  30 

.01 

.20 

.07 

.01 

.01 

PHILLIPS8URG 

•  29 

.03   .02 

.04 

T 

•  09 

•  09 

■  02 

T 

PHILLIPSBUR6  BRIDGE 

•  36 

.03 

.07 

.20 

■  06 

PLAINF1ELO 

•  21 

T 

.05 

T     ,02 

.01 

.01 

.10 

T 

T 

.02 

PLEASANTVILLE  1  N 

•  90 

•  02 

T 

.88 

T 

T 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

•  13 

T 

T 

.08 

•  05 

T 

RAHWAY 

•  06 

T 

T 

T 

T 

•  06 

T 

RIDGEFIELD 

•  32 

T 

•  05 

.01 

.02 

•  02 

■  20 

.02 

RING WOOD 

.41 

.03 

.04 

•  03 

.03 

.04 

T 

■  23 

T 

.01 

RUNYON 

.27 

.03 

T 

.15 

•  06 

.03 

SANDY  HOOK 

.26 

T 

.04 

•  22 

T 

T 

SOMERVILLE 

.31 

T 

T 

T 

•  06 

.15 

T 

.10 

SPLIT  ROCK  POND 

.23 

.04 

.01 

.01 

.15 

.02 

SUSSEX  3  N 

.70 

T     .11 

.06 

.02 

■  02 

.01 

T 

•  13 

■  32 

.03 

SWEDESBORO  5  NW 

.13 

.02 

.01 

.02 

.08 

T 

T 

TOMS  RIVER 

•  47 

.44 

•  03 

TRENTON  2 

•  38 

.01   .01 

.03 

•  21 

T 

T 

•  06 

•  04 

.02 

TRENTON  WB  CITY         R 

.19 

T 

.02 

.06 

T 

•  07 

.01 

.01 

TUCKERTON  2  SW 

■  89 

.04 

.85 

T 

T 

T 

VINELAND 

.37 

•  36 

•  01 

T 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

.34 

.01 

•  03 

■  06 

.01 

•  01 

.02 

•  20 

WESTFtELO 

■  14 

T 

.03 

T 

T 

•  07 

.04 

WOOOCLIFF  LAKE 

•  20 

•  10 

•  04 

•  04 

.02 

WOODSTOWN  2  NW 

e  .0; 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   109    - 


Table  5 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
DECEMBER  1955 

Station 

Day 

Di  Month 

9 
0> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ATLANTIC  CITY  WB 

MAX 

39 

44 

49 

59 

61 

41 

38 

44 

44 

32 

35 

38 

39 

41 

47 

30 

40 

40 

38 

25 

23 

33 

37 

48 

58 

37 

33 

33 

39 

37 

34 

39.9 

MIN 

26 

35 

40 

48 

32 

29 

26 

29 

31 

24 

24 

23 

25 

26 

23 

17 

23 

32 

23 

12 

10 

15 

25 

37 

36 

24 

18 

17 

22 

21 

18 

25.5 

AUDUBON 

MAX 

39 

37 

57 

54 

53 

39 

34 

43 

36 

33 

34 

39 

37 

49 

43 

31 

40 

43 

39 

26 

22 

29 

26 

45 

57 

40 

31 

32 

36 

35 

33 

38.6 

MIN 

24 

27 

35 

45 

33 

26 

20 

25 

28 

23 

22 

22 

23 

IB 

20 

15 

19 

24 

25 

12 

9 

10 

20 

27 

35 

20 

18 

15 

15 

21 

18 

22.4 

BELLEPLAIN 

MAX 

37 

39 

58 

65 

59 

39 

38 

44 

40 

33 

35 

38 

38 

42 

46 

39 

39 

37 

37 

31 

22 

31 

32 

46 

59 

49 

33 

35 

36 

34 

34 

40.2 

MIN 

18 

23 

32 

43 

28 

23 

7 

18 

25 

20 

16 

15 

10 

15 

24 

8 

10 

15 

25 

11 

0 

3 

22 

26 

42 

23 

15 

8 

10 

25 

10 

18.4 

BELVIDERE 

MAX 

36 

35 

50 

45 

45 

41 

32 

38 

33 

35 

40 

40 

35 

39 

31 

36 

40 

36 

29 

20 

20 

20 

33 

49 

41 

32 

31 

32 

31 

30 

35.2 

MIN 

20 

23 

33 

40 

35 

27 

23 

20 

24 

15 

15 

14 

14 

14 

12 

12 

19 

22 

8 

2 

4 

12 

17 

29 

21 

14 

16 

12 

19 

13 

18.3 

BOONTON 

MAX 

38 

38 

37 

53 

47 

43 

36 

32 

39 

31 

32 

35 

36 

39 

35 

39 

32 

36 

43 

33 

6 

18 

18 

26 

52 

49 

32  j  28 

31 

33 

32 

34.8 

MIN 

25 

24 

28 

36 

40 

31 

15 

17 

24 

23 

22 

23 

19 

15 

lb 

15 

15 

19 

23 

12 

1 

4 

8 

13 

24 

21 

15   12 

14 

19 

13 

18.9 

BURLINGTON 

MAX 

40 

40 

40 

40 

32 

36 

37 

42 

37 

50 

38 

48 

46 

32 

30 

23 

28 

29 

43 

52 

45 

36   35 

37 

37 

34 

38.0 

MIN 

23 

24 

31 

40 

36 

30 

24 

22 

29 

21 

22 

21 

19 

17 

17 

13 

13 

21 

19 

13 

6 

8 

18 

25 

24 

22 

15   12 

15 

15 

14 

20.3 

CANOE  8ROOK 

MAX 

40 

38 

38 

55 

49 

45 

38 

32 

40 

34 

34 

46 

41 

39 

40 

44 

31 

38 

43 

35 

17 

19 

19 

26 

50 

49 

34 

29 

32 

34 

30 

36.7 

MIN 

21 

19 

30 

37 

39 

30 

14 

18 

21 

22 

18 

19 

13 

11 

15 

11 

15 

11 

16 

12 

-  2 

0 

10 

15 

25 

21 

15 

4 

6 

18 

5 

16.4 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

39 

43 

52 

62 

61 

44 

39 

45 

45 

38 

35 

37 

37 

39 

45 

41 

40 

38 

40 

34 

25 

32 

38 

45 

49 

44 

36 

30 

36 

36 

34 

40.6 

MIN 

31 

23 

39 

48 

43 

35 

25 

28 

32 

28 

26 

29 

27 

21 

30 

20 

27 

28 

27 

21 

12 

11 

27 

30  1  38 

31 

21 

16 

22 

30 

23   27,4 

CHARLOTTEBURG 

MAX 

39 

38 

44 

50 

46 

43 

33 

32 

39 

29 

29 

34 

33 

34 

38 

40 

28 

35 

42 

30 

12 

12 

15 

25 

56 

49 

32 

24 

30 

31 

32 

34.0 

MIN 

22 

19 

27 

35 

37 

27 

13 

14 

19 

19 

18 

20 

14 

9 

10 

12 

14 

15 

22 

9 

0 

-  4 

2 

10 

24 

19 

12  |   9 

7 

15 

11 

15.5 

CHATSWORTH  5  5 

MAX 

36 

40 

60 

64 

60 

42 

36 

44 

38 

33 

34 

37 

38 

42 

48 

36 

39 

42 

36 

29 

21 

30 

30 

49 

57 

45 

30 

34 

40 

35 

34 

40.0 

MIN 

19 

17 

31 

39 

40 

31 

12 

20 

22 

18 

15 

13 

14 

11 

28 

13 

10 

17 

24 

14 

5 

2 

22 

30 

35 

22 

15 

9 

9 

26 

11 

19.2 

CLAYTON 

MAX 

39 

38 

58 

62 

58 

36 

34 

42 

36 

34 

35 

34 

95 

37 

42 

33 

34 

40 

38 

28 

22 

29 

29 

43 

52 

43 

32 

31 

34 

30 

33 

37.8 

MIN 

22 

26 

33 

35 

36 

30 

26 

31 

28 

25 

20 

19 

16 

21 

18 

15 

16 

19 

26 

16 

9 

14 

21 

29 

33 

18 

18 

12 

20 

17 

19 

22.3 

ELIZABETH 

MAX 

42 

44 

57 

51 

49 

41 

33 

43 

34 

36 

38 

40 

42 

39 

44 

34 

37 

44 

38 

29 

23 

21 

25 

36   52 

43 

33 

35 

34 

34 

32 

38.2 

MIN 

22 

25 

32 

43 

39 

31 

20 

26 

28 

24 

19 

18 

19 

19 

28 

15 

16 

21 

23 

11 

5 

12 

16 

25   34 

23 

17 

14 

21 

26 

11 

22.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 

35 

40 

37 

51 

45 

40 

35 

37 

40 

33 

31 

37 

36 

37 

38 

42 

33 

35 

44 

34 

16 

18 

23 

24   45 

47 

32 

30 

28 

31 

32 

35.0 

MIN 

23 

20 

30 

37 

38 

28 

16 

18 

24 

20 

15 

18 

16 

16 

20 

10 

14 

18 

27 

10 

0 

2 

12 

16 

21 

21 

13 

15 

8 

9 

12 

17.6 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

37 

36 

56 

49 

47 

39 

32 

40 

33 

31 

35 

37 

36 

36 

42 

33 

40 

43 

35 

28 

19 

22 

26 

38 

51 

41 

34   36 

35 

33 

34 

36.6 

MIN 

22 

19 

30 

38 

37 

30 

16 

18 

22 

19 

14 

21 

14 

11 

20 

11 

14 

15 

18 

11 

5 

0 

14 

22 

28 

?: 

10 

10 

8 

22 

9 

17.7 

FREEHOLD 

MAX 

38 

37 

57 

52 

45 

38 

34 

40 

38 

32 

34 

37 

39 

40 

44 

37 

39 

43 

35 

27 

20 

24 

27 

45 

52 

34 

28 

31 

38 

35 

34 

37.2 

MIN 

21 

24 

32 

40 

37 

29 

17 

21 

26 

20 

19 

19 

17 

17 

29 

13 

16 

23 

26 

11 

3 

5 

17 

24 

35 

22 

13 

9 

14 

23 

10 

20.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

39 

42 

41 

60 

64 

47 

40 

35 

38 

44 

31 

34 

36 

37 

42 

47 

45 

38 

42 

36 

24 

23 

30 

57 

56 

36 

30 

33 

39 

39 

40.2 

MIN 

20 

28 

33 

42 

42 

28 

18 

22 

25 

26 

19 

19 

20 

17 

20 

15 

16 

22 

25 

15 

■" 

8 

15 

25 

16 

16 

11 

12 

20 

17 

20.7 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

36 

36 

53 

50 

48 

40 

33 

39 

35 

32 

34 

37 

39 

39 

43 

33 

38 

41 

!  5i 

43 

31 

30 

35 

33 

38.7 

MIN 

22 

24 

31 

39 

38 

29 

18 

22 

24 

22 

18 

19 

17 

15 

28 

14 

18 

23 

24 

13 

4 

6 

18 

24 

35 

22 

13   11 

14 

25 

12 

20.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

37 

38 

60 

64 

60 

38 

35 

43 

37 

32 

33 

37 

36 

40 

46 

33 

39 

42 

37 

27 

21 

28 

30 

47 

57 

43 

31   32 

37 

33 

34 

38.9 

MIN 

18 

17 

31 

42 

35 

25 

11 

17 

22 

20 

16 

14 

12 

9 

25 

14 

13 

17 

21 

11 

3 

0 

21 

28 

38 

24 

14 

8 

6 

26 

5 

18.2 

JERSEY  CITY 

MAX 

37 

37 

53 

48 

45 

43 

30 

39 

36 

30 

37 

36 

38 

36 

41 

33 

37 

43 

38 

19 

17 

20 

23 

38 

50 

34 

31 

30 

33 

30 

31 

35.3 

MIN 

27 

31 

36 

46 

34 

25 

22 

25 

29 

24 

23 

25 

25 

25 

30 

17 

22 

28 

19 

6 

6 

10 

14 

22 

32 

18 

17 

16 

20 

15 

12 

22.6 

LAKEWOOD  2  ENE 

MAX 

37 

39 

59 

55 

53 

39 

34 

42 

40 

31 

34 

38 

39 

41 

46 

31 

41 

44 

37 

20 

21 

25 

2y 

50 

55 

35 

29 

31 

36 

32 

34 

38.0 

MIN 

18 

19 

32 

42 

30 

19 

14 

21 

21 

22 

19 

21 

16 

12 

21 

15 

16 

19 

15 

6 

2 

0 

20 

29 

33 

18 

14 

9 

10 

14 

13 

18.1 

LAMBERTVILLE 

MAX 

38 

36 

58 

50 

47 

39 

32 

41 

33 

32 

35 

37 

36 

36 

43 

32 

39 

41 

43 

28 

21 

24 

24 

40 

51 

42 

35 

36 

34 

33 

35   37.2 

MIN 

24 

23 

33 

40 

36 

30 

17 

20 

25 

21 

18 

19 

14 

14 

27 

14 

15 

20 

20 

13 

6 

6 

17 

24 

30 

23 

13 

10 

11 

24 

12 

20.0 

LAYTON  3  NW 

MAX 

38 

33 

44 

43 

40 

37 

32 

38 

30 

30 

35 

35 

37 

34 

35 

30 

35 

37 

37 

22 

14 

15 

20 

35 

48 

40 

30 

35 

36 

30 

31 

33.4 

MIN 

15 

17 

30 

36 

26 

23 

10 

14 

20 

15 

7 

14 

8 

5 

15 

13 

16 

12 

17 

5 

-13 

-  7 

5 

14  j  27 

16 

12  -2 

3 

20 

3 

12.8 

LEESBURG  STATE  FARM 

MAX 

41 

39 

40 

54 

63 

52 

37 

39 

40 

36 

33 

35 

38 

36 

40 

44 

31 

38 

37 

37 

25 

22 

31 

43   49 

59 

36   30 

32 

35 

34 

38.9 

MIN 

30 

21 

31 

40 

44 

29 

17 

22 

24 

25 

23 

22 

24 

14 

21 

11 

15 

22 

22 

12 

7 

10 

18 

25   35 

29 

16   12 

15 

21 

15 

21.7 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

MAX 

42 

40 

40 

55 

48 

47 

40 

33 

42 

33 

34 

38 

40 

42 

39 

43 

33 

39 

46 

35 

19 

19 

20 

26   52 

50 

36 

30 

34 

36 

33 

37.5 

MIN 

25 

25 

30 

38 

39 

30 

18 

21 

25 

23 

22 

23 

19 

16 

21 

15 

20 

21 

22 

11 

3 

6 

13 

17  '  25 

22 

15 

12 

14 

22 

13 

20.2 

LONG  BRANCH 

MAX 

36 

37 

53 

52 

46 

38 

33 

39 

43 

32 

34 

38 

38 

41 

44 

30 

38 

42 

35 

20 

19 

23 

32 

47 

52 

34 

28 

30 

36 

30 

31 

36.5 

MIN 

25 

27 

35 

46 

31 

25 

20 

25 

27 

24 

20 

21 

19 

19 

22 

15 

19 

25 

20 

7 

5 

8 

19 

32 

34 

20 

16 

13 

16 

15 

13 

21.4 

LONG  VALLEY 

MAX 

37 

33 

53 

46 

46 

38 

31 

38 

32 

33 

36 

38 

39 

34 

38 

31 

36 

42 

33 

24 

20 

17 

25 

35 

46 

34 

29 

35 

32 

30 

32 

34.7 

MIN 

17 

25 

35 

37 

35 

27 

18 

15 

21 

21 

19 

20 

16 

11 

22 

12 

14 

22 

19 

8 

2 

0 

12 

21 

38 

21 

11 

8 

9 

10 

12 

18.0 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

38 

40 

57 

63 

60 

40 

38 

44 

39 

32 

35 

36 

37 

41 

45 

31 

39 

41 

37 

25 

22 

31 

35 

46  i  59 

37 

30 

32 

36 

36 

34 

39.2 

MIN 

22 

22 

38 

48 

30 

20 

15 

23 

25 

20 

19 

19 

16 

13 

20 

15 

13 

18 

23 

14 

6 

4 

25 

34!  35 

21 

14 

11 

9 

20 

13 

20.2 

MOORESTOWN 

MAX 

39 

38 

56 

52 

44 

39 

34 

42 

36 

30 

33 

37 

37 

37 

44 

30 

39 

41 

36 

22 

22 

27 

27 

44  '■    55 

35 

30 

33 

36 

32 

34 

36.8 

MIN 

25 

26 

35 

44 

33 

23 

18 

23 

26 

22 

21 

24 

21 

16 

19 

16 

18 

24 

22 

10 

9 

9 

20 

27   33 

19 

16 

12 

14 

18 

18 

21.3 

MORRIS  PLAINS 

MAX 

38 

34 

53 

50 

47 

36 

31 

39 

36 

32 

36 

37 

38 

35 

40 

35 

40 

44 

37 

27 

20 

16 

22 

36   53 

44 

32 

32 

32 

32 

30 

35.9 

MIN 

23 

22 

32 

39 

38 

26 

18 

17 

24 

21 

19 

18 

18 

13 

25 

13 

17 

22 

21 

11 

3 

3 

9 

20   30 

20 

15 

11 

13 

20 

8 

19.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

42 

37 

55 

47 

49 

38 

32 

40 

36 

33 

37 

39 

40 

39 

43 

32 

39 

45 

36 

20 

20 

22 

25 

39 

50 

35 

29 

33 

35 

31 

33 

36.5 

MIN 

26 

29 

36 

44 

34 

26 

22 

26 

30 

22 

21 

23 

24 

23 

21 

15 

20 

25 

19 

6 

5 

11 

16 

24 

34 

16 

17 

17 

20 

15 

14 

22.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

37 

37 

55 

51 

48 

40 

34 

38 

35 

32 

35 

37 

38 

37 

43 

35 

38 

42 

39 

30 

20 

23 

25 

40 

52 

45 

35 

33 

37 

35 

34 

37.4 

MIN 

24 

25 

33 

42 

39 

30 

18 

24 

28 

23 

17 

22 

20 

17 

29 

14 

15 

15 

24 

13 

4 

6 

17 

24 

33 

23 

15 

11 

17 

25 

12 

21.3 

NEWTON 

MAX 

39 

34 

36 

44 

45 

41 

33 

30 

36 

29 

29 

34 

35 

36 

34 

37 

28 

34 

40 

31 

13 

14 

16 

20 

48 

46 

32 

24 

28 

31 

28 

32.4 

MIN 

21 

19 

31 

35 

36 

27 

15 

16 

22 

19 

18 

18 

12 

9 

15 

12 

14 

19 

23 

10 

1 

0 

7 

8 

20 

19 

14 

5 

7 

16 

12 

16.1 

PATERSON 

MAX 

42 

39 

40 

52 

48 

45 

39 

31 

39 

36 

29 

37 

40 

40 

39 

44 

32 

37 

47 

36 

IB 

18 

20 

28 

52 

49 

35 

29 

32 

35 

32 

36.8 

MIN 

26 

27 

32 

38 

40 

30 

21 

22 

27 

23 

22 

26 

22 

23 

24 

16 

18 

23 

27 

12 

5 

5 

14 

14 

26 

22 

16 

16 

16 

21 

14 

21.5 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

39 

38 

57 

56 

53 

36 

34 

43 

37 

34 

34 

39 

39 

40 

46 

36 

39 

43 

37 

28 

22 

25 

29 

47 

56 

37 

33 

34 

39 

34 

35 

38.7 

MIN 

20 

20 

31 

42 

34 

28 

15 

20 

27 

20 

18 

15 

16 

10 

16 

14 

12 

18 

22 

9 

5 

0 

19 

26 

31 

22 

10 

e 

7 

22 

2 

18.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 

39 

36 

52 

48 

47 

42 

35 

39 

39 

33 

35 

37 

38 

39 

41 

38 

39 

42 

43 

31 

20 

22 

21 

35 

50 

50 

37 

32 

33 

33 

33 

37.4 

MIN 

24 

24 

36 

38 

37 

31 

19 

22 

29 

28 

20 

22 

20 

16 

23 

14 

19 

19 

28 

13 

5 

5 

16 

20 

25 

31 

11 

16 

11 

22 

15 

21.3 

PLAINFIELD 

MAX 

40 

37 

56 

47 

49 

40 

33 

41 

35 

35 

37 

40 

41 

41 

44 

33 

39 

43 

38 

23 

22 

22 

2" 

37 

52 

40 

31 

35 

37 

32 

32 

37.5 

MIN 

24 

25 

33 

44 

35 

29 

17 

22 

27 

23 

17 

21 

19 

15 

28 

14 

15 

21 

22 

9 

2 

4 

17 

24 

32 

22 

16 

13 

16 

IE 

11 

20.5 

PLEASANTVILLE  1  N 

MAX 

40 

33 

40 

52 

62 

48 

39 

33 

45 

40 

31 

34 

36 

38 

42 

36 

30 

39 

41 

38 

24 

1  23 

32 

52 

50 

58 

36 

3C 

33 

4C 

37 

39.1 

MIN 

22 

22 

31 

40 

45 

27 

15 

15 

21 

22 

18 

18 

18 

11 

13 

14 

15 

18 

20 

13 

6 

3 

24 

25 

29 

27 

13 

12 

1C 

16   12 

19.3 

RIDGEFIELD 

MAX 

39 

37 

53 

48 

44 

39 

39 

40 

33 

35 

38 

39 

40 

38 

43 

31 

41 

44 

35 

19 

17 

21 

24 

39 

49 

37 

30 

34 

35 

29   35 

36.3 

MIN 

25 

29 

33 

44 

32 

22 

19 

23 

27 

23 

20 

23 

19 

19 

31 

15 

18 

25 

18 

5 

4 

8 

14 

22 

34 

16 

16 

15 

IE 

14   13 

20.8 

RUNYON 

MAX 

40 

38 

48 

50 

44 

40 

36 

41 

38 

36 

34 

42 

42 

38 

42 

36 

40 

42 

39 

24 

22 

24 

26 

40 

52 

44 

38 

36 

37 

2S 

36 

37.9 

MIN 

18 

17 

33 

38 

31 

26 

10 

17 

28 

19 

16 

12 

9 

8 

23 

9 

11 

14 

15 

12 

0 

-  4 

11 

24 

31 

23 

10 

7 

5 

2: 

5 

16.2 

Se 

e  Reference  Note* 

Folio 

olion 

Index 

110 

DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5  -  Continued 

Day 

Ol  Month 

f 

Station 

■ 

I 

3 

< 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

19 

23 

24 

40 
?b 

» 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

SAND>  HOOK 

MAX 
MIN 

37 
28 

>] 

03 
36 

4« 
43 

47 
40 

41 
32 

)3 

> 

40 
29 

40 
33 

48 
26 

48 
24 

36 

26 

16 
27 

39 
28 

44 
33 

33 

18 

38 
23 

40 
29 

16 

28 

13 

ie 

7 

23 

14 

25 
21 

48 
35 

41 
26 

33 
It 

10 

19 

36 
21 

33 

22 

32 

17 

38.1 
25.7 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

39 
22 

17 
22 

55 

33 

48 
42 

47 
33 

39 

27 

1  1 
16 

40 
19 

33 
24 

35 
23 

35 

17 

39 
19 

10 

14 

38 
13 

42 
27 

32 

14 

39 

14 

43 
16 

37 
19 

27 

11 

21 

4 

22 

1 

26 

14 

38 

24 

51 

30 

42 
22 

13 

L9 

15 

37 
9 

33 

21 

33 

13 

37.0 
19.0 

SUSSEX  3  N 

MAX 
MIN 

35 

20 

13 
21 

44 
32 

41 
36 

42 
32 

36 
25 

27 

L6 

36 
18 

30 
24 

30 
15 

33 

15 

35 
22 

36 
18 

33 

13 

38 
26 

30 

14 

34 
16 

42 
21 

3  2 

l'i 

20 

4 

13 
-  3 

15 
3 

13 

4 

33 

11 

46 
30 

35 
19 

lb 

1  J 

.  6 

4 

32 

■i 

31 
15 

30 
12 

31.9 

16.9 

TRENTON  2 

MAX 
MIN 

38 
24 

37 
27 

55 

34 

51 

43 

49 

30 

39 
27 

33 
20 

41 
23 

38 
27 

32 

20 

36 
18 

38 

20 

38 
19 

39 

18 

44 
21 

30 
14 

38 
19 

40 
25 

18 

21 

25 
9 

20 
6 

2b 
10 

29 

18 

40 

!6 

53 

34 

36 

20 

10 

14 

13 

11 

35 
18 

32 

16 

35 
19 

37.0 
20.9 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

36 
26 

37 
26 

56 
35 

51 
44 

49 
32 

38 
26 

32 

23 

40 
27 

36 

28 

32 

22 

34 
20 

37 
23 

37 
22 

36 
22 

44 
20 

30 
16 

38 

21 

42 
27 

36 

21 

21 
9 

20 
8 

24 

1  1 

27 
19 

41 
27 

53 
34 

36 

19 

26 

17 

32 

14 

36 
21 

32 
18 

33 

17 

36.3 
22.9 

TUCKERTON  2  SW 

MAX 
MIN 

42 
13 

44 
20 

48 
30 

52 
40 

62 

41 

48 
20 

40 

14 

38 
19 

44 
21 

41 
21 

32 

18 

35 

18 

38 
15 

38 

11 

42 
15 

45 
14 

30 
13 

28 
8 

34 
8 

35 

20 

bb 
28 

52 
30 

58 

15 

12 

30 

2 

34 

9 

39 
21 

41.4 
18.4 

WOODSTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

35 
25 

35 

•!1 

38 

30 

92 

32 

55 
28 

45 
19 

38 
24 

37 
28 

40 
27 

40 
24 

35 
22 

36 
22 

3  0 
16 

25 
19 

36 
27 

35 

14 

35 
14 

53 

1? 

38 

14 

35 
8 

23 

13 

28 

8 

23 

14 

43 
20 

48 
33 

53 
20 

38 

12 

27 
14 

27 
24 

30 
16 

32 

13 

36.9 

20.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


ATLANTIC   CITY    WB 

BELVIDERE 
CBARLOTTEBURG 
CHATSWORTH    5    S 
CLAYTON 

FLE1I1NGTON    1    NE 

FREEHOLD 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  HILLS  2  W 

LAKEWOOD  2  ENE 

LONG  VALLEY 

HILLVILLE   CAA   AIRPORT 

MOORESTOWN 

MORRIS   PLAINS 

NEWARK    WB    AIRPORT 

NEW   BRUNSWICK   EXP    STA 

K^WTON 

PATERSON 

PEHBERTON    3    E 

PLAINFIELD 

RIDGEFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  3  N 

TRENTON  WB  CITY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reference  Now.  Followlnc;  Station     fall6x 
-    Ill    - 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

•     I 

s  a 

<  2 

<»  a 
M 

>    " 

0 
0> 

01 

> 

< 

a 
£   S 

to 
4) 

A 

o> 
S 

Q 

0 

S 

J 

a 
Q 

i 
& 
Q 

No.  of  Days 

o 

■a 

a 
£  S 

I  a 

i 

5 

Snow, 

Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

Max. 

Min. 

■a 
e2 

^•2 
OS 

A 

To 

a 

e 

5 

£ 

0 

2 
S 

8 

§< 

°   0 

5  s 

S  * 

Ota 

s 

0 

i-io 

AUGUST   1955 

CHATSWORTH   5   S 

87.  311 

65. 6M 

76.  5M 

100 

6 

53 

29 

2 

11 

0 

0 

0 

7.85 

3.01 

13 

.0 

0 

8 

3 

3 

SEPTEMBER   1955 

CHATSWORTH   5   S 

78.0 

54.7 

66.4 

87 

16 

42 

13+ 

47 

0 

0 

0 

0 

2.38 

1.05 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A0GDST  1955 

CHATSWORTH   5    S 

.13 

1.47 

.10 

2.02 

3.01 

T 

.02 

.26 

.28 

.42 

.09 

.02 

.03 

7.85 

SEPTEMBER   1955 

CHATSWORTH   5   S 

.31 

.13 

.01 

1.05 

.50 

.38 

2.38 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 

« 

oi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

AUGUST   1955 

CHATSWORTH   5   S 

MAX 
MIN 

96 
69 

98 

71 

97 
68 

96 
65 

99 
65 

100 
74 

95 
72 

87 
65 

75 
58 

75 
63 

90 
69 

84 
69 

81 
68 

87 

74 

89 
71 

82 

74 

89 
70 

95 
65 

96 
66 

93 
62 

85 
70 

76 
58 

75 
56 

80 
54 

87 
57 

SO 
59 

72 
53 

86 
65 

86 
72 

87.3 
65.6 

SEPTEMBER  1955 

CHATSWORTH  5   S 

MAX 

MIN 

83 

65 

76 
67 

77 
63 

80 
63 

85 
57 

83 
63 

85 
65 

82 
48 

78 
44 

79 
50 

80 
60 

74 
49 

67 
42 

79 
42 

83 
53 

87 
57 

85 
55 

81 
58 

77 
60 

83 
60 

77 
48 

71 
45 

70 

52 

73 
60 

73 
60 

69 
48 

72 

49 

7  6 
60 

78 
50 

78 
47 

78.0 
54.7 

Table  2: 


Newark  WB  Airport 


Table  5: 


Newark  WB  Airport 


Table  5: 


Elizabeth 


CORRECTIONS 
MONTH:   FEBRUARY  1955 


MONTH:  SEPTEMBER  1955 


Average  minimum  temperature  should  be 
26.0;  total  degree  days,  857. 


Minimum  temperature  on  4th  should  be 
8;  average  minimum,  26.0. 


Average  maximum  temperature  should  be 
77.0. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  112  - 


STATION  INDEX 


T 

Tlmo  of 

Yuri  of 

£ 

County 

Drainags 

1 

1 

| 

aj 

obiviv 

rscord 

Obmrvn 

H.f.r  to 

0. 

J 

a 

a 
1 

a 

Ublei 

1 
J 

J 

1 

s 
1 

1 

ALLENDALE 

0100  BERGEN 

'ASSAIC 

41  02 

74  08 

270 

EST 

MID 

JERGEN  COUNTY  ENGIN 

C 

»  ATLANTIC  CITY  WB 

032?  ATLANT  IC 

:OASTAL 

39  22   74  25 

8 

EST 

MID   MID 

B2 

82 

U.  !».  WEATH 

2  3  5 

7  C 

AUDUBON 

0346  CAMDEN 

DELAWARE 

39  54   75  04 

50 

EST 

IIP 

IIP 

6 

RVIN   J.  NYGREN 

2  3  5 

BASS  RIVER  STATE  FOREST 

052S  BURLINGTON 

IOASTAL 

39  37 

74  26 

20 

EST 

6P 

9 

N.  Y.  FORESTRY  SERVICE 

3 

BELLEPLA1N 

0690  CAPE  MAY 

:OASTAL 

39  16 

74  52 

49 

EST 

5P 

5P 

61 

61 

MRS.  ED  C.  HOFFMAN 

2  3  5 

BEL MAR 

0721  MONMOUTH        COASTAL 

40  10 

74  02 

19 

EST 

MID 

14 

:iTY  WATER  DEPT 

3 

BELV1DERE 

0729  WARREN          jDELAWARE 

40  SO 

75  05 

289 

EST 

5P 

5P 

63 

63 

4] SS  C.  S.  HIXSON 

2  3  5 

7 

BERLIN  1  W 

0787  CAMDEN           MULLICA 

39  48 

74  57 

150 

EST 

7A 

14 

SAMUEL  H.  MC  CULLEY 

3 

BOONTON 

0907  MORRIS          PASSAIC 

40  54 

74  24 

280 

EST 

BA 

BA 

47 

65 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

2  3  5 

BRANCHV1LLE 

0978  SUSSEX          DELAWARE 

41  09 

74  47 

570 

EST 

&LBERT  M.  DAVENPORT 

3 

BR1DGETON  2  SSE 

1028  CUMBERLAND       DELAWARE 

39  24 

75  13 

25 

EST 

9A 

9A 

67 

72 

3R.  WOLF'S  AGRI  LABS 

CLOSED 

9/55 

BURLINGTON 

1211  BURLINGTON       DELAWARE 

40  04 

74  53 

12 

EST 

6P 

6P 

43 

69 

3UBLIC  SERVICE  E  6  G  CO 

2  3  5 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327  SUSSEX          PASSAIC 

41  07 

74  30 

1040 

EST 

3A 

15 

HEWARK  WATER  DEPT 

3 

CANOE  BROOK 

1335  ESSEX           PASSAIC 

40  45 

74  21 

180 

EST 

9A 

9A 

25 

25 

25 

COMMONWEALTH  WATER  CO 

2  3  5  6 

CANTON 

1343  SALEM            DELAWARE 

39  28 

75  25 

8 

EST 

9A 

9 

3ERTRUDE  S.  WILLIS 

3 

CAPE  MAY  3  W 

1351  CAPE  MAY        ^COASTAL 

38  56 

74  57 

17 

EST 

5P 

5P 

30 

67 

NORTHWEST  MAGNESITE  CO 

2  3  5 

C 

CEDAR  GROVE 

1472  ESSEX            PASSAIC 

40  52 

74  13 

400 

EST 

6A 

15 

J.  A.  PLUNKETT 

3 

CENTERTON 

1512  SALEM            MAURICE 

39  31 

75  10 

80 

EST 

MID 

JOHN  HOPKINS  UNIVERSITY 

C 

CMARLOTTEBURG 

1562 

PASSAIC          PASSAIC 

41  03 

74  26 

760 

EST 

7A 

7A 

63 

63 

NEWARK  WATER  DEPT 

2  3  5 

7 

CHATHAM 

1590 

MORRIS          PASSAIC 

40  44 

7*  23 

185 

EST 

8A 

51 

EDWARD  P.  MOLITOR 

3 

CHATSWORTH  5  S 

1598  BURLINGTON       COASTAL 

39  44 

74  32 

90 

EST 

5P 

5P 

15 

15 

WILLIAM  S.  HAINES 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1708  GLOUCESTER       MAURICE 

39  39 

75  06 

120 

EST 

6P 

6P 

42 

62 

HARRY  P.  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

CLINTON 

1749  IHUNTERDON        RARITAN 

40  38 

74  55 

300 

EST 

6P 

12 

L.  W.  KLOCKNER 

3 

DEEPWATER 

2209  SALEM           DELAWARE 

39  41 

75  30 

12 

EST 

MID 

15 

DU  PONT  DE  NEMOURS  CO 

3 

ELIZABETH 

2644  UNION 

COASTAL 

40  40 

74  14 

33 

EST 

5P 

5P 

76 

76 

UNION  CO  PARK  COMMISSION 

2  3  5 

ELIZA8ETHPORT 

2652  UNION 

PASSAIC 

40  39 

74  12 

30 

EST 

MID 

16 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

3 

C 

ESSEX  FELLS  SERVICE  BLDG. 

2768  ESSEX 

PASSAIC 

40  50 

74  18 

250 

EST 

8A 

BA 

7 

7 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

2  3  5 

C 

FLEMINGTON  1  NE 

3029  HUNTERDON 

RARITAN 

40  31 

74  51 

134 

EST 

5P 

5P 

58 

69 

DONALD  YOUNG 

2  3  5 

7 

FORTESCUE 

3102  CUMBERLAND      DELAWARE 

39  14 

75  10 

5 

EST 

5P 

11 

F.  A.  RODENBAUGH 

INACTIVE  10/55 

FREEHOLD 

3181  MONMOUTH         jRARITAN 

40  15 

74  17 

194 

EST 

6P 

6P 

51 

51 

FRANK  J.  MOREAU 

2  3  5 

7  C 

GLASSBORO 

3291  GLOUCESTER      jDELAWARE 

39  42 

75  07 

150 

EST 

MID 

PROF.  J.  B.  SANGREE 

C 

GREENWOOD  LAKE 

3516  PASSAIC          PASSAIC 

41  09 

74  20 

660 

EST 

7A 

13 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

HACKENSACK 

3572  BERGEN          HACKENSACK 

40  53 

74  03 

10 

EST 

MID 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

C 

HAMMONTON  2  NNE 

3662  ATLANTIC        MULLICA 

39  39 

74  48 

85 

EST 

8A 

8A 

23 

49 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

2  3  5 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951  MERCER           [RARITAN 

40  16 

74  31 

100 

EST 

BP 

BP 

59 

62 

JAMES  R.  PICKERING 

2  3  5 

7 

HIGHTSTOWN  PUMPING  STATION 

3956  MERCER          RARITAN 

40  17 

74  32 

75 

EST 

MID 

DEPT  WATER  AND  SEWAGE 

C 

INDIAN  MILLS  2  w 

4229  BURLINGTON      .MULLICA 

39  48 

74  47 

100 

EST 

7P 

7P 

65 

66 

EDWARD  ENTWISTLE 

2  3  5 

7 

IRVINGTON 

4260  ESSEX           KOASTAL 

40  43 

74  15 

120 

EST 

MID 

16 

JOINT  MEETING  GARAGE 

3 

C 

JERSEY  CITY 

4339 

HUDSON          ! COASTAL 

40  44 

74  04 

135 

EST 

MID 

MID 

57 

57 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT 

2  3  5 

LAKEWOOD  2  ENE 

4627 

OCEAN           COASTAL 

40  06 

74  11 

54 

EST 

MID 

MID 

51 

51 

GEORGE  G.  WADDILL 

2  3  5 

7  C 

LAMBERTVILLE 

4635 

HUNTERDON       DELAWARE 

40  22 

74  57 

75 

EST 

6P 

6P 

68 

68 

E.  E.  CASE 

2  3  5 

LAYTON  3  NW 

4735 

SUSSEX          DELAWARE 

41  15 

74  51 

480 

EST 

6P 

6P 

54 

54 

A.  M.  DEPUE 

2  3  5 

LEESBURG  STATE  FARM 

4762 

CUMBERLAND      MAURICE 

39  14 

74  58 

10 

EST 

8A 

8A 

5 

5 

CHARLES  L.  CALDWELL 

2  3  5 

LITTLE  FALLS  WATER  CO 

4887 

PASSAIC          PASSAIC 

40  53 

74  14 

157 

EST 

9A 

9A 

41 

52 

PASSAIC  VALLEY  WATER  CO 

2  3  5 

C 

LONG  BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  18 

74  00 

34 

EST 

MID 

MID 

47 

47 

STORM  WARNING  DISPLAY  STA 

2  3  5 

C 

LONG  VALLEY 

5003 

MORRIS 

RARITAN 

40  48 

74  46 

660 

EST 

6P 

6P 

25 

25 

ARTHUR  BARKMAN 

2  3  5 

7 

LUMBERTON 

5055 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  53 

74  48 

25 

EST 

MID 

JAMES  LAWTON 

C 

MACOPIN  INTAKE 

5071 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  01 

74  24 

1020 

EST 

9A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

RARITAN 

40  33 

74  34 

50 

EST 

MID 

15 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

3 

MARLBORO  SCS 

5244 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  20 

74  14 

120 

EST 

MID 

6ER0W  BRILL 

C 

MARLTON  1  W 

5252 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  54 

74  57 

90 

EST 

6P 

14 

DAVID  GRISCOM 

3 

MAYS  LANDING 

5346 

ATLANTIC 

GREAT  EGG  HARBO 

!39  27 

74  44 

50 

EST 

5P 

11 

ELMER  EARLE 

3 

MIDLAND  PARK 

5503 

BERGEN 

PASSAIC 

40  59 

74  09 

210 

EST 

MID 

9 

CORNELIUS  HOWARD 

3 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  24 

75  03 

60 

EST 

MID 

15 

L.  J.  GALLAHER 

3 

C 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  22 

75  04 

66 

EST 

MID 

MID 

9 

9 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MILTON 

5597 

MORRIS 

PASSAIC 

41  01 

74  32 

950 

EST 

7A 

15 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

3 

MOORESTOWN 

5728 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  56 

74  58 

55 

EST 

MID 

8A 

92 

92 

H.  J.  WILLARD 

2  3  5 

7 

MORRIS  PLAINS 

5769 

MORRIS 

PASSAIC 

40  50 

74  30 

500 

EST 

4P 

4P 

10 

14 

JAMES  C.  LONG 

2  3  5 

7 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

ESSEX 

COASTAL 

40  42 

74  10 

11 

EST 

MID 

MID 

56 

101 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

NEW  BRUNSWICK  EXPERIMENT  STA 

6062 

MIDDLESEX 

RARITAN 

40  28 

74  26 

80 

EST 

5P 

5P 

98 

101 

ARTHUR  H.  AHLQUIST 

2  3  5 

7 

NEW  MILFORD 

6146 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  57 

74  02 

12 

EST 

MID 

37 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

DELAWARE 

41  03 

74  45 

565 

EST 

8A 

BA 

72 

72 

C.  M.  WHEELER 

2  3  5 

7 

OAK  RIDGE  RESERVOIR. 

6460 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

870 

EST 

8A 

15 

NEWARK  WATER  DEPT 

3 

ORANGE 

6560 

ESSEX 

PASSAIC 

40  47 

74  14 

140 

EST 

MID 

15 

COUNTY  EN6INEER 

3 

C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

PASSAIC 

40  55 

74  09 

100 

EST 

8A 

8A 

85 

84 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

2  3  5 

7 

PEMBERTON  3  E 

6843 

BURLINGTON 

DELAWARE 

39  58 

74  38 

60 

EST 

5P 

5P 

26 

26 

CHARLES  A.  DOEHLERT 

2  3  5 

7 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

DELAWARE 

40  41 

75  12 

182 

EST 

3P 

3P 

64 

72 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

2  3  5 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

DELAWARE 

40  42 

75  12 

196 

EST 

9A 

16 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM 

3 

PLAINFIELD 

7079 

UNION 

RARITAN 

40  36 

74  25 

120 

EST 

8P 

8P 

64 

67 

S.  K.  PEARSON 

2  3  5 

7 

PLEASANTVILLE  1  N 

7131 

ATLANTIC 

COASTAL 

39  25 

74  31 

8 

EST 

8A 

8A 

32 

57 

32 

ATLANTIC  CITY  WATER  WKS 

2  3  5 

6 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

MERCER 

RARITAN 

40  19 

74  40 

90 

EST 

MID 

7 

PRINCETON  WATER  CO 

3 

RAHWAY 

7393 

UNION 

RAHWAY 

40  36 

74  15 

20 

EST 

MID 

16 

RAHWAY  VLY  SWG  AUTH 

3 

C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

HACKENSACK 

40  50 

74  01 

80 

EST 

MID 

MID 

38 

38 

GEORGE  P.  KIRSTEN 

2  3  5 

7 

RINGWOOD 

7587 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  08 

74  16 

305 

EST 

10A 

15 

NO  JERSEY  WATER  SUPPLY 

3 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

COASTAL 

40  26 

74  20 

18 

EST 

6P 

6P 

31 

32 

32 

N.  J.  WATER  COMMISSION 

2  3  5 

6 

SANDY  HOOK 

7869 

MONMOUTH 

COASTAL 

40  28 

74  01 

22 

EST 

7P 

7P 

57 

57 

U.  S.  COAST  GUARD 

2  3  5 

SOMERVILLE 

8194 

SOMERSET 

RARITAN 

40  34 

74  37 

75 

EST 

6P 

6P 

69 

72 

W.  E.  HAVER 

2  3  5 

7 

SPLIT  ROCK  POND 

8402 

MORRIS 

PASSAIC 

40  58 

74  28 

800 

EST 

10A 

15 

JERSEY  CITY  D  P  W 

3 

SPRINGFIELD 

8423 

UNION 

COASTAL 

40  43 

74  18 

- 

EST 

MID 

N.  J.  DEPT  OF  CONSERVA. 

C 

SUSSEX  3  N 

8644 

SUSSEX 

HUDSON 

41  14 

74  35 

530 

EST 

6P 

6P 

57 

60 

BRICE  B.  STANTON 

2  3  5 

7 

SWEDESBORO  5  NW 

|  8685 

GLOUCESTER 

DELAWARE 

39  47 

75  24 

10 

EST 

NOON 

9 

SUN  OIL  CO 

3 

TOMS  RIVER 

3816 

OCEAN 

COASTAL 

39  57 

74  14 

10 

EST 

5P 

»4 

ROBERT  F.  SNYDER 

3 

TRENTON  2 

8878 

MERCER 

DELAWARE 

40  14 

74  46 

105 

EST 

MID 

MID 

25 

25 

E.  H.  RISTOW 

2  3  5 

*  TRENTON  WB  CITY 

8883 

MERCER 

DELAWARE 

40  13 

74  46 

56 

EST 

MID 

MID 

83 

83 

U.  S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

TUCKERTON  2  SW 

8899 

OCEAN 

COASTAL 

39  35 

74  22 

45 

EST 

8A 

8« 

56 

61 

VERNON  W.  MOTT 

2  3  5 

VINELAND 

■    9135 

CUMBERLAND 

MAURICE 

39  29 

75  00 

110 

EST 

8A 

61 

75 

ROBERT  JONES 

3 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

9187 

PASSAIC 

PASSAIC 

41  02 

74  18 

320 

EST 

8A 

15 

WATER  SUPPLY  COMMISSION 

3 

C 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

PASSAIC 

40  40 

74  25 

- 

EST 

MID 

BONNIE  BURN  SANITARIUM 

c 

WESTFIELD 

9455 

UNION            RAHWAY 

40  39 

74  21 

135 

EST 

5P 

16 

TOWN  ENGINEER 

3 

c 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

BERGEN 

HACKENSACK 

41  01 

74  03 

103 

EST 

MID 

36 

HACKENSACK  WATER  CO 

3 

c 

WOODSTOWN  2  NW 

9910 

SALEM 

DELAWARE 

39  40 

75  20 

16 

EST 

6A 

6A 

1 

19 

CHARLES  CLARK 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

GREAT  MEADOWS 

3416 

WARREN 

DELAWARE 

40  53 

74  55 

56C 

EST 

MIC 

EDWARD  KOWALICK 

c 

REFERENCE  80TES 
The  four  digit  Identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.   There  will 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  aissing  or  received  too  late  to  be  included  in  this 
dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   temperature  in  °F. .  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 


duplication  of  number 


Evaporation  is  meas 
Sleet  and  ball  were 
Amounts  in  Table  3 


ired  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unle; 
included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
.re  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 


tberwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 


Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24 


ending  at  tii 


of  observation.   See  the  Statio: 


equently 


or  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations 
at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  1 
al  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 


Index  for  obser 

i  ground  values  . 
:  more.   Wi 
Ln  apparen 


7:30  A.M.  E.S.T.   WTR  EQDIV  in  Table 
ent  samples  are  necessarily  taken  fro: 


the 


rd. 


different  points 


So  rec 

And  also  on  a  1; 

Amount  included 


Tables 


6,  7  and  the  Station  Index.   No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by 
date  or  dates, 
following  measurement,  time  distribution  unknown. 
Data  in  the  column  formerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  • 

roofmofeaebuildlnrnera117  eXP°Bed  ln  *  shelter  lo<**°*   a  few  feet  above  aod-uu»„™„  Bruuoa;  no.ever,  Cae  reierence  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in 
based  on  observational  day  ending  before  i 
ted  to  a  full  month. 

for  recorder  stations  denoted  by  "C"  ; 
1  issue  of  Hourly  Precipitation  Data, 
equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall 

ire   days  of  record  "»issing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  fo 
wording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fro-  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PreclpitTt!on  Data) 


AM  Dat 

B  Adj 

C  Dat 

E  Wat 

M  One 

R  Amounts  from 

T  Trace 


alter  located  on  the 


processed  for  special  purposes  and  published  ln  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of 


tal  for  previou 
regarding  the 


te  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Offic 


the  State  Clim 


Weather  Bur 


per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offic 


c/o  General  Delivi 
able  to  the  Super 
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NEW  JERSEY  -  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  of  1955  will  long  be  remem- 
bered for  its  phenomenal  extremes .   Per- 
sistent spring  warmth  and  record  summer 
heat  were  followed  by  a  parade  of  hurri- 
canes which  drenched  the  land  with  the 
heaviest  rainfall  ever  recorded  in  many 
areas.   These  events,  in  turn,  were 
sandwiched  between  a  January  and  Decem- 
ber which  established  new  records  for 
dryness  in  those  months.   July  was  the 
hottest  month  ever  recorded  in  New  Jersey, 
and  was  also  the  driest  July  of  record. 
Contrastingly,  August  was  the  wettest 
month  ever  recorded  in  the  State.   The 
year  as  a  whole  averaged  out  to  be  a 
little  warmer  and  drier  than  usual. 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  during  January  and  much  of 
February  was  favorable  for  farm  work, 
and  was  not  detrimental  to  winter  grains 
and  cover  crops .   Windy  weather  which 
followed  in  March  caused  losses  to  spring 
lettuce  and  to  beet  and  carrot  seedings, 
but  accompanying  rains  provided  needed 
moisture  to  all  crops.   Unusually  low 
temperatures  in  late  March,  which  were 
so  ruinous  to  agriculture  in  more  south- 
erly states,  caused  no  appreciable  freeze 
damage  in  New  Jersey.   From  then  until 
early  July,  farm  work  progressed  favor- 
ably, aided  by  irrigation  of  potatoes 
and  strawberries  in  May.   The  month  of 
July  was  extremely  hot  and  dry,  with  all 
crops  responding  poorly.   By  the  time 
substantial  rains  in  early  August  broke 
the  drought,  much  acreage  of  corn,  sweet 
corn,  and  tomatoes  had  been  damaged  and 
could  yield  only  a  partial  crop.   Tor- 
rential rains  in  the  middle  of  August 
brought  by  Hurricane  "Connie"  were  more 
beneficial  than  damaging  to  crops  as 
they  further  relieved  the  summer  drought, 
but  the  additional  rains  of  "Diane"  were 
too  much  of  a  good  thing.   Flooding  and 
erosion  destroyed  many  crops,  and  har- 
vesting was  hampered  by  wet  ground.   A 
dry  and  seasonably  cool  September,  how- 
ever, allowed  harvest  work  to  catch  up 
to  date.   Meadows  and  pastures  continued 
in  good  condition.   The  per-acre  yield 
of  soybeans  was  the  lowest  since  1944, 
despite  high  total  production,  and  was 
due  to  growth-retarding  summer  drought 
followed  by  hard  rains  in  October  which 
beat  many  dry  pods  empty  before  harvest. 
Year's  end  saw  a  deteriorating  condition 
of  small  winter  grains  and  pastures  which 
resulted  from  phenomenally  dry  weather. 

According  to  the  New  Jersey  Crop  Report- 
ing Service,  average  yields  per  acre 
obtained  during  1955  of  wheat,  oats,  and 
rye  were  the  highest  since  records  were 
first  established  for  these  crops  in 


in  1866.   Production  of  barley  and  soy- 
beans set  new  highs  which  were  the  result 
of  increased  acreage  rather  than  yield. 
Good  potato  yield  resulted  in  relatively 
high  total  production  despite  the  smallest 
acreage  in  90  years  of  records,  and  the 
1955  corn  crop  was  the  smallest  ever 
produced  in  New  Jersey. 


Ice  was  unusually  severe 
rivers  late  in  January, 
runoff  remained  at  low  1 
most  of  the  State,  reach 
in  June  and  July  at  the 
High  Bridge  (South  Branc 
until  the  hurricane  delu 
brought  them  well  above 
Each  was  declining  again 
the  year. 


in  the  northern 
Streamflow  and 
evels  through 
ing  record  lows 
key  station  near 
h  Raritan  River) , 
ges  of  August 
average  levels, 
by  the  end  of 


TEMPERATURE 


The  average  temperature 
was  nearly  1°  above  its 
ancy,  with  7  individual 
more  or  less  warmer  than 
cold  January  was  followe 
sonably  warm  months,  Apr 
being  the  6th  warmest  of 
1885.  After  a  brief  res 
which  averaged  nearly  2° 
long-term  expectancy,  un 
resumed  with  a  vengeance 
to  be  not  only  the  hotte 
but  also  the  hottest  mon 
since  1885.  August  trie 
follow  suit,  until  Hurri 
and  "Diane"  stepped  in  t 
and  wound  up  as  the  sixt 
of  record.  Year's  end  s 
increasingly  subnormal  t 
December  closing  out  the 
fifth  coldest  December  e 
New  Jersey . 


for  the  year 
long-term  expect- 
months  averaging 

usual .   A  rather 
d  by  four  unsea- 
il  and  May  each 

record  since 
pite  in  June, 

cooler  than 
seasonable  heat 

July  proved 
st  July  of  record, 
th  by  any  name 
d  its  best  to 
canes  "Connie" 
o  break  it  up, 
h  hottest  August 
aw  a  trend  toward 
emperatures,  with 

year  as  the 
ver  measured  in 


Mean  temperatures  for  the  year  ranged 
from  56.1°  at  Cape  May  3  W  down  to  48.6° 
at  Charlotteburg.   The  highest  maximum 
in  the  year,  105°,  was  recorded  at 
Somerville  on  August  2nd,  and  nearly 
three-quarters  of  all  the  temperature- 
reporting  stations  in  New  Jersey  reached 
100°  at  some  time  during  August.   The 
greatest  number  of  90°  days  was  50  at 
Belvidere.   On  the  cool  end  of  the  scale, 
the  lowest  minimum  in  the  year,  -18°, 
was  reached  at  Canoe  Brook  on  February 
3rd.   The  least  number  of  90°  days  was 
a  mere  4  at  Atlantic  City  WB,  and  the 
greatest  number  of  days  in  which  tempera- 
tures sank  to  32°  or  below  was  152  at 
Lay ton  3  NW. 

PRECIPITATION 

For  the  State  as  a  whole,  the  annual 
precipitation  was  92%  of  long-term  expect- 
ancy, and,  of  8  individual  months  with 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


deficient  precipitation,  three  (January, 
July,  and  December)  set  new  records  for 
dryness.   Of  the  4  remaining  months  of 
surplus  precipitation,  one  (August,  with 
11.85  inches)  was  the  wettest  of  any 
month  of  any  year  since  1885.   January 
and  December  bracketed  the  year  each 
with  much  less  than  one  inch  of  precipi- 
tation, and  each  coming  within  hailing 
distance  of  the  driest  month  of  any  year 
of  record  in  the  State.   Most  of  the 
intervening  months  were  also  drier  than 
their  long-term  expectancies,  exceptions 
being  March  and  June  (each  with  averages 
of  a  fraction  of  an  inch  greater) ,  the 
phenomenally  wet  August,  and  October 
(which  was  the  fifth  wettest  of  record) . 

Precipitation  totals  for  the  year  ranged 
from  61.82  inches  at  Canistear  Reservoir 
down  to  an  estimated  27.58  inches  at 
Deepwater.   The  greatest  rainfall  in  one 
day  was  dumped  on  Macopin  Intake  by 
Hurricane  "Connie"  on  August  13th,  and 
amounted  to  7.42  inches.   The  greatest 
number  of  days  with  0.10  inch  or  more 
of  precipitation  was  reached  at  Milton, 
with  90.   The  least  number  of  days  in 
the  same  category  was  at  Deepwater,  with 
an  estimated  52.   Cedar  Grove  reported 
17  days  of  rainfall  in  excess  of  1.00 
inch,  to  lead  the  field  in  that  respect. 

SNOWFALL 

Total  snowfall  for  the  year  averaged  17.1 
inches  over  the  State,  which  was  only 
about  64%  of  average  expectancy.   The 
greatest  monthly  fall,  6.9  inches  occurred 
in  February  and  was  somewhat  below  expect- 
ancy in  that  month.   November,  which 
contributed  only  2.3  inches,  was  the 
only  month  of  the  year  which  exceeded 
par  on  the  snowfall  course.   The  greatest 
measured  snowfall  for  the  year,  35.5 
inches,  accumulated  at  Flemington  1  NE. 
The  greatest  depth  on  the  ground,  6  inches, 
was  shared  between  two  southern  stations 
(Audubon  and  Millville  CAA  Airport)  in 
the  February  2-3rd  period,  and  between 
two  northern  stations  (Canistear  and  Oak 
Ridge  Reservoirs)  on  and  after  February 
12th. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  biggest  weather  news  of  the  year  was 
the  procession  of  hurricanes  which  plagued 
the  State  in  August  and  September,  the 
last  of  which  happily  drifted  off  to  sea 
before  it  could  compound  the  damage 
wrought  by  its  predecessors.   Hurricane 
"Connie"  tracked'  northward  through 
Pennsylvania  on  August  13th,  its  winds 
over  New  Jersey  slowed  below  peak  recorded 
speeds  of  52  m.p.h.   Following  on  the 
heels  of  a  parching  drought,  the  torren- 


tial storm  rains  were  eagerly  absorbed 
without  serious  flooding.   Scarcely  5 
days  later,  "Connie's"  tropical  twin, 
"Diane",  had  plowed  into  the  eastern 
seaboard  and  was  recurving  eastward 
through  the  middle  of  New  Jersey.   Winds 
were  even  lighter  than  "Connie's"  but 
storm  rains  were  just  as  heavy  and 
vastly  more  damaging  as  they  rolled  off 
the  previously  saturated  ground  and  devel- 
oped into  major  floods.   Damages  wrought 
by  "Connie"  were  held  to  an  estimated 
$200,000,  but  8  persons  were  drowned, 
electrocuted,  or  killed  in  traffic  acci- 
dents attributable  in  part  to  the  storm. 
With  "Diane",  the  worst  damage  was  ac- 
complished by  floods  in  the  Delaware 
River  Valley  and  totaled  many  millions 
of  dollars.   "Diane"  also  cost  at  least 
two  lives.   "lone",  which  dawdled  in 
southern  Virginia  before  heading  harm- 
lessly out  to  sea  on  September  20th, 
caused  much  anxiety  in  New  Jersey  for 
a  time.   A  more  detailed  description  of 
these  storms  may  be  found  in  the  August 
and  September  1955  issues  of  this  publi- 
cation and  of  "Climatological  Data, 
National  Summary." 

At  other  times  in  the  year,  high  winds 
and  thunderstorms  injured  9  persons  and 
inflicted  the  conservative  estimate  of 
$238,000  in  damage,  some  $26,000  of  which 
was  to  crops . 

FLOODS 

Major  flooding  occurring  in  the  wake  of 
Hurricane  "Diane"  was  confined  to  the 
Passaic  River  Basin,  the  lower  Raritan 
River  Basin,  the  main  stem  of  the  Dela- 
ware River  and  its  northern  tributaries. 
The  Delaware  Valley  experienced  its  worst 
flooding  in  over  50  years.   The  crest 
exceeded  flood  stage  by  8.5  feet  at 
Trenton  and  by  more  than  20  feet  at 
Phillipsburg  and  Easton,  Pa.   Although 
advance  warnings  allowed  factories  and 
stores  in  Trenton  to  remove  much  property 
and  merchandise  to  high  ground,  damage 
elsewhere  was  very  heavy .   Roads  and 
major  bridges  were  washed  out;  residen- 
tial property  was  extensively  flooded 
with  very  little  insurance  to  cover  it. 

In  October,  heavy  rains  caused  flooding 
in  the  Ramapo,  Pompton,  and  Passaic 
Rivers,  necessitating  the  evacuation  of 
more  than  a  thousand  families  and  result- 
ing in  extensive  unestimated  property 
damage . 

Details  of  each  month's  weather  may  be 
found  in  the  monthly  issues  of  this 
publication. 

J.  M.  Mitchell,  Jr. 
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2  5 

11-20 

24 

11-29 

13 

11-29 

13 

266 

254 

236 

224 

196 

FLEMING TON    1    NE 

104 

8-    2 

-   4 

2- 

5 

3-   8 

IS 

3-20 

18 

3-31 

21 

3-31 

21 

4-   9 

30 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-10 

22 

11-26 

29 

11-29 

13 

266 

251 

224 

206 

197 

FREEHOLD 

102 

7-22+ 

-   4 

2- 

3 

3-   8 

16 

3-  8 

16 

3-28 

23 

3-29 

26 

4-   8 

30 

10-23 

32 

11-20 

26 

11-29 

13 

11-29 

13 

11-29 

13 

266 

266 

246 

236 

198 

HAMHONTON   2   NNE 

104 

7-23+ 

0 

2- 

3 

- 

3-  8 

18 

3-29 

2  4 

3-29 

24 

3-31 

32 

11-   9 

30 

11-10 

28 

11-29 

16 

11-29 

16 

11-29 

16 

- 

266 

245 

226 

223 

BICBTSTOWN  1   II 

102 

8-  2 

-   3 

2- 

3 

2-14 

11 

3-  8 

18 

3-27 

23 

3-29 

26 

4-   8 

32 

10-23 

31 

11-   9 

28 

11-29 

13 

11-29 

15 

11-29 

15 

288 

266 

247 

225 

198 

INDIAN  HILLS   2   I 

101 

7-  4* 

-   3 

2- 

3 

3-   8 

13 

3-20 

18 

3-31 

23 

4-   5 

27 

4-   9 

29 

10-23 

26 

10-23 

2  6 

11-10 

23 

11-29 

14 

11-29 

11 

266 

254 

224 

201 

197 

JERSEY   CITY 

100 

8-  2 

1 

2- 

3 

2-13 

15 

3-   8 

20 

3-   8 

20 

3-28 

27 

3-29 

30 

10-23 

30 

11-20 

2  7 

11-25 

24 

11-26 

16 

11-26 

16 

286 

263 

262 

237 

208 

LAKZTCOD  2   ENE 

102 

8-  2 

-  3 

2- 

3 

3-   8 

15 

3-20 

18 

3-27 

23 

4-   9 

28 

5-10 

32 

10-23 

30 

11-   9 

26 

11-10 

24 

11-28 

20 

11-29 

IS 

266 

253 

228 

214 

166 

LAMBERTYILLE 

101 

7-22+ 

2 

2- 

3 

2-14 

7 

3-  8 

17 

3-27 

23 

3-31 

26 

3-31 

26 

10-23 

31 

11-   9 

27 

11-26 

2  4 

11-29 

15 

11-29 

15 

288 

266 

244 

223 

206 

LAYTON   3  NW 

104 

8-   S 

-14 

2- 

3 

3-20 

12 

4-   9 

20 

4-   9 

20 

5-20 

28 

5-20 

28 

9-22 

30 

10-22 

24 

10-22 

24 

10-23 

2(1 

11-21 

16 

246 

197 

196 

155 

125 

LEKSBURG    STATE    FARM 

97 

7-18+ 

3 

2- 

3 

2-14 

9 

3-   8 

17 

3-20 

2  4 

3-31 

28 

4-   9 

30 

10-23 

31 

11-  9 

2  6 

11-29 

12 

11-29 

12 

11-29 

12 

288 

266 

254 

223 

197 

LITTLE   FALLS  WATER  CO 

102 

7-23+ 

-  4 

2- 

3 

2-15 

16 

3-   8 

17 

3-27 

24 

3-29 

28 

4-   9 

32 

10-23 

32 

11-   9 

28 

11-26 

24 

11-29 

15 

11-29 

15 

287 

266 

244 

225 

197 

LONG   BRANCH 

99 

7-23+ 

1 

2- 

3 

2-14 

13 

3-   8 

17 

3-27 

23 

3-29 

27 

4-   8 

31 

11-   9 

30 

11-20 

28 

11-28 

20 

11-28 

20 

11-29 

15 

288 

265 

246 

236 

215 

LONG   VAIAEY 

100 

7-22+ 

-  4 

2- 

3 

2-16 

10 

3-27 

20 

3-30 

21 

4-   9 

27 

4-   9 

27 

10-22 

30 

10-23 

25 

11-10 

22 

11-21 

20 

11-29 

11) 

286 

239 

225 

197 

196 

MILLVILLE  CAA  AIRPORT 

100 

7-22 

0 

2- 

5 

3-  8 

14 

3-   8 

14 

3-27 

24 

3-29 

25 

3-31 

29 

10-23 

31 

11-   9 

27 

11-27 

23 

11-28 

19 

11-29 

16 

266 

265 

245 

225 

206 

MOORE  STOWN 

101 

8-   6 

0 

2- 

3 

2-14 

12 

3-   8 

20 

3-27 

23 

3-28 

26 

3-31 

32 

10-23 

30 

11-10 

28 

11-28 

19 

11-28 

19 

11-29 

16 

288 

265 

246 

227 

206 

MORRIS  PLAINS 

100 

7-22+ 

-  2 

2- 

3 

3-   8 

12 

3-20 

18 

3-29 

24 

4-   9 

27 

5-10 

32 

10-23 

32 

10-26 

28 

11-20 

24 

11-29 

13 

11-29 

13 

266 

254 

236 

200 

166 

NEWARK   WB    AIRPORT 

101 

7-   5 

1 

2- 

3 

2-14 

15 

3-   8 

19 

3-27 

24 

3-29 

28 

3-29 

28 

11-   9 

30 

11-20 

28 

11-28 

23 

11-29 

15 

11-29 

15 

288 

266 

246 

236 

225 

HEW  BRUNSWICK  EXP   STA 

101 

8-  2 

-   1 

2- 

3 

3-   8 

16 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-29 

2  5 

4-   8 

31 

11-   9 

2  7 

11-   9 

27 

11-29 

14 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

247 

247 

225 

215 

NEWTON 

99 

7-23+ 

-  4 

2- 

3 

3-20 

12 

3-27 

20 

3-29 

24 

4-   9 

26 

5-10 

32 

10-23 

25 

10-23 

25 

11-10 

2  1 

11-26 

20 

11-29 

12 

254 

244 

226 

197 

166 

PATERSON 

103 

8-   3 

0 

2- 

3 

2-15 

16 

3-  9 

20 

3-27 

23 

3-29 

28 

4-   7 

32 

11-   9 

32 

11-20 

27 

11-21 

24 

11-29 

15 

11-29 

15 

287 

265 

239 

236 

216 

PEMBERTON    3    E 

102 

8-   2+ 

-  4 

2- 

3 

3-   8 

15 

3-20 

19 

3-27 

22 

3-31 

26 

4-   8 

31 

10-23 

28 

10-23 

28 

11-20 

22 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

254 

238 

206 

198 

PHILLIPSBURG 

102 

7-22+ 

1 

2- 

3 

3-   8 

16 

3-20 

18 

3-27 

22 

3-31 

28 

4-   9 

32 

10-23 

30 

11-20 

18 

11-20 

18 

11-20 

18 

11-29 

14 

266 

245 

238 

234 

197 

PLAINFIKLD 

103 

8-  2 

-  4 

2- 

3 

3-  8 

15 

3-  8 

15 

3-27 

23 

3-31 

28 

4-   9 

30 

10-26 

31 

11-   9 

26 

11-25 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

266 

243 

223 

200 

PLEASAKTVILLE  1   N 

99 

8-   3 

- 

_ 

3-   8 

13 

3-   8 

13 

3-29 

22 

3-31 

26 

4-   9 

30 

10-23 

28 

10/-23 

28 

11-25 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

266 

241 

206 

197 

RIDGEFIELD 

101 

7-22 

-  2 

2- 

3 

2-14 

12 

3-  8 

17 

3-27 

23 

3-29 

27 

4-   9 

32 

10-23 

32 

11-   9 

28 

11-28 

23 

11-29 

15 

11-29 

15 

288 

266 

246 

225 

197 

RUNYON 

104 

7-22 

- 

- 

3-  8 

11 

3-20 

19 

4-   1 

21 

4-   1 

21 

5-18 

30 

10-23 

27 

10-23 

2  7 

11-   9 

23 

11-24 

20 

11-29 

14 

266 

249 

222 

205 

158 

SANDY   HOOK 

100 

7-   5+ 

3 

2- 

3 

2-13 

16 

3-  8 

20 

3-   8 

20 

3-28 

27 

3-29 

31 

11-20 

30 

11-29 

17 

11-29 

17 

11-29 

17 

12-20 

13 

310 

266 

266 

246 

236 

SOMERVILLE 

105 

8-   2 

-  2 

2- 

3 

3-   8 

16 

3-20 

18 

3-27 

23 

3-31 

25 

4-   9 

30 

10-23 

30 

10-26 

28 

11-   9 

24 

11-29 

14 

11-29 

14 

266 

254 

227 

209 

197 

SUSSEX   3   N 

101 

7-22 

-   5 

2- 

3 

3-   8 

12 

3-27 

20 

4-  8 

24 

4-   8 

24 

5-10 

31 

10-23 

26 

10-23 

26 

11-21 

24 

11-29 

11 

11-29 

11 

266 

247 

227 

198 

166 

TRENTON   2 

101 

8-  2 

0 

2- 

3 

2-14 

11 

3-  8 

17 

3-27 

23 

3-29 

26 

4-  8 

32 

11-    9 

29 

11-20 

27 

11-28 

20 

11-28 

20 

11-29 

14 

288 

265 

246 

236 

215 

TRENTON  WB  CITY 

100 

8-  2 

3 

2- 

3 

2-14 

16 

3-  8 

19 

3-27 

22 

3-29 

28 

3-29 

28 

11-  9 

32 

11-28 

19 

11-28 

19 

11-28 

19 

11-29 

16 

288 

265 

246 

244 

225 

TUCKERTON    2    SI 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

11-26 

18 

11-29 

13 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WOODSTOWH   2  H¥ 

101 

8-   7 

2 

2- 

3 

2-15 

12 

3-  8 

19 

3-27 

23 

3-29 

26 

4-   1 

31 

11-   6 

31 

11-  7 

28 

11-28 

15 

11-28 

15 

11-28 

15 

286 

265 

246 

223 

219 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

CANOE  BROOK 

EVAP 

B5.26 

B3.81 

5.12 

B2.81 

DEP 

_ 

- 

- 

- 

.70 

-    .73 

.01 

- 

-    .17 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B   563 

414 

157 

331 

233 

530 

920 

- 

- 

PLEASANTVILLE    1    N 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

B3.20 

5.38 

B5.86 

B7.00 

85.65 

3.14 

B2.92 

_ 

_ 

_ 

DEP 

_ 

- 

- 

-1.00 

-    .34 

-    .21 

.56 

.01 

-    .98 

.35 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

2006 

1416 

1011 

840 

782 

1092 

564 

888 

1512 

- 

- 

RUNYON 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

B5.68 

B5.33 

5.78 

B4.96 

2.43 

0.92 

_ 

_ 

_ 

DEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

.59 

.12 

.14 

-    .11 

-1.69 

-1.70 

- 

- 

- 

WIND 

" 

- 

- 

" 

B  375 

B   202 

306 

428 

229 

428 

~ 

~ 

~ 

NEW  NAME 
TUCKERTON  2  SW 


TUCKERTON  2  SW 


t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 
OLD  NAME 
TUCKERTON 
RELOCATIONS 
All  equipment  moved  2  miles  SW 


DATE 


April      1955 


April 


13,  1955 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-   123   - 


STATION  INDEX 


Years  oi 

Opened 

record 

or  closed 

d 

2 

3 

3 

County 

1 

Q 

1 

3 

■3 

! 

during  yr. 

Refei 

to 
tables 

! 

1 

e2 

Station 

■at 

H 

n 

2-5 

ALLENDALE 

0100 

BERGEN 

e 

41    02 

74    08 

270 

C 

•ATLANTIC   CITY   WB 

0325 

ATLANTIC 

1 

39    22 

74    2  5 

8 

82 

B2 

1    2    3    C 

AUDUBON 

0346 

CAMDEN 

2 

39    54 

75    04 

50 

3 

6 

12    3 

BASS    RIVER    STATE    FOREST 

0528 

BURLINGTON 

1 

39    37 

74    26 

20 

9 

2 

BELLEPLAIN 

0690 

CAPE   MAY 

1 

39    16 

74    52 

49 

61 

61 

1    2   1 

BELMAR 

0721 

MONMOUTH 

1 

40    10 

74    02 

19 

14 

2 

BELVIDERE 

0729 

WARREN 

2 

40    50 

75    05 

289 

63 

63 

12    3 

BERLIN    1   W 

0787 

CAMDEN 

7 

39   48 

74    57 

150 

14 

2 

B00NTON 

0907 

MORRIS 

B 

40    54 

74    24 

280 

47 

65 

12    3 

BRANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

2 

41    09 

74   47 

570 

54 

2 

BRIDGELON    2    5SE 

1028 

CUMBERLAND 

2 

39    24 

75    13 

25 

66 

71 

SEPT 

1    2    3 

BURLINGTON 

1211 

BURLINGTON 

2 

40   04 

74    53 

12 

43 

69 

12    3 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEX 

8 

41    07 

74   30 

1040 

15 

2 

CANOE    BROOK 

1335 

ESSEX 

8 

40   45 

74    21 

180 

25 

25 

25 

12    3    4 

CANTON 

1343 

SALEM 

2 

39    28 

75    25 

8 

9 

2 

CAPE   MAY    3    W 

1351 

CAPE    MAY 

1 

38    56 

74    57 

17 

30 

67 

1    2    3    C 

CEDAR   GROVE 

1472 

ESSEX 

6 

40    52 

74   13 

400 

15 

2 

CENTERTON 

1512 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

80 

CHARLOTTEBURG 

1582 

PASSAIC 

8 

41    03 

74   26 

760 

63 

63 

12    3 

CHATHAM 

1590 

MORRIS 

8 

40   44 

74   23 

185 

51 

2 

CHATSWORTH    5   S 

1598 

BURLINGTON 

1 

39    44 

74   32 

90 

15 

15 

12    3 

CLAYTON 

1708 

GLOUCESTER 

6 

39    39 

75    06 

120 

42 

62 

12    3 

CLINTON 

1749 

HUNTERDON 

10 

40   38 

74    55 

300 

12 

2 

DEEPWATER 

2  2  09 

SALEM 

2 

39    41 

75    30 

12 

15 

2 

ELIZABETH 

2644 

UNION 

1 

40   40 

7*   14 

33 

76 

76 

12    3 

EL1ZABETHPORT 

2652 

UNION 

B 

40    39 

74    12 

30 

16 

2         C 

ESSEX    FELLS    SERVICE    BLDG 

2  768 

ESSEX 

B 

40    50 

74    18 

250 

7 

7 

1    2    3    C 

FLEMINGTON    1    NE 

3029 

HUNTERDON 

10 

40   31 

74   51 

134 

58 

69 

1     2    3 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

39    14 

75    10 

5 

10 

INAC 

2 

FREEHOLD 

3181 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74    17 

194 

51 

51 

1    2    3   C 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

150 

C 

GREAT    MEADOWS 

3416 

WARREN 

2 

40    53 

74   55 

560 

C 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

PASSAIC 

8 

41    09 

74   20 

660 

15 

2 

HACKENSACK 

3572 

BERGEN 

40    53 

74    03 

10 

C 

HAMMONTON    2    NNE 

3662 

ATLANTIC 

7 

39    39 

74    48 

85 

23 

49 

12    3 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951 

MERCER 

10 

40    16 

74    31 

100 

59 

62 

1    2    3 

HIGHTSTOWN    PUMPING    STATION 

3956 

MERCER 

10 

40    17 

74   32 

75 

INDIAN   MILLS    2    W 

4229 

BURLINGTON 

7 

39   48 

74   47 

100 

65 

66 

12   3 

IRVINGTON 

4260 

ESSEX 

1 

40   43 

74    15 

120 

16 

2         C 

JERSEY    CITY 

4339 

HUDSON 

1 

40    44 

74   04 

135 

57 

57 

12    3 

LAKEWOOO    2    ENE 

4627 

OCEAN 

1 

40    06 

74    11 

54 

51 

51 

1    2    3    C 

LAMBERTVILLE 

463  5 

HUNTERDON 

2 

40    22 

74   57 

75 

68 

68 

LAYTON   3    NW 

4735 

SUSSEX 

2 

41    15 

74    51 

480 

54 

54 

12    3 

LEESBURG   STATE    FARM 

4762 

CUMBERLAND 

6 

39    14 

74    58 

10 

5 

5 

12   3 

LITTLE    FALLS   WATER   CO 

4887 

PASSAIC 

B 

40   53 

74    14 

157 

41 

52 

1    2    3    C 

LONG   BRANCH 

4987 

MONMOUTH 

1 

40    18 

74    00 

34 

47 

47 

1    2    3   C 

Years  of 

Opened 

record 

or  closed 

Station 

6 
H 

J 

1 

County 

1 

O 

B 
id 

J3 

I 

s 

during  yr. 

Refer 

i 

© 

£2 

1 

© 

a 
> 

it 

*  0 

11 

o  S 
2-3 

to 
tables 

LONG   VALLEY 

5003 

MORRIS 

10 

40    48 

74   46 

660 

25 

25 

12    3 

LUMBERTON 

5u5  5 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74   48 

25 

C 

MACOPIN    INTAKE 

5071 

PASSAIC 

8 

41    01 

74    24 

1020 

15 

2 

MANVILLE 

3197 

SOMERSET 

10 

40   33 

74   34 

50 

15 

2 

MARLBORO   SCS 

5244 

MONMOUTH 

1 

40   20 

74   14 

120 

C 

MARLTON    1    W 

5252 

BURLINGTON 

2 

39    54 

74    57 

90 

14 

2 

MAYS    LANDING 

5346 

ATLANTIC 

3 

39    27 

74    44 

50 

11 

2 

MIDLAND    PARK 

5503 

BERGEN 

8 

40    59 

74    09 

210 

9 

2 

MILLVILLE 

5576 

CUMBERLAND 

6 

39    24 

75    03 

60 

15 

2         C 

MILLVILLE    CAA    AIRPORT 

=■581 

CUMBERLAND 

6 

39    22 

75    04 

68 

9 

9 

1    2   3 

MILTON 

5597 

MORRIS 

8 

41    01 

74   32 

950 

15 

2 

MOORESTOWN 

57.?!} 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74    58 

55 

92 

92 

12    3 

MORRI5    PLAINS 

5769 

MORRIS 

40    50 

74   30 

500 

14 

12    3 

NEWARK   WB   AIRPORT 

60;-'6 

ESSEX 

1 

40    42 

74    10 

11 

56 

101 

1    2    3    C 

NEW   BRUNSWICK    EXP    STATION 

6  06? 

MIDDLESEX 

10 

40   28 

74   26 

80 

93 

101 

12    3 

NEW   MILFORD 

6146 

BERGEN 

u 

40   57 

74    02 

12 

37 

2         C 

NEWTON 

6177 

SUSSEX 

2 

41    03 

74   45 

565 

72 

7  2 

12    3 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

646  0 

PASSAIC 

8 

41    02 

74   30 

870 

15 

2 

ORANGE 

6  56  0 

ESSEX 

8 

40    47 

74    14 

140 

15 

2         C 

PATERSON 

6775 

PASSAIC 

8 

40   55 

74    09 

100 

85 

84 

12    3 

PEMBERTON   3    E 

6*43 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74   38 

60 

26 

26 

12    3 

PHILLIPSBURG 

6974 

WARREN 

2 

40    41 

75    12 

182 

64 

72 

12   3 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

6979 

WARREN 

2 

40    42 

75   12 

196 

16 

2 

PLAINFIELD 

70?9 

UNION 

10 

40   36 

74    25 

120 

64 

67 

12    3 

PLEASANTVILLE    1    N 

7131 

ATLANTIC 

1 

39    25 

74   31 

6 

32 

57 

32 

12    3    4 

PRINCETON   WATER   WORKS 

7328 

MERCER 

1  0 

40    19 

74    40 

90 

7 

2 

RAHWAY 

7393 

UNION 

9 

40   36 

74   IS 

20 

16 

2         C 

RIDGEFIELD 

7545 

BERGEN 

40    50 

74    01 

80 

38 

36 

12   3 

RINGWOOD 

75B7 

PASSAIC 

8 

41     08 

74    16 

305 

15 

2 

RUNYON 

7825 

MIDDLESEX 

1 

40   26 

74    20 

18 

31 

32 

32 

12    3    4 

SANDY    HOOK 

7869 

MONMOUTH 

1 

40   28 

74    01 

22 

57 

57 

12    3 

SOMERVILLE 

3134 

SOMERSET 

10 

40   34 

74   37 

75 

69 

72 

12    3 

SPLIT    ROCK   POND 

B402 

MORRIS 

B 

40   58 

74    28 

800 

15 

2 

SPRINGFIELD 

ft  42  3 

UNION 

1 

40    43 

74   18 

SUSSEX   3   N 

8644 

SUSSEX 

5 

41    14 

■74   35 

530 

57 

60 

12    3 

SWEDESBORO    5   NW 

868  5 

GLOUCESTER 

2 

39   47 

75    24 

10 

9 

2 

TOMS   RIVER 

8616 

OCEAN 

1 

39    57 

74   14 

10 

34 

2 

TRENTON   2 

88  7  3 

MERCER 

2 

40    14 

74    46 

105 

25 

25 

12    3 

TRENTON   WB   CITY 

838? 

MERCER 

2 

40    13 

74    46 

56 

83 

63 

1    2    3    C 

tTUCKERTON    2    SW 

P899 

OCEAN 

1 

39   35 

74   22 

45 

56 

61 

12    3 

VINELAND 

9135 

CUMBERLAND 

6 

39    29 

75    00 

110 

59 

75 

2 

WANAQUE    RAYMOND   DAM 

916  7 

PASSAIC 

e 

41    02 

74    18 

320 

15 

WATCHUNG 

9271 

UNION 

8 

40   40 

74    25 

WESTFIELD 

9455 

UNION 

9 

40    39 

74   21 

135 

16 

2         C 

WOODCLIFF    UAKE 

9*32 

BERGEN 

4 

41    01 

74   03 

103 

37 

2         C 

WOODSTOWN    2    NW 

993  C 

SALEM 

2 

39    40 

75   2C 

16 

9 

19 

12    3 

t   1-COASTAL;   2-DELAWABE;   3-GREAT  EGG  HARBOR;   4-HACKENSACK;   5-HTOSON;   6-MAIJRICB,   7-MULLICA:   8-PASSAIC;   9-RAHWAY;   10-RARITAN;   11-ROCKAWAY 

REFERENCE  NOTES 

evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  miles.   Evaporation 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F ;  ?«;«*£"** ioa 
Standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  s 
as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  Post  Offl 


will  be  carried  only  In  the  June  and  December 


basis.   There  will  be  no  duplication  of  numbers  within 
issues  of  Climatological  Data. 


following 


sured  in  the 


atlon  name,  such 


Delayed  data  and  con 

-  No  record . 

+   Also  later  date  (dates)  or  months. 

#   Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  lO' 

roof  of  a  building. 
B   Adjusted  to  full  month. 
C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes 

Annual  issue  of  Hourly  Precipitat 
E   Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

T   Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
Addition.!  l„fo™atlo.  regard!.*  the  climate  of  »e.  .Terse,  may  be  obtained  by  writing  to  any  weather  Bureau  Office  or  to  the  state  cllm.tologl.t  a,  the  Weather  Bureau  office.  %  General  Deliver,. 
Trenton,  New  Jersey. 

..  „  .,.,,  «9  en  «...  ve.r    (Yearly  subscrlotlon  Includes  the  Annual  summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 

subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (yearly  subscription  u*^«™  ;■« 7T.__.__.  _.*_ .„  r_-,._ — .„.  Dr<ntinr  office.  Washington  25. 

Superintendent  of  Documents.   Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  I 


sod-covered  ground;  however  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  eiposed  In  a  shelter  located  on  the 

and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  In  the 

v-llable-  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  day.  of  record  are  missing;  see  monthly  Climatological  Data  for  detailed  dally  record. 
vaiiKDie,  ii  *"c'"p         .   _  .      ' .iij.li.  « *u__  „ ._,  +  _,  ♦,,  he  .„,hhahPrt  Inter  In  Hourlv  Prec  ioi  tat  Ion  Data). 


inciuaes     .ac    Annum,    ouaim  j  .  i        *-__=».---_    — «-    —  -,     — --        — -       -     - 

nt  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  £i>,    D.    (-. 


NWRC. ,  Asheville 


<•' 


